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Abes heic,L e c t o r, fecun;. 
dum volumen operum Ago- 
bardi Arcliiepifcopi Lugdu- 
nenfis : quae ideo dividere pla- 
cuit in partes duas ■ ne, quiaLeidradum 
& Amulonem conjungere animus ab 
initio fuit, conqueri pofles ea excedere 
molem jufti voliAiinis; Damus autem 
tibi , praeter edicas jam olim Ago bardi 
lucubrationes , librum adversus qua- 
tuor libros divinorum officiorum ab 
Amalario Abbate compofifos , hade^ 
nus ineditum , quem nobis fuppedi- 
tavic vetus codex clariffimi viri Petri 
Marnaefij Senatoris Gratianopolitani 5 
ceu di<5fcum eft in Praefatione ad- pri- 
mum tomum* 

Poft Agob^rdum^ feduuntur epiftolae 

A ij 






rum Lugdunenfium , inter quos medius 
fedit Agobardus. Tum opufcula duo 
adversus dodrinam Gothefcalci , qujc 
Amulonis quoque efle fufpicacus eft 
vir harum rerum peritiffimus,Iacobus 
Sirmondus. Addetur dein Liber Flori 
Diaconi Lugdunenfis de eledionibus 
Epifcoporum , jam antea a Papirio 
Maflbno editus ad calcem Agobardi , 
ac multoties laudatus a viris eruditif- 
limis. 

Accedent Notse noftrx ad eoldem 
Scriptores : quas tibi , Lector, tam 
utiles ac proficuas efle cupio , qudm 
mihi multo labore multaque opera 
conftiterunt. His utere. Et fi quid illic 
repereris memoria dignum , Deo gra- 
tias age. Sivero alite#5^enerit,ignofce 
pro tua humanitate. Nam &; homo 
Ium , & adhuc juvenis. 

Demum , poft Notas fequetur Ap- 
pendix Adorum veterum , quorum in 
Notis fada mentio eft. quamAppen- 
’■ ro tibi non ingratam futu^ 
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^ Vp 1 T fratres nodri , 

Chrifti, erex fummi piftons, po- 
pulus pkuJC ejus, & oves manus 
_ ejus* Introite portas atterni Regis 

in confeflione, & atria ejus in hymnis, ut vobii 
dicatur : Eccenuncbenedictte Domino omnes fer 
vi Dominiy ejHi ftntis in domo Domini >in at 
domus 'Dei noftri^ ^^arite Dominum, dum 
invocate enm , 
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6 S. A G OB A R D I L IB E R 

qiikm pcop^ eft ? In ipfo enim vivimus » ^ tno^ 
vefnurtdr fumus. Eft enim cun<ftis mentibus in,-: 
cerior, eundis corporibus interior, ipfe intus 
replet, exterius circumdat, inferius portat, fu- 
pcriiis protegit. |pfe ejui nunc fic prope eft, ve- 
niet rempus quando inveniri non poterit. Et 
quare non invenietur qui ubique eft , qui iiuCi 
quamdeeft ? Qma jam non erit tempus Domi- 
num quxrendi, i'ed poenas luendi eos qui nunc 
cum non inveniunt. Agite quod Pfalmus dicit; 
Confiteantur tibi Domine omnia opera tua , (fr 
faniti tui benedicant tibi. Benedicite cum ipfis> 
aut confitemini cum univerfis operibus Do- 
mino. 

1 1. Non vobis necefle eft tranfmigrare dc 
locis ad loca , de regno ad populum alterum, 
ad quafrendum Dominum. Ipfe fe vobis ultro- 
neus offert, & dicit ; pcce fio ad oj[tium,& pul~ 
fo. Si quis audierit vocem meam & aperuerit 
januam» introibo ad illum , cotnabo cum illoy 
Kfr ipfe mecum. Qmd unquam tam dulce ? quid 
tam jucundum ? Adjungit etiam, & dicit ; 
vicerit i dabo, ei federe mtcutfi in throno meo. 
Ecce vult intrare ad te, ut coenescum illo, non 
te pigeat aperire. Non fo^m in mente tua vult 
coenare tccum 5 veriiin etiam te vult levare in 
thronum fuum,ut fedeas cum jllo. Cui talia 
promittuntur, quid amplius defiderare debet? 
Promittit adhuc Dominus, & dicit \St quis di- 
ligit mcy fermonem meum fervabit , & Pater 
meus diliget eum^ & ad eum veniemus, cfr man- 
fionem apud eum faciemus Sint ergo lumbi vc- 
ftri prJBcindi, & lucernx ardentes in manibus 
yeftris, & vqs fimiles hominibus expccfantibui^ 
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dominum fuum quando revereatur a nuptiis, ut 
cum venerit 8c pulKaveri^p^nfeAici aperiant 
ei. Beati fervi illi, ad quos veniunt Pater & 

Filius, & manfionem apud eos faciunt. Var au-, 
tem illis qui talem hofpitem 4 fe repellunt; 
quoniam in malivolam animam non intrabit fa- S4/>. x; 
pientia, nec habitabit in corpore fubdito pec- 
catis. Spiritus fandius difciplinx effugiet Hc-» 
cum , & auferet fe k cogitationibus quat (unt 
fine intellcdiu. £t ideo nolite cogitare inania, 
nolite defldcrarc peritura s ineptas autem 6c uTim.4. 
aniles fabulas devitate , exercete vos ipfos ad 
pietatem. Aperite Domino pullanti, ut intret 
ad vos, 8c coenet vobifeum, & man/ionem apud 
voshiciat. Nec tacens pullat, fed loquitur uni- 
cuique znimx^uiCansi j^perimihi ,/orormeat C4»f. 5. 
amica mea, columba mea^ immaculata mea. 

Vos autem curam omnem fubinferentes mini- x.Vee.x^ 
ftrate in fide vcftra virtutem , in virtute autem 
fcientiam. Si enim meditando de fide vcftra & 

Ipc, crelcitis in fcientia & cognitione Dei , non 
vacui nec line frinftu vivitis, & ita Domimun 
holpitem tenetis. 

III. Fides eft , qua credimus unum Deum 
omnijxitcntem , Patrem , & Filium , & «Spiri- 
tum landtum, veram Trinitatem, veram Vili- 
tatem. O quam vera T rinitas , ubi nullus nafef- 
tur ex fe , nullus procedit k fe, fed alter ex al- 
tero ! Fiiius videlicet nafeitur ex Patro, Spiri- 
tus faneftus procedit ex Patre & Filio. Procuf- 
dubio igitur apparet qu6d alius fit qui genuit, 
alius qui genitus eft, aliusqui de utroque pro- 
ccdit.O qu^m veraVnitas,ubi non eft alius Spi- ^ 
^itus Patris , alius Filij , fed unus utriufquo; 

A iiij 


8 S . Agobardi Libea. 
nec prius procedit ex Patre in Filium , deinde 
ex Filio ad diffunflbdumincordibusfidelium 
caritatis donum; Iw fimul ex utroque. Noneft 
alia deius Patris, aliaFilij, alia Spiritus fandlii; 
' fed una trium deitas ; & idcirco vere unus 
Deus. Namli cflet alia & alia, non elFet unus. 
Vna ergo deitas, una aternitas, una majeftas, 
una potentia , una voluntas , una operatio , una 
pietas , una gloria. Et quia eft: omnino alius Sc 
alius, ideo Trinitas; Sc quia non efl: aliud Sc 
aliud, ideoVnitas. quia non eft ipfe Pater qui 
Filius, nonipfe Filius qui Pater , aut Spiritus, 
ideo vera Trinitas. C^a vero hoc eft Pate» 
quod Filius , hoc Filius quod Pater & Spiritus* 
ideo vera T rinitas. Nativitatem Filij non prae- 
• cedit potedas aut voluntas patris. Sic procellioT 

nem Spiritus fandli nihil fuit quod prarcede- 
ret. Patrem confitemur genitorem Filij , fe<do- 
rem autem coeli & terrar, vifibilium omnium Sc 
invifibilium rerum. Filium confitemur ingeni- 
tum Patris , Deum dc Deo , lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vcro,natum, non fadlum* 
^ cfiifinor Patri, hoc eft, ejufdem cum patre fub- 

ftantiae, per quem omnia fkSh fiint qua; in coe- 
. lo , dCqu<E in terra, per quem majeftatem Pa- 
'■ eris laudant angeli, adorant dominationes, tre- 

munt poteftates , coeli Sc coelorum virtutes. 
Spiritum fantftum confitemur viuificantem , ex 
Patre Sc filio procedentem, cum Patre Sc Fi- 
lio adorandum Sc glorificandum , qui locutus 
eft per Prophetas, Donum dantes fimnl tres. 
Patrem , Filium , Sc Spiritum lan<ftum confite- 
mur , fine confufione indivifos * fine tempore 
rempiccrnos,fine dififcientia squales. Vnus Do- 
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minus magnus & laudabilis nimis, cujus magni- v/kin, 144 . 
tudinis non eft finis, ScTapicnd* non eft nume- 
rus. Magnus certe non mole, fed virtute : qui 
dum per molem corporis nufquam eft , per in- 
circumfcriptam fubftantiam nufquam deeft. 

IV. Hanc veram Trinitatem, ver4mque 
Vilitatem, unum Dominum, laudant de coelis, 
laudant in excellis omnes angeli, omnes virtu- 
tes, fol , Sc luna, ftellae, & lumen , coeli coelo- 
rum , & aqus quae fuper coelos funt. Quia ipfc 
dixit, Sc ^(fta funtj ipfe mandavit, 3c creata 
funt. Laudant de terra dracones & omnes 
abylli, ignis, grando, nix, glacies, fpirituspro- 
cellarum, montes & colles, ligna frii<ftifera, Sc 
omnes cedri, beftis, & univerla pecora, fer- 
pentes, & volucres pennata. Reges terrae , & 
omnes pojnili, principes, 6c omnes judices ter- 
rae, juvenes & virgines, fenes cum junioribus, 

quia exaltatum eft nomen ejus folius. Et con- m?* 
hffio ejus fuper coelum & terram, Sc laus in 
EccleCia fandorum. Laudatur enim infandis 
fuis , in firmamento virtutis fax , in virtutibus 
fuis , fecundiim multitudinem magnitudinis 
fuae , in fbno tubae , in pfalterio Sc cithara , in 
tympano Sc choro, in chordis^c organo i in 
cymbalis benefonantibus , in ^nbalis jubila- 
tionis. 

V . Cum ergo ifta omnia fimul , rationabi- 
lia &inrationabilia,inccfIanter laudent Deum; 
quomodo homines , ad imaginem Sc fimilitudi- atu*/:», 
nem Dei conditi , & ad laudem gloriae ejus vo- 
cati , debent c fle pigri, aut tardi, aut ociofi ? Et 
illaquidemlaudantDominumfemper.Nosau- 
tem,etJ(I aon polfumus femperjkudcraus faltem 
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10 S. Ago BARDI Liber 
frequenterj quibus per Apoftolum dicitur : P' oi 
autem genus eleEtum , regale facerdotium ,gens 
fanBa, populus aC(juiJitionis , ut virtutes annun-» 
tietis eius , ejui vos de tenebris vocavit in admi- 
rabile lumen fuum. Et per Prophetas : Narrata 
omnia mirabilia ejus , annuntiate inter gentes 
fludia etus, notas facite in populis adinventiones 
ejus. De quibus virtutibus & mirabilibus , qua- 
lia lint^ faiK^x Scriptura? verbis lIc prodicatur; 

facit angelos fuos jpiritus^ miniflros fuos 
ignem urentem. fundavit terram fuper ba-t 

fim fuam\ non commovebitur in feculumfeculi, 
demift lapidem angularem ejus , cum lau- 
darent fimul eum afira matutina , (fr jubilarent 
omnes filij Dei. Jn fortitudine ejus , repente ma- 
ri a congregata funt } & prudentia ejus percujjit 
/kperbum. extendit Atjuilonem fuper va-f 
euum , & appendit terram fuper nihilum. .Qtn 
ligat a^uas in nubibus fuis, ut non erumpant pa-t 
rtter deorfum. numerat multitudinem Jlel- 

larum , ^ omnibus eis nomina vocat. jQui au-, 
fert fiillas pluuia , & ficut alia tranllatio dicit, 
innumerabiles illi fiillicidia. Qm menfusefi pu- 
gillo a<juas^& coelos palmo ponderavit. ap-r 
pendit tribus ^itis molem terra , ^libravit itt 
pondere montes y colles injlatera. fujus thro- 
nus flamma Ignis, (irrota ejus ignis accenfus.Flst^ 
vius igneus rapidttfejue egreditur a facie eius. 
Jbfillia millium miniftrant ei , decies millies 
centena millia flflunt ei. Omnes namque exer- 
citus ctrli adiftunt ei , non Iblum ^ dextris , fed 
etiam ^ finiftrisrde quibus Propheta vidit egre- 
di fpiritum dicentem : Egrediar^ (fr ero fpintus 
mendax in ore omnium prophetarum ejus , k| 
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cft, decepti & decipiendi Regis, utarcehdcrec 
ad locum ubi ei paratus erat interitus. 

V I, Iftius iiniftri exercitus aut princeps aut 
magnus , invidendo fando viro lob, expetivit 
cum ut fibi concederetur k Domino , non ad 
probandum quod fadum eft per eum nolente 
illo, fed ad reprobandum quod multitudini 
malitix fiiardehderabat. Hujus liniftriexerci- 
tus princeps acceffit ad primum hominem, bene 
& bonum 4 bono Deo conditum, igne invideiir- 
tiae fucccnfus,' & decepit, ac prxvaricatorcm 
fecit, atque omnimodae corruptelae fubjecit, Sc 
de fbcietate angelorum depolitum, Ibcium libi 
fecit,atquede luce angelica abftradum, tene- 
bris filis fiibjugavit , & aeternae morti obno- 
xium reddidit. Dominus autem fumm e bonus 
& pius, ut tam magnam ruinam repararet j tam 
magnum vulnus , mifit hlium fum Deum Ver- /««. u 
bumi , ut caro fieret, id eft , bomo verus , & ha- 
bitaretin nobis, id cfl:, inhumanitate perfeda, 
quam liimplit pro nobis ex nobis, id eft, ex fan- 
da Virgine ad hoc praeparata & cuftodita; ha- 
bitaret autem corporaliter, non Ipiritaliter, ut 
in fandis ceteris, id eft, dono gratiae , ficut 
feriptum eft : adharet Domino , unns jpiri- '• 

tusefl. Qm licet Domino adhaereant, & Deus 
in illis habitet ;nbn tamen exinde efficitur ut 
dij fint naturaliter ; licut in Chrifto habitat om- ct/tf. *. 
Ilis plenitudo divinitatis corporaliter , ut Deus 
fit lubftantialitcr. Qi^ humanitas > ex quo elTc 
coepit, non aliud elTe potuiti qu4m Deus, & uni- 
cus filius, quia unigenitus caro fadus eft , ut fit 
verus Deus, verus homo> unus Deus. Et licd 
aliud fit wro, aliud divinitas j nontfimen ipfc 
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alius eft in carne , alius in divinicare j fed utro- 
que unus Chriflius Deus homo , permanente 
utriuique natura; veritate & integrititejid eft, 
non mutata humanitate in divinitatem , neque 
converfa divinitate in humanitatem, qui cx 
utroque unus Chriftus Deus j ita adoratur cum 
Patre & Filio ab omni creatura, ut fuperius di- 
ximus , licut adorabatur antequam V erbum ca- 
ro fieret : quia inconvertibilis deitas , quae in- 
conyertibiliter infirmitatem noftram , in qua 
mori poflet, fufccpit incarnatione fua, nec mi- 
nui potuit, nec augeri. 

VII. V erus Deus ergo & verus homo,unus 
Dominus nofter lefus Ch^riftus, venit ad pallio- 
nem, ut perferret omnia illa quas de illo prae- 
nuntiata finit per Scripturas. V ndc comprehen- 
fiis, & ligatus, flagellatus, inrifiis, & in cruce 
fiilpenfiis , cum veniret hora ut potcftatc pro- 
pria poneret animam fiiam , poteftate iterum 
eam fiimpturus, clamans voce magna , dixits 
Confummatum efl, & inclinato capite tradidit 
Ipiritum. Natus autem vera nativitate, verae 
carnis fiiftinuit veram paffionem , fiifcepit ve- 
.rani mortem, vera carnis refiirredione praebuit 
fe ipfiim vivum difcipulisin multis argumen- 
tis, per dies quadraginta apparens eis & lo- 
luc 4 quens de regno Dei, manducavit & bibit coram 
^ eis, non neceflitate , fed poteftate. videntt- 
busillts, tlevatus ell nubes fn/cepit eum ab 
oculis eorum, Cumefue intuerentur in ccelur» 
euntem illum» ecce duo viri adfijterunt iuxta il-~ 
los in veHibut albis» ejui ^ dixerunt : Viri 
liUi, (juid fiatis afficientes in coelum? Hiclefus, 
^ui afiumptus efi a vobis ad coelum ,fic veniet 
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De Fidei veritAtb. rj 
^uemadmodHtn vidifiis eum euntem in coelum. 

Sedet ergo in ea carne, quam alfumpiit pro no- 
bis, ad dexteram Patris, & venturus eftinglo- im 

ria iudicare vivos & mortuos , cuius regni non 
erit finis. Et ipfe efipropiciatio pro peccatis no- 
ftris, qui eft teftis ndclis, primogenitus mor- 
tuorum , & Princeps Regum terrar, agnus Dei 
qui toiiit peccata mundi : qui ita laudatur cum 
Patre ab angelis ; Sedenti in throno ^ ugnohe- 
nediSho & honor ^ gloria ^ potejlas in fecula 
feculorum. Et quando venerit in majeftate fua 
& Patris j fic timebitur ab eis quos judicaturus 
eft , ut dicant montibus & petris : Cadite fuper 
hos , & abfeondite nos a facie fedentis fupra 
thronum, ^ ab ira agni : <juontam venit dies 
magnus ira ipfius , ^uis poterit ftare? Tran- 
fadbo, omnes eledli cx omnibus gentibus, &• 
tribubus, & populis, & linguis, erunt ftantes 
ante thronum in con/pcdlu agni , Sc ami(3:i Ho- 
lis albis , & palma: in manibus eorum , & cla- 
mabunt voce magna dicentes : Salus Deo noflro ri 

qut fedet fuper thronum , & agno. De quibus di- 
citur : Hifunt <pui venerunt de tribulatione ma- 
gna , & lav erunt flolas fuas, & dealbaverunt eas 
infanguine agni. Ideo funt ante thronum Dei, 
drferviunt et die ^ no6le in templo eius i qui 

fedet in throno , habitat fuper eos. Non efurtent, ^ 

neque fitient amplius , neque cadet fuper illos fol, 
neque vdus ajlus j quoniam agnus , qui in medio 
throni efi, reget illos, & deducet illos advitse 
fontes aquarum , & abjlerget Deus omnem la^ 
erymam ex oculis eorum. Et latitia fempiterua »»• 
fuper caput eorum , gaudium ^ latitiam obtine • 
bunt , & fugiet dolor & gemitus. Haec civitas 
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Dei , id eft , univeriicas omnium fanciiorum/ 
» 0 « eget fole tne<]ue luna, ut luceant tn ea. Nant 
claritas "Dei inluminavit eam , lucerna eius 
eft agnus. Ec dicetur ei : Non audietur ultra ini.* 
^'uitas in terra tua j vaflitas ^ contritio in ter- 
minis tuis , occupabit falus muros tuos , (jf pd- 

jies tuas laudatio. Non erit tibi amplius Jol ad 
lucendum per diem, necfplendor luna inlumina- 
bittej fed erit tibi Dominus in lucem fempiter- 
nam , & Deus tuus in gloriam tuam. Non occi- 
det vitra fol tuus, ctr lUna tua non minuetur: 
^uia Dominus erit tibi in lucem fempiternam, 
& complebuntur dies lu6lus tui. Populus autem 
tuus omnes iufii , in perpetuum hereditabunt ter*, 
ram. Et videbunt gentes iujtum tuum , &cunEli 
^I(jges inclytum tuum j ^ vocabitur tibi nomen 
novum , cjuod os Domim nominavit. Et eris co- 
rona gloria in manu Domini , ^ diadema regni 
in manu Dei tui. Non vocaberis ultra derelitia, 
C5* terra tua non vocabitur amplius defoUta',fed 
vocaberis voluntas mea in ea , & terra tua inha- 
bitata} (juia complacuit Domino in te , ^ terra 
tua inhabitabitur. Habitabit enim iuveniscum 
virgthe, ^ habitabunt in te fili j tui. Et gaudebit 
fponfus fuperfponfam, cr gaudebit fuperte Deus 
tuus. Non intrabit in eam aliquid coinquina*- 
tum , faciens abominationem & mendacium / 

nec fatme virgines , qiiae non fumpferunc oleum 
fecum : nili qui Icripti funt in libro vitx agni^- 
& regnabunt in fecula feculorum. 

VIII. Hac praelata tcftimonia lant^ae ? 
Scriptura odendunt unitatem & aqualitaten» 
fedentis fuper thronum & agni, Patris vide- ' 
licet & Filij » cUm unus dicitur dies magnas 
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iia: ipforura. Manfit enim xqualis Patri, etkm 
^ poftquam fadlus eft minor Patre. Vnde & Pa- 
tres fandi , Dodores videlicet £ccleiiae, in 
brcviffimo hymno quem Pfalmis, Antiphonis, 

& Rcfponforijs fubjungimus , cantandum tra- 
diderunt: Gloria Patri , & Filio ^ Spiritui 
fanHo i Jicu terat i» principio ,-&uuuc, cr fem~ 
per i & in fecula fecularum. Et ciim eledi ex .Afu.7. 
omnibus populis Sc linguis ftare dicuntur ante 
thronum in conipedu agni, & una falus canta- 
tur ei qui fedet luper thronum & agno , & 
riter inluminant civitatem fuam j hoc ^uim 
oftenditur ut fciamus unum eile Patrem & Fi< 
lium , etiam poftquam minor fidus , obediens 
extitit ufque ad mortem , mortem autem cru- 
cis. Propter qUod Detfi illum exaltavit do- 
navit illi nomen , quod efi fuper omne nomen i ut 
in nomine lefu omne genu fleStatur , calejhum, ^ 
terreflrium , df infernorum , (fr omnis lingua 
confiteatur y quia Dominus lefus Chrijlus inglo- 
ria ejl Dei Patris. Oftendunt etiam^put exal- 
tatum ad quantam fublimitatem corpus 
fuum, & unitatem capitis & corpons, Iponfi 
videlicet & fponCx. Vnde dicitur: Induit me 
•vefiimentis f alutis , & indumento iujlitia cir» 
cumdedit me quaji Jponfum decoratum corona^ 
quaji fponfam ornatam monilibsu fuis. Se 
enim dixit fponfum , fe fponlam. Harc tanta 
unitas eft illud insftimabile Sc inef&bile bo- 
num, quod nec oculus vidit, nec auris audivit, ,, cmnth. 
nec in cor hominis afccndit , quod przparavit 
Deus dilieentibus fe ; cum amus ille eft fpon- 
fus gregis Sii, paftor ovium luafum; &qui eft 
agnus in pallione , leo in ^efurredione , aquila 
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in afccnHone , lapis quoque angularis » lapiique 
abreiifus de monce iUne manibus » faclus eH: 
mons magnus implens omnem terram. Hoceft 
regnum quod in «ternum non diflipabitur , 
populo alteri non tradetur, & mfum flabit in 
«ternum. De hac unitate & ineffabili fublimi' 
tate capitis & corporis per Danielem Prophe- 
tam dicitur : Ajpictebam in vtfione noHis ; ^ ec- ' 
ce cum nubtbus ctli quafi filius hominis veniebaty 
^ ufijue ad antttjuum dierum peruenit ; ^ in 
confpe6tu eius obtulerunt eum ; dedit ei pote- 
ftatefff , d* honorem , & regnum ; ^ omnes po- 
puli , tribus, dr lingua ipfi feruient, pote flas eius^ 
poteflat at er na, tjua non auferetur i dr regnum 
eius , quod non corrumpetur. 

I X. H«c unitas 8c fublimitas capitis & cor- 
poris , quae futura efl m fpecie & re , omni in- 
tentione pietatis jam nunc tenenda efl in hde 
& in fpe. Hanc fubiimiter commendat Apo- 
flolus, cum dicit : defcendtt, ipfe efl, & qui 

afcend^Cn^ omnes calos , ut impleret omnia, 
£tipfe djj^Mkuofdam quidem ty^poflolos, quof- 
dam Aut^^rophetas , alios vero 6 vangeliflas, 
alios autem Paflores dr holiores , ad confum^ 
mationem fandorum in opus miniflerij , in adifi- 
cationem corporis ChriSU, donec occurramus om^ 
nes in unitatem fidei ^ agnitionem filq T>ei in 
virum perferum, in menfuram atatis plenitudi- 
nis Chrifli j ut jam non fimus parvuli flu^uantes, 
circumferamur omni vento dobbrina in ne- 
quitia hominum , in afiutia adcircumveuttionem’ 
erroris, V tritatem autem facientes in caritate^ 
frefeamus in illo per omnia , qui efl caput Chri^ 
fius ; cuius totum corpus comparum per omnem 

junbluram 
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juHtiHram ftibmimfirationis x fecundum opera-- 
tiohem in menfuram uniufcujufiue membri, 
augmentum corporte facit in adificationem fui in 
caritate. Et iterum : Caput ex ejuo totum cor- c*io/:t.; 
pus , per nexus (^r coniuniliones fubminijiratum 
dr conftruSium , crefcit in augmentum . Et alio 
loco: Sollicite fervate unitatem Jpiritus in vtncu- 4. 

lo pacis. V num corpus, (fr unus fpiritus, fcut vo- 
€itti eftis in una fpe vocationis vefira. P' nus Do- 
minus, una fides, unum baptifma. f^nus Deus efi 
dr Pater omnium , qm fuper omnes , dr om- 
nia , dr iu omnibus nobis. Item de unitate mem- 
brorum enim corpus unum efi, inquit, & >. cor, u 
psombra habet multa, omnia autem membra 
corporis cum fint multa , unum corpus funt j ita 
dr fhrifius. Stenim tnuno fptritu omnes nos in 
unum corpus baptiz.ati fumus , five ludat , five 
G entiles ,five fervi ,five liberi , dr omnes in uno 
fpiritu potati fumus. Nam corpus non efi unum 
membrum , fed multa. , 

X. Qi^d autem meditatio mediatoris Dei 
Sc hominum Domini nofliri lefu Chrifli con- 
jungat Patri omnem eledlam creaturam, ita ut 
ifta ineffabili unitate fpiritus , nulla fit diverfi- 
tas generis > conditionis, ScTexus, fed tam ex 
angelis, qu^m ex hominibus, una domus & una 
civitas Dei Hat, atque huius tanta; & um mira- 
bilis unitatis unum caput fit Chrifius, ita docet 
i\poflolus : Nolite mentiri invicem , expolian- 
tes vos veterem hominem cum aStibus eius , & 
induentes novum, eum qui renovatur in agnitio- 
nem , fecundum imaginem eius qui creavit eum: 
ubi non eSi G entilis dr ludaus , circumcifio dr 
preputium , Barbarus dr Scytha , fervus & 
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liber yfedomnta &in omnibus Chriflus. Etitc- 
rnm ; Qmcun^ue in Chriflum buptiz,ati efiis, 
Chrijlum tnduiflis. Non efiludaas,neque Gracusj 
non cH fervuSyMCcjue liber \non eft mafculus ^ne- 
^ue femina- Omnes enim vos unum efiis in Chri- 
jlo lefu. Et alibi : Volo autem vos fcire ^uod om - 
nis viri caput Chriftus efii caput autem mulieris, 
vir\ caput vero Chrijli , Deus. Itemque:Ow«/<» 
enimvefira funt, vos autem Chrifti,ChriHus au-» 
” tem Dei. Et alio loco : Qui eft imago Dei invi-» 
»’ Hbilis, primogenitus omnis creaturae : quia Iu 
” iplb conudita funt omnia in caelis & in terra, vili* 
” bilia & invilibilia, live throni, live dominatio- 
»’ nes, live principatus, live poteftates. Omnia 
j» per ipfum & in iplb creata funt ; & ipfe eft an- 
»» te omnes, & omnia in iplb conftant. Et ipfe eft 
»> caput corporis Eccleliae, qui eft principium, pri- 
»> mogenitus ex mortuis , ut Iit in omnibus ipfe 
»’ primatum tenens : quia in iplb complacuit om- 
»> nem plenitudinen^habitare,&per eum recon- 
» ciliari omnia in iplum ; pacificans per langui» 
» nem crucis ejus , live quae in terris , live quae iii 
» coelis. ] Et iterum: Qiuain iplb inhabitat omnis 
j> plenitudo divinitatis corporaliter ; 8c eftis in 
M illo repleti, qui eft caput omnis principatus 
» poteftatis ] 

X I. Pro hac inef&bili unitate ipfe media- 
tor Dei Sc hominum, Deus homo , Chriftus 
lelus , tempore pallionis liiae rogavit Patrem, 
” dicens : SandiHca eos in veritate : Sermo tuus 
” veritas. Sicut tumemilifti in mundum, & ego 
»> mili eos in mundum. Et pro eis ego fan(ftifico 
» meipfum, utlint & ipli fau(ftificati in veritate. 
» Non pro his autem rogo tantum, fed &pro eis 
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qui credituri fune per verbum eorum in me : ut « 
omnes unum lint , ficut tu Pater in mc, & ego c* 
in te,& ipfi in nobis unum fint ; ut mundus cre- « 
dat, quia tu memififti. £t ego claritatem, quam « 
dcdilli mihi, dedi eis ; ut nne unum , Acut &c <1 
nos unum lumus. Ego in eis, & tu in mc j ut fint « 
confumnfati in unum j & cognofeat mundus, « 
quia tu me mififti , & diiexifti eos , ficut & mc <$ 
dilexifii. Pater , quos dedidi mihi, volo ut ubi c« 
egofum, & illi fint mecum ; ut videant clarita- « 
cem meam, quam dedidi mihi \ quia dilexidi <« 
me ante conditutionem mundi. ] Q^ndo autem d 
perficietur ida tanta & tam fublimis unitas, 
Apoftolusdiligentidimeodendit, dicensrSicut 
in Adam omnes moriuntur , ita & in Chrido 
omnes vivificabuntur ; unufquifque autem in 
£uo ordine , primitiae Chridus , deinde hi qui 
Tunc Chridi, qui in adventu ejus crediderunt. „ 
Deinde finis , cum tradiderit regnum Deo & 

Patri , cum evacuaverit omnem principatum, 

& potedatem, & virtutem. Oportet autem il- ,, 
Ium regnare, donec ponat inimicos fuos fiib pe- 
dibusejus. Novidima autem inimica dedrue- 
tur mors. Omnia enim fubjecit fiib pedibus 
ejus. ] Et iterum : Ecce myderium vobis di- Uid, 
co. Omnes quidem refurgemus , fed nonom- 
nes immutabimur. In momento, «in idhi oculi, 
in novilfima tuba. Canet enim tuba, 8c mortui 
refurgent incorrupti , & nos immutabimur. 
Oportet enim corruptibile hoc induere incor- 
xuptionem, & mortale hoc induere immortali- 
tatem. Cum autem mortale hoc induerit im- 
mortalitatem , tunc fiet lermo qui feriptus ed: • 
Abforpta cd mors invi<doria. Vbiedmorsvi- 
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» cloria ciia r ubi c(l mors aculeus cuus ? Stimulus 
»> autem mortis peccatum eft, virtus vero peccati 
» lex. Deo autem gratias , qui nobis dedit vi<Sto- 
» rram per Dominum noftrum lefum Chridum. ] 
Ad hanc vidioriam non pervenitur, nili certan- 
do : quoniam non oportet coronari, nili qui le- 
gitime certaverit. * 

XII. H ujus unitatis pars, qua: adhuc pere- 
grinatur in terra, habet adverfantes , contra 
quos incelTanter confligat, qiiia omnes qui pie 
Volunt vivere in Chrifto lem , perfecutionem 
patiuntur. Sunt in primis diabolus 8c angeli ejus 
hofles noflri, contra quos armari nos vult Apo- 
»> ftolus, dicens : Induite vo; armatura Dei , uc 
» poflitis flare adversus infidias diaboli : c]uia non 
»> efl nobis conlu(^tio adversus carnem Sc fan- 
»> guinem , fed adversus principes, & poteftatcs, 
,> adversiis mundi redlores tenebratum harum, 
contra fpiritalia nequitiae , in ccelcflibus. Pro- 
« pterea accipite armaturam Dei , ut poffitis re- 
„ liflere in die malo, & in omnibus perfedli flare. 
„ State ergo fiiccindi lumbos veflrosin veritate, 
„ Sc induti lorica juflitix , & calceati pedes in 
„ prxparationem Evangelij pacis j in omnibus fu - 
„ mentes Icutum fidei , in quo poflitis omnia tela 
„ ncqui/Iimi ignea extingue re ; & galeam falutis 
„ alllimite, &igladiura fpiritus, quod efl verbum 
„ Dei, per omnemorationem, & obfecrationem, 
„ orantes omni tempore in fpiritu. ] Sunt etiam 
homines public'e peVfequentes, de quibus ipfc 
Dominus loquitur:£cce ego mitto vos fient oves 
in medio lu forum- Efiote ergo prudentes ficHt 
* ferpentes, & fimplices ficut columba. Cavete au^ 
tem ab hominibHS, Tradent enim vos in conciliis^ 
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^ in fynagogts futs flagellabunt vos ; & ad Fra- 
fides ad Reges deducemini propter me y in te- 
fiimonium illts & gentibus. Sunt quoque alij 
pcrfecutores , qui pcrfequuntur inimicitiis , 
odiis , detradlionibus, acaiiationibus , damnis, 
rixis, & diverfis afperitatibus : contra quos non 
armis pugnandum efl:> fcd patientia & toleran- 
tia i /Icut Apoftolus docet nos patientes efle de- *• '■ 

bere ad omnes : & Dominus jubet non refiftc- «4«/,. 5. 
re malo. Sed fi epuis te percujferit in dextra ma- 
xtlla tuuyprabe illi ^ alteram. Et iterum : £)/• 
ligite inimicos vefiros , benefacite his ejui oderunt 
voSy ^ orate pro perfetfuenubus calumnianti^ 
busvoSyUt fitis filij patris veflri gni in coelis efi. 

Et ite rum ; Si dimiferitis enim hominibus pecca- MauL 
ta eorum , dtmittet vobis Pater vefter coeleflis 
de It Ha veHra. Si autem non dimiferitis homtrti- 
bus y nec Pater vefter dimittet peccata veftra. 

Sunt etiam inimici Hdci, de quibus Apoftolus 
loquitur ; Qwa in novijfimis temporibus dtfce- t.Ti^- 4. 
dent quidam a fide , adtendentes fpir itibus erro- 
ris & doHrinis damoniorumy in hypocrifi locjuen- 
tium mendacium. Contra quos pugnandum eft 
iion armis corporalibus, fcd fpiritalibus, exem- 
plis videlicet. Scripturarum auctoritate, ratio- 
ciniis fidei & veritatis. Sunt etiam inimici co- 
tidiani,quos nec loco nec tempore potrumus de- 
clinare : quos Apoftolus enumerat, dicens: 
Dcfideria carnis non perficiatis. Caro enim Gti. s 
concupifeit adversus fpiritum, fpiricus autem 
adversus carnem. Ha:c enim libi invicem ad- 
uerfantur, ut non quacunque vultis, illafacia- 
tis. Qi^d fi fpiritu ducimini, nop eftis fub lege. 
Manifefta autem runt*opera carnis, qua: lunt 
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f> fboria ciia r ubi c(l mors aculeus tuus > Stimulus 
i> autem mortis peccatum eft, virtus veto peccati 
». lex. Deo autem gratias , v]ui nobis dedit vi6lo- 
« riam pet Dominum noftrum lelum Chriftum.] 
Ad hanc vidloriam non pervenitur, nili certan- 
do : quoniam non oportet coronari, nili qui le- 
gitime certaverit. * 

XII. Hujus unitatis pars,qujc adhuc pere- 
grinatur in terra, habet adverfontes , contra 
quos incelTanter confligat, quia omnes qui pie 
Volunt vivere in Chrillo lelu , perfecutionem 
patiuntur. Sunt in primis diabolus Sc angeli ejus 
hofles noflri, contra quos armari nos vult Apo- 
» flolus, dicens : Induite vo; armatura Dei , uc 
» pollitis flare adversus inlldias diaboli : c]uia non 
•> cfl nobis coniudbtio adversus carnem & fan- 
*> guinem , fed adversus principes, & poteflates, 
„ advcrsiis mundi redtores tenebrarum harum, 
contra Ipiritalia nequitix, in coeleflibus. Pro- 
„ pterea accipite armaturam Dei , ut pollitis re- 
„ liflere in die malo, & in omnibus perfedli flare. 
„ State ergo liicdn6li lumbos veflrosin veritate, 
„ &c induti lorica juflitix , & calceati pedes in 
„ prxparationem Evangelij pacis j in omnibus lii- 
„ mentes Icutum fidei , in quo pollitis omnia tela 
„ ncquillimi ignea extinguere ; & galeam lalutis 
„ artlimite, &^ladium Ipiritus, quod efl verbum 
„ Dei, per omnem orationem, & oblecrationem, 
„ orantes omni tempore in Ipiritu. ] Sunt etiam 
homines publicb petfequentes, de quibus iplc 
Dominus loquitur:£c<;e ego mitto vos fient oves 
in medio luporum- Ejlote ergo prudentes ficut 
. f trpentes, fimplices ficut columba. Cavete au-~ 
tem ab hominibus. Tradent enim vos in conciliis , 
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ffr in fjn^igogii flagella bunt vos i & ad Pra-- 

fldes S" ^d Reges deducemini propter me y in te~ 
/limonium illts & gentibus. Sunt quoque alij 
pcrfecutores , qui pcrfcquuncur inimicitiis, 
odiis , detradlionibus, accufationibus , damnis, 
rixis, & diverfisafpcricatibus ; contra quos non 
armis pugnandum e(l, fed patientia & toleran-' 
tia i ficut Apoftolus docet nos patientes elTe de- *• 
berc ad omnes : & Dominus jubet non refiftc- 5 . 
re malo. Sed fi ^uis te percu/ferit in dextra ma- 
xilla tua, prabe illi dt" alteram.Ex. iterum : Di» 
ligite inimicos vefiros , benefacite his <jui oderunt 
vos, dr orate pro perfetfuenubus dr calumnianti‘ 
busvoSyUt fit is fili j patris veflri tpni in coelis efi. 

Et iterum : Si dimiferitis enim hominibus pecca- <. 

ta eorum , dimittet vobis Pater veHer cceleflis 
deliEla veHra. Si autem non dimiferitis homini- 
bus , nec Pater vejler dimittet peccata veflra. 

Sunt etiam inimici fidei, dc quibus Apoftolus 
loquitur ; ^wa iu novi/fimis temporibus dtfce- «. ri^. 4. 
(ientijuidam a fide , adtendentes fpir itibus erra- 
ris dr doctrinis damoniorum, in hjpocrifi loejuen- 
tium mendacium. Contra quos pugnandum cft 
non armis corporalibus, fcd fpiritalibus,cxemT 
piis videlicet. Scripturarum aud:oritate, ratio- 
ciniis fidei & veritatis. Sunt etiam inimici co- 
tidiani, quos nec loco nec tempore pofliimus de- 
clinare : quos Apoftolus enumerat, dicens; 
Dcfideria carnis non perficiatis. Caro enim ‘‘ <^“1' s 
concupifeit adversus fpiritum, rpiritus autem “ 
adversus carnem. Hxc enim libi invicem ad- ‘5 
uerlantur, utnonqiiscunquc vultis, illafacia- ** 
tis. Qi^d fi fpiritu ducimini, no|ieftis fub lege. 
ManiFcfta autem runt*opera carnis, qua: lunt 
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,, fornicatio, immundida, luxuria, idolorum fer- 
,, vitus, veneficia,inimicitiae, conccntiones,a:mu« 
„ lationes, ira? , rixa?, didenfiones, fedbje, invi- 
,, dia? , homicidia , ebrietates , comelTationes, 8c 
„ his /imilia. qu$ prardico vobis , ficut pra-dixi : 
„ quoniam qui talia agunt , regnum Dei non con- 
„ lequentur.] Contra quos pugnandum eft , non 
ibliim ratione, fed & labore, abftinencia, con- 
tinentia, vigiliisj ficut Apoftolus fuo nos exem- 
t.Cef.f. pio informat, dicens : Cafiigo corpus mtum& 
Jervituti fuhjicioi »e forte aliis pradicanSt ipfe 
reprohus efficiar. Vnde & difcipulum inftruens, 
& defc jam fccurus , juxta finem vitx fua?, ita 
x.Tim.A. gloriatur, dicens : Tu verb vigila, in omnibus 
j, labora, opus fac Evangelifta?, minificrium tuum 
31 imple. Ego enim jam delibor, & tempus refb- 
3> lutionis mea? inftat. Bonum certamen certavi, 
,3 curfum confummavi , fidem fervavi. In reliquo 
3> repofita eft mihi corona juftitia? ^ quam reddet 
3, mihi Dominus in illa die juftus judex ; non fb- 
3> liim autem mihi, fed 6c omnibus qui diligunt 
3 3 adventum ejus. ] 

XIII. Inter ha?c omnia caveat fidelis , nc 
omnino vel in modico in propriis viribus pra?- 
fumat , fed de Deiadiutorio, ut ad finem bono- 
rum pervenire , vel in bono poilit opere perdu- 
ra»», i^. rare: quia Dominus ait: Sine me nihil poteftis 
Pb;l,pp.u facere. Et Apoftolus: Deus eft <pui operatur in 
vohis velle & perficere pro bona voluntate. Et 
'\ttn\xn' Gratia falvi faEtieflU per fidem, ^ hoc 
X. Cor. j. non ex vobis. Et iterum: Nonepuodidonei fimus 
cogitare aliijuida nobis ipuafiex nobis , fed fufr 
fidentia nofira ex Deoefi. Et Dominus: Memo 
potefi venire ad me, nffi Pater , epui mifit me. 
Multa Deus facit in homine bo- 
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na, quae non facie homo j nulla ver6 facit ho- 
mo bona, qu£E non Deus pracftec ut faciat ho- 
mo. Suam namque, voluntatem l^nines fa- 
ciunt, non Dei, quando id agunt quon Deo dif- 
plicet. Qiwndo autem ita faciunt quod volunt 
ut divincB ferviant voluntati j quamvis volen- 
tes agant quod agunt, illius tamen voluntas eft 
a quo 3c pr^paratur & iubetur quod volunt. 
Tales nos amat Deus, quales futuri fumusipfius 
dono , non quales fumus noftro merito. Sua bo- 
na Deus praevidetj pr^feit , adiuvat , & remu- 
nerat in nobis. Nemo bonus nili fblus Deus, 
qui non eft alterius bono bonus. Homines au- 
tem, non proprio , fed Dei bono, funt boni; qui 
eft fons & origo bonitatis; immo qui eft bonitas, 
^ quo omne bonum, & fine qno nihil boni. 

XIV. Ha;c eft fides & fpes Catholica? Ec- 
clefiae , qua? eft columna & firmamentum veri- 
tatis , in lege & Prophetis, pfalmis & hym- 
nis pra:dicata, per Apoftolos evangelizata, per 
martyres teftincata , per Do(ftores exponta, 
Qnicquid huic fidei contrarium inuenitur, & 
quieque difibna & diferepantia , inepta funt, 
& prophana, atque inaniloquia, qux multum 
proficiunt ad impietatem, ac per hoc dodlri- 
na d^moniorum & antichriftorum , de qui- 
bus Apoftolus ait : Filioli, novtjfinta hora efij ^ 
JicHt audtfiis ^uiAudntichrifitu venit , nunc An~ 
tichrifli multi faCtifttnt, De quibus alius Apo- 
ftoius ; Hi funt murmuratores ^uereloji , fecun- 
dum defideria fu a ambulantes , ^ os illorum lo~ 
(juiturfuperbiam, quorum omnium caput efi An- 
tichriflus. De quo Apoftolus ; Rogamus vos au- 
tera , fratres , per adventum Domini noftri 
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lefu Chrifti & noftrar congregationis in ipfum, 
uc non cic6 moveamini ^ vedro fenfu, neque 
terreami^ neque perfpiricum, neque per ler- 
monem^ neque perepiftolam tanquam per nps 
miHam, quafiinftct dies Domini. Nequis vos 
feciucat illo modo. Quoniam nifi venerit dif- 
ceffio primum, & revelatus fuerit homo pec- 
cati, filius perditionis i qui adiierfatur, & ex- 
tollitur fupra omne quod dicitur Deus , aut 
quod colitur, ita ut in templo Dei fcdeic, 
odendens fc tanquam fit Deus. Non retinetis 
quhd cum adhuc ellcm apud vos , hxc dice - 
bam vobis ? Et nunc quid detineat fcitis, ut re- 
veletur in fuo tempore. Nam myderium jam 
operatur iniquitatis : tantdm ut qui tenet nunc 
teneat , donec de medio fiat. Et tunc revelabi- 
tur ille iniquus, quem Dominuslefiis interfi- 
ciet fpiritu oris mi, Sc dedruet inludrationc 
adventus fui eum j cuius ed adventus fecundum 
operationem Satanae, in omni virtute ^ Sc lignis, 
& prodigiis mendacibus , Sc in omni feduidio- 
ne iniquitatis, his qui pereunt, eo quod cari- 
tatem veritatis non teceperunt ut falvi fierent. 
Ideo mittet illis Deus operationem erroris, ut 
credant mendacio , Sc iudicentur omnes qui 
non crediderunt veritati, ffcd confenferunt ini- 
quitati.] De hoc tempore Sc Dominus in Evan- 
gelio ait : Erit tunc tribulatio magna , qualis 
non fuit ab initio mundi ufque modb , neque 
fiet. Et nifi breviati fuillent dies illi, non ne- 
ret falva omnis caro; fcd propter eledlos bre- 
viabuntur dies illi. Tunc fi quis vobis dixerit, 
Ecce hic Chridus, aut illic , nolite credere. 
Sttrgenc Pfcudochridi Sc Pfeudoprophe- 
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tac ; & dabunt figna magna, & prodigia , ita ut “ 
in errorem inducantur , /i fieri poteft, etiam 
cle(5li. Ecce praedixi vobis.] De Antichrifto & 

Daniel Propheta fic dicit : Sermones contra 
Excelfum loquctur , & (anC^os Altiflimi con- 
teret, & putabit quod podit mutare tempora 
Sc leges, & tradentur in manu ejusufque ad “ 
tempus, & tempora, & dimidium temporis. “ 

Et judicium fedebit , ut auferatur potentia^ & 
conteratur , 8c difpereat uique in finem. Re- 
gnum autem , & poteftas , & magnitudo reeni, “ 
quae eft fubter omne coelum, detur populo lan- ** 
^orum Altilfimi , cuius regnum fempiternum 
eft,] Et iterum: De uno autem ex cisegreflum «u*»»/.*. 
cft cornu unum modicum ; Sc facium eft gran- “ 
de contra meridiem, contra orientem, & « 
contra fortitudinem j rPmagnificatum eft uf- 
que ad fortitudinem cocli; & dejecit de forti- «« 
•tudinc , & de ftcliis , & conculcavit eas. Etuf- « 
que ad principem fortitudinis magnificarum *< 
cft, «Scabeo tulit juge lacrificium, 6c dejecit «« 

Jocum fandtificationis ejus. Robur autem da- *c 
tum cft cojitra juge facrificium propter pecca- «c 
ta j & profternetur veritas in terra, Sc faciet, <c 
& proiperabitur.] Et iterum : Et poft regnum ttiM, 
eorum , cum creverint iniquitates , confiirgct <«• 

Rex impudens facie , & intelligenspropofitio- ce • 
nes ; & roborabitur fortitudo ejus , fed non in ce 
vitibus filis i & fupr^qui^m credi poteft, uni- ce 
verfa vaftabit , & proiperabitur, Sc faciet. Et ce 
interficiet robuftos , Sc populum landorum, fe- cc 
eundum voluntatem fuam.& dirigetur dolus in cc 
Tnanu eius , Sc cor fuum magnificabit , & in co- ce 
pia rerum omnium occidet plurimos, & contra <c 
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principem principum confurgcc, & fine mana 
conteretur. ] Et iterum : Etfiiciet iuxta volun- 
tatem fuam Rex, & elevabitur, & magnifica- 
bitur adversum omnem Deum j & adversum 
Deum deorum lotjuctur magnifica, &dirige- 
,, tur , donec compleatur iracundia, perpetrata 
,, quippe eft definitio. Et Deum patrum luorum 
non reputabit > & erit in concupifccntiis femi- 
narum, nec quemquam deorum curabit, quia 
adversum univerfa confiirgct.]Ir% libro Apoca- 
lypfi : Et vidi de mari bcftiamafccndentem,ha- 
. bentem cornua feptem , & capita decem, & 
fiiper cornu cius decem diademata , & fiipcr 
capita ejus nomen blafphemi^e. Et befiia quam 
vidi, fimiliserat pardo , & pedes ejus fimiles 
urfi , & os ejus ficut q^conis. Et dedit illi dra- 
co virtutem fiiam , l^)oteftatem magnam. Et 
vidi unum de capitibus fuis quafi occifum in 
mortem, plaga mortis ejus curata eft. Et ad- 
mirata eft univcrla terra poftbeftiam. Et ado- 
raverunt draconem qui dedit poteftatem beftiq; 
& adoraverunt beftiam , dicentes : Quis fimilis 
beftiae ? & quis poterit pugnare cum ea ? Et da- 
tum eft ei os loquens magna , & blafphemiam; 
&data eft illi poteftas facere menfes quadra- 
ginta duos. Et aperuit os fiiuminblafpnemias, 
ad Deum blafphemare nomen ejus, & taber- 
naculum ejus , & eos qui in coelo habitant. Et 
datum eft ei bellum fecere cum fenclis , & vin- 
cere illos. ] Et iterum : Et vidi aliam beftiam af- 
cendentem de terra j & habebat cornua duo fi- 
milia agni , & loquebatur ficut draco. Et po- 
teftatem prioris beftiae omnem faciebat in con- 
ipc<ftu ejus i & fecit terram & inhabitantes in 
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ea adorare beftiam primam , cujus curata eft ** 
piaga mortis. Ec fecit figna magna , ut etiam 
ignem faceret de coelo defeenderein terram in 
confpedtu hominum. Etfeduxit liabitantester- " 
ram, propter figna, quae data funt illi facere in 
confpedlu beftiae. ] Et iterum : Ego tibi dicam 
facramentum mulieris , & beftiae quae portat “ 
eam , qui habet capita feptem , & cornua de- ** 
cem. Beftia quam vidiftiliiit, & non eft, &af- 
cenfuraeft de abyftb, &in interitum ibit j & «« 
mirabuntur inhabitantes terram , ( quorum “ 
non funt feripta nomina in libro vitae k confti- «« 
tutionemunai) videntes quae erat, & non eft. «« 

Et hic eft fenfus,quihabct fapientiam. Septem «« 
capita , feptem montes funt, liipcr quos mulier «c 
fedet, Sc Reges feptem funt. Quinque ceci- *« 
derunt , nnus eft , alius nondum venit j & cum «e 
venerit , oportet illum breve tempus manere, «c 
Et beftia qui erat , & non eft , ipla oclava eft, « 

& de feptem eft, <&: in interitum vadit. Et de- tt 
cem cornua qui vidifti, decem Reges finit, qui <c 
regnum nondum acceperunt, fed poteftatem << 
tanquam Reges una hora accipiunt poft bc- >t 
ftiam. Hi conhlium unum habent 8c virtutem, <c 
& poteftatem fuam bcftii tradent. Hi cum <c 
agno pugnabunt, & agnus vincet illos: quo- <c 
niam Dominus Dominorum eft, & Rex Re- cc 
gum, & quicum illo funt vocati, elecli, &fi- 
deles.] Et iterum : Et vidi befiiam , & ^i-ecai. 

terra^ exercittueornm congregatos ad facien- 
dum pr alium cum illo ejui fedcbatU» cum 

exercitu ejus. Et apprehenfa efl befiia , (^cum 
illo Pfeudoprepheta qui fecit figua coram ipfo, 
qmibus feduxit cos qui acceperunt chara iterem 
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befiia» & qui adorant imuginem ejus, f^ivi miffi 
funt hi duo in jiagnum ignis ardentis fulphuris, 

* ceteri ecdji funt in gladio fedentie fuper 

equum , qui procedit de ore ipjins. Ec iccrum: 
*aftc. 10. JEtcumconfummati fuerint mille anni f folvetur 
Satanas de carcere fuo , cr exiet, ^ feducetgen-^ 
tesqua funt fuper angelos terra Gog(^ Afagog^ 
congregabit eos in pr alium » quorum numerus 
efificut arena maris. Et afcenderunt fuper alti- 
tudinem terra; dr circumierunt cafha fanElo- 
Tum, dr civitatem dUettam. Et defcendit ignis 
a Deo de coelo, dr devoravit illos ; & diabolus 
qui feducebat eos, mijfus efl in flagnum ignis dr 
fulphuris , ubi befiia dr Pfeudopropheta crucia- 
buntur die ac noHe in fecula fecularum, 

X V. Tres Jiic dicuntur , diabolus videli- 
cet , & beftia^ qua: eft Antichriftus , & Pfeu- 
dopropheta, qua: omnem potentiam A ntichri- 
fti odenfura eft in lignis & prodigiis mendaci- 
bus. Et duae bcftix , operante diabolo, emi- 
nentiores ftmt in univerfo corpore perditorum. 
£c diabolus quidem eft inventor 8c caufa omnis 
mali , tanquam hominibus mortaliter viventi- 
bus invifibilis. Eft & homicida eft ab initio, 
Vniverfa mala qua: operatus eft, maxime per 
homines exercuit & exercet* Illum autem pri- 
• sium malum quod in deceptione primorum ho- 

I minum perpetratus eft, per ferpentem fecits 

quia nec erat homo, per quem primi homines 
deciperentur. Per fetpentem loquutus Eva:, 
perEvamAdae. Deinde per Cain occidit Abel. 
Et deinceps pullularunt omnia mala, &creve-^ 
runt iniquitates, & crefcuntadhuc,donecper- 
veniant ad fummum mali) quando Deo pe f mit -p. 
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tente & ordinante adfumpturus eft fibidiabo- •. 
Ju^'as aptiflimum , hominem videlicet illum 
damnatum , & perditum y caputque perdito- 
rum i qui in tantam excrefeet malitiam ut ho- 
mo omnium peflimus oftentare fe poffit , & au- 
diat tanquam lit Deus , & contra univerlacon- 
furgat , & extollat fe ac jadlet fuper omne quod 
diciturDeus& quod colitur, ita utdeilloiam 
diftum fit 4 Domino : Nok eft fnper terram fo~ 
tejiai qna comparetur ei ^ui faUtts eft ut nullum 
timeret. Omnefublime videt. Jpfeejt Rex fuper 
miverfos filios fuperbia. Vtlciamus de illodi- 
(^um clTe , fuperius ofienditur ^ ubi dicitur : 

Cum apprehenderit eum gladius , fubfijtere non u\a, 
poterit neque hafia , neque thorax. 

X V I. Q^d autem unum corpus fit om- 
nium peylitorum , cujus ifdcm Antichriftus 
caput nt , fuperiiis oftenditur , ubi di 61 ;ume(l;: 
Afembra coharentia fibi carnium ejus. Et ite- lat 41. 
rum : Corpus illius quafi fcuta fufilia , compa-» 

Uum fquamis fe prementibus. V na uni coniun- 
gitur, ^ne fpiraculum quidem incedit pereas, 
alteri una adharebit , & tenentes fe nequaquam ^ 

feparabuntur. De quo corpore & capite ejus, ™ 
id eft, diabolo, vel Antichrifto, &per Eze- 
chielem Prophetam dicitur : Ecce ego ad te 
^harao vEgypti, draco magne , qui cu-- 
bos in medio fiuminum tuorum , efr dicis : Afeus 
efi fluvius y ego feci memetipfum. Et ponam 

firanum in maxillis tuis, & adglutinabo pifcesfiu- 
minum tuorum fquamis tuis j extraham te 
de me dio fiuminum tuorum ydr univerfipifccs tui 
fquamis tuis adharebunt y&proqciamte inde^ 
fertum i & omnes pifces fluminis tui. Dc cujus 
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potentia & inPfalmo, fecundum Hebraicam 
tamen tranflationem , dicitur : Impius fecfln- 
diim altitudini furoris fui non requiret, nec eft 
Deus in omnibus cogitationibus ejus.Parturiut 
vias ejus in omni tepore. Longe funt judicia tua 
^ facie ejus. Omnes inimicos fuos dcfpicit. Lo- 
quitur in corde fuo. Non movebor de genera- 
tionem generationem, ero fine malo. Maledi- 
iUone os ejus plenum eft , 8c dolis, 6c avaritia j 
fub lingua ejus dolus & iniquitas. Sed Sc infl- 
diatur juxta veflibula in abfeonditis, ut interfio, 
ciat innocentem. Oculi ejus robuftoscircumfpi- 
ciuntiinfidiaturin abfeondito , quali leo in cu- 
bili. Infidiatur ut rapiat pauperem, dum adtra- 
xeriteumadrete fuum, & confradium fubji- 
cit, Sc irruet viribus liiis valenter. ] 

XVII. Hoc corpus diaboli ai^ue Anti- 
chriHi, quale inpra^fentifit, 6c quid illi in fu- 
turo maneat, deroonftratur inalio Pfalmo* ubi 
dicitur : gloriaris in malitia , ^ui potens 

es iniquitate i 6c cetera. De hoc corpore perdi- 
torum loquitur & liber'qui inferibitur Sa- 
pientis , qualiter in fine temporum opprelUim 
sternis miferiis gerat feram & infruduofaroi 
peenitentiam , dicens : Tunc flabunt jujh in ma- 
gna conflantia, &c cetera qus fubfequuntur. £r- 
go erravimus a via veritatis , (^iufiitia lumen 
nenlnxit nobis , fol intelhgentia non ortus eje 
nobis. Lajfati fumus in via iniquitatis & perdi^ 
tionisi ambulavimus vias difficiles, viam au~ 

tem Domini ignoravimus, nobis profuit 

fuperbia , aut quid divitiarum jaBantiacon.-. 
tulit nobis ? Tranfierunt omnia illa tanquam um- 
bra ^ ^ tanquam nuntius percurrens, & tan^ 
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^UAm navis qna pertranfiitflHStaantem atjuam, 

Q^d autem ex angelis & hominibus perditis 
unum corpus iit , uHo cruciatui deputatum. 

Dominus oftendit in Hvangelio , ubi ait fe di- 
cturum in judicio: T)ifcedtte a me,maledt 6 tiy M»tth. xy. 
i» ignem aternumy qui paratus eft diabolo, ^ an^- 
gelis eius. De hoc cruciatu malignorum ange- 
lorum & hominum Efaias Propheta in fine li- 
bri fui ait; Egredtenturl^ haud dubium quin iaii- ■'f"* 

Cti) (fr videbunt cadavera virorum qui prava- 
ricati funt in me, V ermis eorum non morietur y 
^ ignis eorum non extinguetur , erunt ttfque 
adfatietatem vifionss omni carni. Ha:c poena 
& locus poenarum nominatur in Evangelio te- 
nebrae exteriores , ubi jaCtatur fervus ille qui 
non arguitur dc fraude , led de inutilitate, quia ly. 
acceptum talentum negotiando multiplicare 
noluit i & alter , qui ad nuptias veftitus veftc 
nuptiali non interfuit, ligatis manibus & pedi- , 

... r r \ -c- Matiluix, 

bus projicitur. Iple locus frequenter in Scriptu- 
ris nominatur Infernus i ficut eft illud in Para- 
bolis : Semita vita fuper eruditum, ut declinet i/. 
de inferno novijfimo. & Ezechias Rex juftus 
Domino ait : Non infernus confitebitur tibi , ne- ifii* 38. 
que mors laudabit te. Et in Pfalmo : In inferno p/i/. nj. 
autem quis confitebitur tibi l Et iterum : Non 
mortui laudabunt te , Domine , neque omnes qni 
defeendunt in infernum. Et beatus lob : In pro- i,t, 
fundiffimum , ait , infernum defeendunt omnia 
mea. Nominatur & aliis nominibus, ficut if- 
dem beatus lob iterum ait Domino ; Dimitte la.t». 
ergo me ut plangam paululum antequam vadam 
2^ «0» revertar ad terram tenebrofam & oper- 
'^am mortis caligine, terram miferia tir tenebra^ 
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rum » tibi umbra mortis, & hhUm ordo, fed fem- 
f itemus horror inhabitat. Qmd enim terra: tC- 
ncbrofa: nomine nifi terrt carcari claufa figna- 
tur i Necimmeritb infernus terra dicitur: quU 
quicunque ab eo capti fuerint , (labiliter tenen- 
tur. Ergo qui k conEpedlu diftricli judicis ex- 
pulfus tenetur , miferia: 6c tenebrarum terra 
cohibetur : quia foris dolor cruciat quos divi- 
' fos ^ vero lumine intus coecitas obfcurat. tranl- 
adorum illa ultrix flamma vitiorum concrema- 
tionem habet , & lumen non habet. 

XVIII. Sciendum tamen quia (icut in do- 
/ 4 . mo patris mandones multa: funt pro diverdtate 
virtutis i dc damnatos diverlb fupplicio , ge- 
henna: ignibus dibicit difparilitas criminis, qua: 
(cilicet gehenna , quamvis eundis una dt , non 
tamen eundos uiueadcmque qualitate diccen- 
dit.qua: tamen fupplicia in Te demerlbs 8c ultra 
vires cruciant , & in eis vit<e dibddium extin- 
guentes (ervant j ut dc vitam terminus puniat, 
quatenus femper dne termino cruciatus vivat, 
quia & ad diiem per tormenta properat , 8c d- 
ne dne dedeiens durat. Fit ergo miferis mors 
dne morte , dnis dne dne, defedus dne defedu, 

3 uia &mors vivit, & dnis femper incipit, Sc 
edeere defedus nefeit ; quamvis illic ignis 8c 
ad confblationem non hicet > & tamen ut magis 
torqueat ad aliquid lucet. Nam fequaces quo- 
que fuos fecum in tormento reprobi flamma in- 
luftrantc vifuri funt , quorum amore delique- 
lunt ; quatinus qui eorum vitam carnaliter con- 
tra pracepta conditoris amaverant , ipforum 
quoque eos interitus in augmento fua: damna- 
tionis affligat. Hic locus iiippliciorum dicitur 

&c lacus. 
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: lacus , fed in quo non cft aqua , iicuc per Za- 
lariam dicitur : 7"tt quoque in f anguine te fla- Zach.g. 
enti tui emiflfli vineos tuos de lacu in quo non 
} A(jua. & per Ezechiam Regem juftum : Non ip,. js. 
rpe^altunt, qui defcenduntin lacum, veritatem 
am. Dicuntur noviflimalaci, & fundamenta 
cii &novilTimaabyfIi. 

XIX. Vos ergo abluti aqua baptifmatis, & 
morati nomine Chriftiano , fignoque falutis 
piatn penfate attentS , &: perpendite diligcn- 
r j (i habemus quod merito timeamus , fiefl: 
od omni follicitudine mentis cavere debea- 
is } & inde cogitare nullatenus negligamus, 
ut & lacer plalmus docet, dicens : ^mniam 
fjuitatem meam annuntiabo , & cogitabo pro 
cato meo. Et iterum : ^^^oniam iniquitatem p/j. jo. 
am ego cognofeo , ^ peccatum meum contra 
efl femper. & non foliim mentes noftras co- . 
ando , fed &c linguas noftras loquendo , ibi 
aipemus. Cetera pericula ten^oralia quanto 
lorafunt, tantb minus nos follicitent. Ifta 
em quantb majora fune j tanto magis nos . . 
turbent & contriftent, & profundis doiori- 
, fufjairiis , atque gemitibus compungant} 
iat nobis quod feriptum eft : Confige Domine pp,i. n8. 
ore tuo carnes meas, d judiciis enim tuis ti- 
'. P eniate J&dcliter jquod beatus lob de Ic Eir 
ir , dicens : Semper enim quafi tumentes /i< 
r me fluxus timui Deum , (jr pondus eius 
e non potui. Si ille qui fic timebat, potuit 
uam vanis cogitationibus occupare mentem> 
otiolis verbis linguam } circumferteoculos 
itis veftraj per vicinas regiones, & conlide- 
mortalcsnoftris temporibus. Ad quid cos 
Tom. I J. C ' 
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. ' videtis vacare ? quid cogitare , loqui , & faceret, -1 
quanti funt qui conentur agere quod Apoftolus J 
praecipit , dicens ■: Omnis fermo malus ex ore | 
vefiro non procedat ; Jed fi quis bonus efiadxdi*- ^ 
ficationem fidei y ut det gratiam audientibusi Et 
iterum : Verbum Chrifii habitet in vobis abun- 
danter , in omni fapientiay docentes y commo- 

nentes vofimetipfos pfalmis , hymnis , canticis 
jp.ritahbuSyingratia cantantes in cordibus vefiris , 
Deo. Omne quodcunque facitis in verbo aut in 
opere y'omnia in nomine Domini lefu , gratias 
agentes Deo (fr Patri per ipfum. Et iterum: 
^uid ergo efi, fratres ? Cum convenitis , unuf- 
qutfque veflrum pf almum habet , doUrinam 
habet > apocaljpfim habet , linguam habet , inter- 
pfetationem habet: omnia ad adtficationem fiant t 
t. c»K 10 . Ec iterum : Sive ergo manducatis y five bibitis, 
five aliud aliquid facitis , omnia in gloria Dei 
facite. Vere omnino, ficut Dominus ait^ Bonus 
M»nh. ij. ijomo de bono thefauro cordis fui profert bona» 
Sicut ergo verilllmum cft quia qui thclaurum 
bonitatis habet in corde , non poteft aliter nili 
ut bona cogitet Sc loquatur ,* ita qui inania &: in- 
utilia loquitur , demonftrat fe inanem & va- 
cuum efle k gratia Ipiritali. Nam linonelTet, 
curreret ;& proculdubiofe audientes aedifica- 
ret in fide & gratiarum actione ad gloriam Dei* 

X X. Ecce audiftis nunc & bona , quae ex to- • 
to corde amare & defiderare debeatis} audilbis 
&mala, quie ex tota virtute & omni conamine J 
fugere debeatis. Propter quod penlatc quena.^ 
locum habere poflit inter utrumque peritura- i 
rum rerum amor , & tranfitorij damni 8c peri- , 
culi timor. Sciendum omnino , quia ficut amare ' 
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inlicitaautimmodcrata bona temporalia, pec- 
catum eft *, ita timere inordinatS , peccatum 
omnino eft j & tam grande peccatum , ut inter 
cetera peccata annumeretur , & ^ regno cae- 
lorum excludat , & aeternis peenis addicat, ficut 
in Apocal,ypfi legitur ; Ttmidis autem , ^ in- »*• 

credulis y ^exeeratis , & homicidis, efr forni- 
catortbtts , & veneficis , ^ idolatris , cfr omnibus 
mendacibus , pars illorum erit tn jlagno ardente 
igne (jr fulphure , (juod eB mors fecunda. Beatus 
ejuoque Petrus Apoftolus non folum docet non 
timendum perfecutores , fed nec Ia:(Tonem pu- 
tare quicquid mali perfecutores inferre pof- 
funt , duo conjungens teftimonia Pfalmi & 
Prophetae Elaia:, dicens: Oc»//‘Z)r/ y««fy«pfr 
jufios, & aures ejus ad preces eorum, f^ultus au~ ifai* t. 
tem ^Domint fuper facientes mala. Ef ejsiis efb uVttr.s.- 
ifui vobis noceat , fi boni amulatores fueritis} 
Hocipfum & per Prophetam Dominus praece- 
pit, dicens: jflolite timere opprobria hominum, jfu*. 51, 
blafphemias eorum ne metuatis. Sicut enim 
vefiimentum , fic comedet eos vermis ; ^ ficut 
lanam , fic devorabit eos tinea. Salus autem mea 
in fempiternum erit. Similiter & per femetip- 
fum in Evangelio jubet : Nolite timere , in- MMth.io, 
quiens, eos ^ut corpus occidunt pofthacnon » 
habent amplius ejuid faciant; ■ • 

XXI. Nontimereautemcorporisperfecu- 
tores magnum Dei elTe munus Dominus often- 
dit , ciim loquitur ad Hieremiam , dicens : Tu 
ergo accinge lumbos tuos, (pr furge , & locputre 
ad eos omnia ijuaego prdeipio tibi. Ne formides 
4 facie eorum.nec emm timere te factam vultum 
eorum; Sgo quippe dedi te hodte tn civttatem 

C ij 


Hitr. I* 








' Citcb. J. 

pyi/. fh 

T/il. 


t/«/. u» 

S« 

Ai* 




56 S. Agobardi Liber •*: 

MHKttam , (fr in columnam ferream , & in mu^ j 
ram anenm , fuper omnem terram* Similiter & ' 1 
ad Ezechielem : Ecce dedi , ait , faciem tuam 
valentiorem f aciebus eorum , & frontem tnam 
durforem frontibus eorum* ut adamantem , 
ut f licem , dedi faciem tuam. Ne timeas eos^ 
neejuemttuasa facie eorum i ejjuia domus exaf* 
perans efl. Etquia timere inimicum, quifolum 
corporale damnum inferre poteft , grave crimen 
efl; idcirco inftruit nos plalmus ita orandum;- 
Exaudit Deus , orationem meamt cum depre- 
cor* 4 timore inimici eripe animam meam, 
dicat : A timore inimici libera me , & liibde ti- 
mori tuo. Tale ellquod in alio pfalnxp dicitur: 
Qmniam multi bellantes adversum me , ab al- 
titudine diei timebo , ego vero in te jperabo, 
Qimd lic accipiendum eitt ; quafi diceret : Mul-* 
ti quidem pugnant contra me. Ego autem auxi- 
lio gratia; tux firmatus > fperans in te , non mul- 
titudinem eorum , fed tuum excelfum timebo 
lumen. I Hi ergo qui bellantur adversum me,non 
poliunt penetrare altitudinem dici, cujus Apo- 
iloli duodecim funt ore fulgentes. 

XXII. Qm autem veraciter in Domino 
confidunt, fecurife dicunt in Deo: Laudabo \ 
fermones meos, in Deo fperavi. Non timebo quid i 
faciat mihi caro. Et iterum : Dominus mihi ad- 
jutor, non timebo qutd faciat mihi homo. Quis 
enimaccufabit adversiiseledosDei,utait Apo- 
ftolus ? Et iterum : nos feparabitacarita-. 

te Chrijh .? Tribulatio, an angufiia , an perfecu- 
tio, an faines , an nuditas, an periculum , an 
gladius?{ ficut fcriptum efi: .Qma pro te mortifi- 
■ camur tota dte,ajlimati fumus ut oves occtjionis. ) 
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‘rdinhis omnibtu fuperamns , propter eum i^ui dt- 
rxit nos. Perfe<fte itaque Chriftiani non ibliun 
on timent tribulationes , veriim etiam glo- 
iantur in tribulationibus*, fcientesqubd tribu- ^ 

Itio patientiam operatur , patientia autem pro- 
itionem, probatio vero fpem , fpes autem non 
Dnfiindit : quia caritas Dei diffufaeft in cordi- 
js eorum per Spiritum fandlurn, qui datus ell 
Sj & omne gaudium exiftimant , cum in ten- lae. u 
tiones varias incidunti abfqiieullaambiguita-* 

; noverunt fe j|ibuIationibus & anguftiis con- 
iri , examinari , Sc purgari , ficut aurum 8^ Ex,nh. 
gentum in fornace ignis , non licut paleas, aut 
?num. Quia ad hoc illis ignem tribulationis 
!hibet.Patcr coeleftis , ut lordcs abluat , non ut, 
cinerem convertat. Sanctorum itaque vox eft 
plalmo dicentium j Q^niam probafti nos, 
fus i igne nos examinafii , fcut examinatur 
Tentum- /nduxifii nos in laejueum , pofuijH 
bulationes tn dorfonofiro ^ impofuifli homines 
ler capita nofira. Tranjivimus ptr ignem 
uam i eduxifii nos in refrigerium^ Hatc 
mia patiuntur variis perfecutionibus. Tole- 
it pleriinque fuperiores, qiiafi fuper. capita 
politos, quos noverunt eae pejores. Tole- 
it autem , non folum tribulationes , fed 8c 
jtationes, quali ignem & aquam, peradver-. 
fcilicct & prolpera. Cavent omnino ne cos 
: ignis exurat, aut aqua corrumpat» Traii'» * 
ntes autem per ignem & aquam , hoc eft, 

^ profpcra &adverj(a, educunturinrefrige- 
m *, ubi jam nullum timent inimicum, nui- 
1 fuftinent moleftiam , quia perpetuum re^ 
jerium perpetua quios perleverat. 
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XXIII. Vt aucem ad hoc perveniant, quid 
agendum e(l omnibus Hdelibus inter tot mala 8c 
cranlltura & manfura, toleranda & higicnda, 

' nifi quod Dominus & Redemptor nofter, li- 
berator , & moderator j ciim de ultimis tribula- 
tionibus inftrueretdifcipulos. prxeepit, dicens: 
Vigilate itatjae omni tempore orantes , ut di^i 
habeamini fugere ifla omnia tjua futura funt, 
tir flare ante filium hominis. Similiter & ciini 
de Tua jam inlbinti padione eos moneret ^ dicit: 
Orate ne intretis intentatione»^ Nam antea 
interrogatus ^ Pliarifxis quanoo venit regnum 
Dei , cum refpondilFet , Tubjunxit , dicens: 
J^mntam oportet femper orare , (jr non deficere. 
odendens hoc per parabolam de judice duro, 8c 
vidua interpellante importuni. Nam & in alio 
loco, cum per parabolam diceret quendam im- 
portune rogantem impetralTe commodo dari 
iibi panes ^ quodam , fubjecit , dicens : €t egq | 
vobis dico, Fetite, dabitur vobis y quaritCy \ 
Cir invenietis ; pulfate , aperietur vobis. iJ 

nis enim <jui petit accipit y & qui quarit invenit, 1 
pulfanti aperietur. Et poft paululum : Sietgq^ ' 
voSy ciim fitis mali,noflis bona data dare filiis j 
vefiris ; quanto magis Pater ve fier de coelo dabit 
fpiritum bonum petentibus fe > 

XXIV. De qua re, ideft, adiduitate vel. 
potius importunitate orationum, qu^mibllicici 
& intenti elTe debeant fideles, plena eft omnis ■ 
facra Scriptura novi & veteris tedamenti exem- 
plis & pneeptis, in quibus ( quodincompre- . 
nenfibile ed hominibus ) aliqua qux omni-;- ■ 
potens Deus promifit futura , lic didulic , ut 
©f^tiombus obtinerentur, Vnde & Petro Apa- ■ 
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tolo detento ab Herode, & in carccre triifo, 

>ratio ab Ecclefia, fiebat fine intermiflione ad 
3eum. Et Paulus exhortatur auditores fiios, 
licens: Orantes omni tempare in ffiritu y in £pht/ia, 
pfo vigilantes in omni inflantia ohfecraiione, 

<ro omnibus fanBis , & pro me , ut detur mi hi 
'ermo in apertione oris mei cum fiducia , notum 
'acere myflerium Evangelij , pro ^uo legatione 
'ungor in catena ifla , itautin ipfo audeam pro fit 
portet me loepui. Etinalio Ipcofimiliter: 
toni inflate, ait , vigilantes in t a gratiarum 
\B;ione\ orantes fimul pro nobis, ut Deus ape» 
iat nobis oflium fermonis ad loquendum myjle» 

'ium Cbrifli ( propter ipuod etiam vinctus fum) 
tt manifeflem illud , ita ut oportet me loepui. ^ 

XXV. Q^d lutem non tantiim pro fe unufi • 

|uirque, aut pro fanetis, debeat follicitus efib 

n oratione , fcd & pro omnibus hominibus* 
dem beatus Paulus fic oftendk , pra:cipiensj 
'ibfecro igitur primo omnium fiiri obfecrationes, i. Tim. ». 
rationes , poflutationes , gratiarum aEliones pro 
mnibus hominibus , pro Regibus y ^omnibus cjui 
V fublimitate fiunt , ut tjuietum & tranquillam 
fitttift agamus , in omm pietate caflitate^ 

^^d verb non £bK»m in omni tempore j fed & 
nomni loco^ hoc fieri debeat, oftendic , poft 
►auca fubjungens : Volo ergo viros orare omni %■ 

QCo , levantes puras manus fine ira ^ dificepta» , ' 
ione. Similiter & mulieres in habitu ornatOyCum 
ierecundiadr fiobrietate, * 

XXVI. Sciendum ante omnia j quia oratio 
icuc elFe debet fine ira & difccptatione, ita& 
ine haefitatione , cum tota fiducia & fide. Quod 
n raultis quidem locis oftcndiiur ; fcd prjecipuq 
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in illo , ubi I^ccriis Domino dicit : T^jthhi , eccc 
ficus t cui maledix fii , aruit. J^t rejpoytdetts lefius^ 
ait illis : Habete fidem Dei. e^men dico vobis^ 
quia quicunque dixerit huic monti , Tolle te ^ 
mitte te in mare , non hafitaverit in corde fiio, 
fed crediderit quia quodcunque dixerit fiat yfiet 
ei. Propterea dico vobis , omnia quacunque oran- 
tespetieritis , credite quia accipietis ,c^ venient 
^obis. Hoc modo orandum Sc beatus lacobus 
Apoftolus admonet, dicens; St quis fapientiam 
pofiulet a Deo qui dat omnibus afiiuenter , nott 

improperat, ei dabitur. Pofiulet autem in fide ni- 
hil hafitans enim hafitat,fimilu efi tempefia- 

ti maris , qua k vento movetur , circumfertur. 
Non ergo afiimet iBe homo quod accipiat aliquid 
a *Domino. Vir duplex animo ,inconfians efi in 
omnibus viis fu is. Tantam fidem Sc fiduciam 
prodat magna multitudo dulcedinis Dei , cui 
in alio pfalmo dicitur : .^^ia tu Domine fuavis 
efr mitis , (V multa mifencordia omnibus invo- 
cantibus te. Et nobis per Prophetam dicitur; 
*Diffolve conligationes impietatis , folve fafei- 
culos deprimentes, dimitte eos qui confra6li funt 
liberos , & omne onus dtfrumpe. Frange efui^cn- 
ti panem tuum , & egenos vagofque induc in do- 
mum tuam. Tunc erumpet quafi mane lumen 
tuum , & fanitas tua citius orietur, cfr anteibit 
faciem tuam jufiitia tua , C^r gloria Domini col- 
liget te. Tunc invocabis , Dominus exaudiet 
te ; ctamabis , ^ dicet : Ecce adfum. In quibus, 
verfibus apert$ demonftrat, quod qui pi^ audit 
Dominum , mifericorditer auditur k Domino. 
Sed hos propheticos verfus alia tranflatio fic 
inchpat : T)iffolve obligationes violentarum cqu- 


De Fidei veritate. 41 
tionunty dimitte fraEios in remijjionem , & om- 
nem fcripturam iniquam confcmde. ^ infiney 
adhuc loquente te , dicet , Ecce adfum. Q^d 
valde nccefleeft, ut prxdicetur, audiatur, & 
impicatur. * 

XXVII. Hanc multitudinem dulcedinis 
fuas omnipotens & mifericors Dominus per 
Ezechielcm Prophetam annuntiat clementer, 

&c dicit : Convertimini , cf itgite poenitentiam 
ab omnibus iniquitatibus vejiris , er non erit vo- 
bis in ruinam iniquitas. Proijctte a vobis omnes 
pravaricationes veflras quibus pravaricati 
eflis , & facite vobis cor novum & fpiritum no- > , 

vum. Et quare moriemini y domus /fraeh Qmo, 
nolo mortem monentis y dicit Dominus. Reverti- 
mini, (fr vivite. Sic &c per Efajiam oftenditur, 
ciim dicit: Derelinquat impius viam fuam»^ if*. s\. 
vir iniquus cogitationes fuas y ^revertatur ad 
Dominum , & miferebitur ejus , ^ ad Deum 
nofrum , quoniam multus efi ad ignofcendum. 

Hanc fuavitatem mifericordiae fua: Dominus 
nobis offert per eundem Prophetam , dicens: 
ja e mento horum lacob & Jfrael y quoniam fer- if*- 44. 
vusmeus es tu. Formavi te , fervus meus es tu, 

Ifrael, non oblivifceris mei. delevi ut nubem 
iniquitates tuas , quaji nebulam peccata tua. 
revertere adme y quoniam re demi te. Et iterum: 

Ego fum , ego fum ipfe , qui deleo iniquitates ♦i* 
tuas propter me yXfr peccatorum tuorum non re- * 
corda bor. 

XXVIII. Qm autem has dulciflimas vo- 
cationes Dei' neglexerint in praifenti tempore, 
dum inveniri poteft, &dum prope cft, & ve- 
perit tempus jam non operandi, fcd recipiens 
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^unumquemque fecundum opera Tua^ audie 
amaras improperationes : Vocavi , & renuiJHfi 
extendi manas meo4 , non fuit quiafpiceret^ 

( DefpexijHs omne confiltum meum , ^ tncrepa-t 

tiones meas neplexi^s, Sgo ejuo^ue in interitte 
vefiro ridebo. T unc erit eis iifa infruebuofa con- 
verfio, de qua Dominus per Prophetamloqui- 
tur omnibus dicens : Convertimini, devidebi- 
** tis quid fit inter juftum & impium > 8c inter 
»* fervientem Deo & non fervientem ei. Ecce 
” enim dies veniet fuccenfa quafi caminus ; &c 
>» erunt omnes fuperbi , & omnes facientes im-. 
” pietatem, ftipula: &: inflammabit eos dies ve- 
»> nier\s, dicit Dominus exercituum , quae non re- 
« linquet eis radicem & germen. Et orietur vo- 
» bis timentibus nomen meum fol juflitiae, & fa~ 
»> nitas in pennis ejus ,, 8c egrediemini , & falietis 
»» ficut vituli de armento , & calcabitis impios, 
i> ci^ fuerint cinis fiib planta pedum veftrorum 
» in die qua ego facio , dicit Dominvis exerr 
»> cituum. J 


DE DinSlOT^E IMPERII: 
p rancorum inter filios Ludovici 
Imperatoris , 

.Agohardi flebilis epiflola,^ 

^•1 'XOmino gloriofiflimo Hludowicolmpcr 
ratori Agobardus fervulus. Cum uniiA 
quifque fidelis omni fideli fidei finccricatem de-^ 
beat , dubium non eft quod praecipue fideli,, 
f rasrlatO;,cui res publica ad gubetua^d^mcoru^ 
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mitTaeft, fides fervanda fic ab omnibus qui.di- 
vinae difpofidoni fideliter fiibjcfti fiuit j ficuc 
Apoftolus docet : Omnis, inquiens, j>o- 

tefiaithits ftiblimioribns fubdita Jit. quanquam 
cicca nullum infideliter agendum fit. Propter 
t|uocl Se alius Apoftolus dicit xSnbditi eflote om- 

»i humana creaturd propter Denm. Se docemxxT 

orare pro omnibus hominibus, pro Regibus, & t.Tiw.». 

his qui in fublimitate fiint, ut quietam & tran- 
quillam vitam agamus in oruni pieutc. Et in 
alio loco dicitur «ecejptatefabditi eflotCy 

non foiitm propter iram »fed etiam propter con- 
feientiam 

1 1. Ciim autem haec ita fint , & omnes vo- 
bis fideles elPe debeant , quomodo quirquam fi- ^ 
delis vobis efle poterit, fi videns aut intelligcns 
veftrum peripulum, non fc ingerit, quantum 
poteft , ut vobis indicet , & cognitum iaciat , li . 
tamen Ipcusaut facultas penitus illi non dene- 
gatur pTeftor omnipotentem Deum, qui feruta- Pfiim.y- 
tor eft cordium & renum , quia nulla aha extat 
caufii, pro qua h*c feribere prxfumo, lili quia 
doleo, quantum dicere non poirum , de pericu- 
lisqusE vobis imminere videntur, 8c maxime 

animae. Namquantb excellentior fubftantia eft 
anim% corpore , tantb excellentiori follicitudir 
ne curam anima: gerere debemus quam corpo- 
ris; ita Domino docente iQEvangelus,ficut ipfi 
optime noftis. 

III. Anno itaque prajfenti, in attritione Sc 
commotione , agitatione & afflieftione ter rx & 
habitantium' in ea quanta mala increbuerint, 
nemo hominum eft qui enumerare pofTit , nulla 
^xigente caufa, nulla compellente neccUitate 
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uc ita fieri oporteret certamina , qu« tencmujii 
quia fi voluilFetis , tranquillam & quietam vi- 
tam ageretis cum filiis veftris, non minus quiim 
pater veftcr, 6 cavus. Adfic omnipotens & mi- 
iericors Deus, qui habitator eft pedtorisveftri, 
adfit etiam patientia veftra , qua ceteros homi- 
ncsprajcellitis, ut haec qua? fiiggero, tranquilli 
audire & perpendere aignemini. 

IV. In ilio tempore , quando filium vc- 
ftrum participem, nominis vcftri facere cura- 
fiis,itain publicum veftrum interrogando hoc 
inchoaftis, dicentes : Qi^dad ftabilimentum 
regni pertinet, & ad robur regiminis , debet 
homo differre, an non ? Ciimquc omnes refi- 
pondilTcnt quod utile & necellarium eft, non 
efle differendum, fed potius accelerandum 5 fta* 
tim vos, quod cum pauci/limis tralftavcratis, om- 
nibus aperuiftis ; 3c dixiftis vos velle propter 
fragilitatem vits, cui incerta eft mors, ut dum 
valeretis, nomen Imperatoris uni ex tribus fi- 
liis veftris imponeretis, in quo voluntatem Dc» 
quoquamodo cognofeere potuifictis. Propter 
quam cognofeendam injunxiftis ut facerent om- 
nes jejunium triduanum , offerrent facerdotes 
lacrificia omnipotenti Deo, qui fuavis & mitis. 
Sc multx mifcricordi* eft omnibus invqpanti- 
bus fe j fieret quoque ab omnibus elcemo- 
fyna per illud triduum folito largior ; ut*omni- 
potens Deus, qui fiimma benignitate regit cor- 
da in fc fperantium, infinideret in corde veftro 
voluntatem fiiam , & non fineret fiitfer alium 
inclinari voluntatem veftram , nifi fiipcr eum 
quifibi placuilfet. Itaque perfeciftis omnia qu:c 
in tali re facienda erant, tali fide dc fpc,ut hoq 
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^ Deo vobis infufum & infpiratum nemo dubi* 
tarec. Ceteris filiis veftris deiignaftis partes reg- 
ni veftri } fcd ut unum regnum efiet, non tria, 
praztuliftiseum illis quem participem nominis 
veftri feciftis ; ac deinde gefta fcribcre manda- 
(lis , fcripta fignare , & roborare, & conibrtem 
nominis vtftri fadlum, Romam mififtis Sum- 
mo Pontifice gdla veftra probanda & firman- 
da 5 ac deinde jurare omnes julliftis ut talem 
elc<ftionem & divifionem cun(5)i fequerentur, 
ac fervarent, Q^d juramentum nemini vifum 
cft fpernendum , aut fupcrfluum , fed potius 
opportunum , atque legitimum , eb quod ad 
pacem & concordiam pertinere videretur. In 
proceftu quoque temporis , quotienfcunque aut 
quocunque Imperiales littera: mitterentur,am- 
borum Imperatorum nomina continebant. Po- 
ftea verb mutata voluntate , convulfa funt fta- • 
tuta, & de litteris nomen omiftum eft, & in om- 
nibus contraria attentata funt j cum neque per 
Teipliim Deus, neque per angelum, neque per 
Prophetam vobis dixerit, Potnitetmeita confli- 
tHfjfe, ficut de Saiile dixit Samueli. adhuc quo- 
que nefeitis qualiter in fecretis Dei confiliis de- 
nnitum fit. Et ccce , fine ulla ratione & confi- 
iio, quem cum Deo elegiftis,fine Deo repu- 
diatis, & cujus voluntatem in eligendo quajfi- 
ftis , non expedbto exitu voluntatis ejus , rem 
probatam reprobatis. Non ignorat prudentia 
veftra , qubd fequendus eft Deus , non pra?ce- 
dendus. Nam qui praecedere vult^ tentat qiiod 
non eft ex fide, dicente ipfo Domino : Nonten- umb. s. 
tAbis Dominum Deum tuum. 

y. Oro , Domine mi , adfit beniguiflima 
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pietas vcftra, ne arpernantcr ifta accipiatisi fcd 
potius ingredimini facrarium mentis veftra: 
cum Deo, & loquimini cum illo mediante fi- 
dei pietate { Sc invenietis vos diXilFe Deo , non 
vcrbis,fed rebus: Domineirogavimus & depre- 
cati fumus faciem refpedhis tui fupplicicer, uc 
tua inluminatione & j^ibcrnatione eliget etnus 
participem Imperij : led quia tecum bene non 
fecimus, fine te melius confilium invenimus. 
Abfit,abfit. Avertat Deus ^ vobis ut infpra- 
tioneni Dei repudietis, & voluntates hominum 
carnalia tantum fapientium ftatuatis,ut in erro- 
rem inducamini, & deducamini. Obfccro cle- 
mentiam veftram , ut fecundum i Deo vobis 
cdiatam prudentiam perpendatis quomodo bea- 
tus lacobus Apoftolus reprehendat cos qui pro<> 
priis animorum motibus proponunt afk]ua fc 
faduros fine prolpcclu divina; permiffionis, di- 
cens : £cce nnnc^Hi dicitis ,■ hodte ant cras ibi- 
mus in illam civitatem» & faciemus quidem ibi 
annum^C^ mercabtmur^^ lucrum factemus: tjui 
ignoratis ^uid erit in crafiinum. enim eji 
vita veflra? V apor efiad modicum parens,dein- 
cepsexterminabitur.Vtoco ut dicatis: Si Do- 
minus voluerit, &,Si vixerimus, faciemus hoc, 
aut illud. Et cavete ab hominibus qui fequun- 
tur Ipiritum fuum , quia non omnium eft ndes. 

V I. Cognovit Dominusqui funt ejus ; & 
quicunque ejus fumus, quantulacunque veri- 
tatis luce fruimur, & veritate inluminante fin- 
ceriter vos amamus , fideliter veftram fempi- 
ternam felicitatem exoptamus j Sc idcirco tanta 
mala tanta fifelcra ifto anno ex hac occafione 
perpetrata dolemus, timemus valde ne in 
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vos furor Detconcitctur. Recordamur namque 
ardencidimae religionis veftraj, quam cognovi- 
mus femper in afliduitace orationum, inpfalmis 
& hymnis & canticis fpiritalibus cantantem St 
pfalleiltem Deo in cotde puro , iil contritione 
cordis, in conu>un6lione placidae mentis, in fol- 
licitudinc mifericordiarum , & omnium bono- 
rum ftrenuitate. Et ideo , ut di6fcum eft, timen- 
dum nobis videtur , ne tcpelcac jiie frigefcat, 
optandum verb utfervefcat & augeatur perfe- 
verandoufque in Enem, ut ialus fcmpiterna fe- 
quatur. 

VII. Et quia fuperius de legitimo & oppor- 
tuno juramento mentio fadla eft, videtur mihi 
non celandum excellentis veftrs qu6d multa 
murmuratio eft nunc inter homines propter 
contraria &c diverfa juramenta , & non Ibla 
murmuratio, fed & triftitia,& detra(ftioadver- 
silim vos. quod mihi ufquequaque difplicet. 

3 uorum murmuratio ad illud pertinere eis vi- 
etur quod beatus Hieronymus in expolitione 
Hieremis dicit in illo loco ubi Propheta ait: 
Et jurabis : f^ivtt Dominus in veritate in 
judicio jujbitia. Ait ergo prsdidtus Do(ftor: 
Simttlque animadvertendum * ^uod iufiuran- 
dum hos habeat cemiteSy veritatem^judieiumyat- 
que iujhtiam. Si ijta defuerint ,* nequaquam 
erit iur amentum yfed perjurium. 
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P JE mCOMPARATIOI^E 
vtriufque regiminis Ecclejia/hci ^ Po^ 
litici j ^ in quibus Eccle/ta dignitas 
frafulgeat Jmferiorum majeftati. 

I, O M N o clemcntiflimo & Chriftia- 

niflimo ac per hoc omni laude dignif^ 
fimo Imperatori Hludovvico Agobardus.Iubct 
vcftra prudeiicidimafbllertia contra commotio- 
iiesJiujus temporis paratum elfe utrumque or- 
dinem, militarem videlicet, &c ccclefialliciimj 
id cfl: , & eos qui feculari militias , & illos qui 
facris minifteriis inferviunt ; & illos quidem 
ad certandum ferro, iftos autem ad dilceptan- 
dum verbo; ut fimiles fimilibus obfiftere va- 
leant. In qua re fummopere fciendum eft, 
quod in congrellione armorum plus expedtan- 
da cftiuftitia fiiperni regiminis, qu^m robur 
brachiorum ; in ^tercatione autem lermonum 
pluscxpe< 3 anda eft veritas, qu^m copia verbo- 
rum. Propter quod orandum eft ab omnibus 
tota intentione mentis , ut ille de quo vos dici- 
Tfitn.tf: tis. Dominus inluminatio mea & falus ?nea^ 

quia inluminatio vcftra eft , inluftret faciem 
mamfuper vos; & quia falus vcftra eft, falvum 
vos faciat infua mifericordia ; ut huic orationi 
p/4/«. 39. congruenter vos fubjiingatis : Domine ^ non con- 
^ fundar^ quoniam invocavi te, 

II. Ego igitur fervulus vefter, cum cogno- 
viflem ex veftro lacro Prascepto julfum mihi 
clTe ad veftram praefentiam properare ita pa- 
ratum. 
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iatum, ucciimceceris ecclefiadicis viris concra 
injiiflos reprehenfbres juftzreprehenlipnisop- 
poficionem adhibere poirem, vifum mihieOiuc 
in Dei & veftro fervitio,de anteriorum patrum 
anibus & fenhbushsc verba, quxiubteradne- 
xa funt, gloriofiniimce excellentiae veftrx mit- 
terem 3 quatinus fan(51:a religio veftra pie per- 
pendere dignetur , cujus reverentiae debitores 
cftis ad veftrum cotidianum profedum erga Se- 
dem Apoftolica. Derdque B. Pelagius Patf;i,cum 
quofdam redargueret e pifeopos, eb qubd nomen 
ejus reticerent in a<5tione facri myfterij, id eft, 
in folemniis MiBarum , ( in principio fcilicer^ 
ubi dicere (olemus, inprtmis ejuasttbi offerimus 
pro Ecclejia tua fantia catholica , ijuam pa- 
cificare , cufiodire , adunare , regere digneris 
toto orbe terrarum , una cum famulo tuo Papa 
noftro ) ait ad eofdem EpifeopoS : Divifionem 
veftram k generali Ecclefia , quam tolerabiliter “ 
ferre non polium , vehementer ftupeo. Ciim “ 
enim beatilEmus Auguftinus > dominicae fen- “ 
tentiae memor , qu 2 c nindamentum Eccleitae in “ 
^oHolicis fedibus conlocavit , in (chifmate ef- “ 
(e dicat quicunque fe ^ ptaefulum earundem fe- ** 
dium auctoritate vel communione fufpenderit, 
nec aliam manifeltet ede Eccleliam , nili qua: in «* 
pontificalibus apoftolicarum fedium eft (olida- « 
ta radicibus j quomodo vos ab unlverfi orbis “ 
communione feparatos elTe non creditis, (imei « 
inter, facra mylleria fecundum confuetudinem « 
nominis memoriam reticetis j in quo, licet in- “ 
digno, Apoftolica: Sedis per fuccemonem epif- « 
copatus prjcfenti tempore videtis conlifterefir- 
mitatem* ] 
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III. BeatiUimus, quoque Leo Papa ad unt- 
verfos Vienncnlis proviiiciic Epifcopos de aur 
dloritate & privilegio Apoftolica: Sedis ita feri- 
i> bic: Diviuar cultum religionis^ quem in omnes 
,> gentes» omnerque nationes » Dei voluit gratia 
>} corufeare , ita Dominus nofter Icfus Chriftus 
»> humani generis falvator inftituit , ut veritas 
„ quae antea Legis »S<: Prophetarum praeconio 
«1 continebatur , per apoftolicam tubam in falu- 
„,tcm univerfitatis exiret, liciit feriptum efi: : In 
„ omnem terram exivit fonns eorum ^ & in fines 
„ orbis terra verha eorum. S ed hujus muneris fa- 
„ cramentum ita Dominus ad omnium Apoftolo- 
„ rum officiumpertinere voluit, ut in beatiflimo 
„ Petro Apoftolorum omnium fummo principali- 
„ ter conlocaret , ut ab ipfo , quali quodam capi- 
„ te , dona fua velut in corpus omne dilFunderct, 
„ ut exortem fe myfterij intelligeret efle divini, 
i, qui aufus fuilPct h Petri foliditate recedere. 
Hunc enim in confortium individua unitatis 
alTumptum, id quod ipfe erat, voluit nominari^ 
dicendo: Tu es Petrus , & fitper hanc petram 
adificabo Ecclefiam meam j ut sterni templi 
cediheatio mirabili munere gratiae Dei in Petri 
foliditate conliftcret 5 hacEccIeliam fuam firmi- 
tate corroborans , ut illam nec humana teme- 
ritas pollet appetere , nec portae contra illam 
inferi pr^valcrent. Vcriim hanc pctr$ idius 
lacratiuimam firmitatem Deo, utdiximus, aedi- 
ficante condrudlam , nimis impia vult prtefum* 
ptione violare , quilquis ejus poteftatcm tentae 
infringere , favendo cupiditatibus fuis , & id 
quod accepit ^ veteribus non fequendo. ] Haec 
beatus Leo ; fcd & ai ij multi hujufmodi do- 
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tcnces,ut illius ftabilis pecr»fempiterna^olidi-« 
tas , fupcrcjuam Dominus Salvator npft A pro- 
priam fundavit Ecclefiam , a lolisortiiulqticad 
occafum primatus fui apicem fuctellbrum filo- 
rum au6loricate tam per fe qu^m per vicarios 
fuos firmiter obtineret. Ex quibus beatus Ana- 
ftafiiis Papa ad Imperatorem fcribens , docet 
qubd pro Chrifto fungatur legatione, qui pro 
pace precatur Ecclefiae ; Sc ipfum Imperatorem 
admonet > ut conftitutis Apollolicac Sedis ob- 
temperet. 

IV. Certe jclementilllmc Domine, fi nunc 
Grcgorius Papa inrationabiliter & ad pugnan- 
dum venit , meritb dc pugnatus & repulfus re- 
cedet. $i autem pro quiete Sc pace pqpuli 6c 
veftra laborare nititur, bene & rationabiliter 
obtemperandum eft illi, non repugnandum. Si 
enim quod veftra voluntate & potcftate cum 
confenfu totius Imperij veftri faCbum eft , & po- 
ftea in Apoftolica Sede roboratum , hoc vult in 
priftinum reducere ftatu.m , fatis rationabilis & 
opportunus eft ejus adventus. Qnia nullatenus 
quod ita eft conftitutum ^ vobis, debetis muta- 
re. Nec enim fine gravi periculo & reatu ani- 
ms fieri poteft. 

V. In his facratiHimis diebus Pafchalibus 
perlatae funt ad me litterae iftius Apotlolici, 
praecipientes ut jejunia & orationes cum abfti- 
nentia faceremus , fi forte omnipotens Dominus 
cfFcclu.n conatui ejus praeftare dignetur ; quati- 
nus apud vos obtineri pollit, ut pax & concor- 
dia priftina domui & regno veftro reftituatur. 
Qi^ ego audiens , compundus , faciem cordis 
mei, quantum valui, adlefum ChriftumDo- 
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' minuin noftrum levavi , vehementer exoptans 
ut fine (anguinis efFufione tam injuftus tumul- 
tus per benigniflimam omnipotentiam ejus fe- 
daretur. 

V I. Dignetur fublimis prudentia veftrapiS 
perpendere quod Apoftolus dicit : J» novijfimis 
diebus injiAbunt tempora periculofa. Qi^ peri- 
cula beatus Papa Gregorius Tuo jam tempore, 
quando adhuc (utus idem multb & incompara- 
biliter mclioreratquimnuncjitadeplorati di- 
I) cens : Tantis quippe in hoc loco hujus mundi 
t» fluctibus quatior , ut vctuftamacputrercentem 
»* navem, quam regendam occulta Dei difpenla- 
„ tione fulcepi , ad portum dirigere nullatenus 
tt poflim. Nunc cxaavcrfo fluclusirruunt , nunc 
„ ex latere cumuli (pumofi maris intumefeunt, . 
„ hunc ^ tergo tempeftas infeqiiitur ; intdrque 
„ harc omnia turbatus, cogor raodb in ipfa clavum 
„ ad ver (itate dirigere, modb curvato navis late- 
„ te minas fluduum ex obliquo declinare. Ingc- 
„ mifco, quia fentio qu6d negligente mecrelcic 
„ fentina vitiorum , & tempeftate fortiter ob- 
„ viante, jam jamque putridae naufragium tabu- 
„ lae (bnant. ] Heu , heu.! Si tunc jam putrefeebat 
navis £ccle(ix , 8c fi ejus tabulae jam putrids 
erant, quid nunc efl ? 

VII. Haec verba, piiflime Domine , bea- 
tiflimi Do(5toris propterea ad memoriam ve- 
flram reducere praefui^n, ut quia nemo du- 
bitat vos multb & ineirabiliter plus e(Te ama- 
torem regni coeleftis qu^m terreni, permanlu- 
ri qu^m tranlituri , Sc juxta veflram (an(3am 
fidem , (pem , & caritatem de nullo alio opere 
poteftiscam card Deum placare , qu^m de (olli- 
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citudine & adminiftratione pacis & unitatis 
Ecclefix, veftra follertiflima religio elaboretur 
omnis anima fidelis proficiat in fide & cogni- 
tione Dei. quae res omnibus rebus Deo carior 
eft. Hujus rei nifus merita veftra adpropinqua- 
le faciat apoftolicis meritis^ 
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R O M AN o Pontifici fcribentes , contrariis 
eum in Prae&tione nominibus appellaftis, << 
Fratrem videlicet , & Papam ; dum cojngruen- <« 
tius eflet folam ei paternam reverentiam exhi- „ 
bere. Adventu quoque ejus comperto, laetari « 
vos dicitis , credentes omnibus Principi fcili- ,* 
cet fubj eftis jprofuturum , & optafte. occurfum 
veftrum nobis non negandum , nifi facrajuffio « 
imperialis praeveniret. Quae verba reprehenfi- ^ 
bilia funt. uno quidem modo, quia juflio Apo- 
ftolicae Sedis non minds vobis facra videri de- 
buerat, quam illa quam dicitis imperialem. 
deinde, quia veritate caret , quod dicitis illam « 
pravenifle^ non enim illa praevenit , fed noftra, „ 
ideft. Pontificalis, Neque ignorare debuera- « 
ris, majus efle regimen animarum, quod eft 
pontificale , quam imperiale , quod eft tem- „ 
porale. Beatus Gregorius Nazianzenus non « 
hoc timuit coram Imperatoribus in Ecclefia „ 
praedicare. Sic enim ipfis Imperatoribus loqui- « Gugtr, 
, dicens ; Sufeipitt/he libertatem verbi» 
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.. ter accipitis cjHod lexChrip facerdotali vosnojhs 
„ fubiicit fotefiau.atqtte tftis tribunaUbus Jttbdtt.. 

»» Dedit enim & nobis potejbatem , dedit principa- 
»> tnm , mttlib perfeSliorem prmipatibw jefirM> 

»> ylttt nnmcjt*id jnjinm vobis zidetnr , fi cedat Jpi- 
.. ritfu carni ,fi d terrenis coelejhafnperentnr, fi dn 
»> vinis praferantnr hnmana} igitur vos, li- 

»> cut veri facerdotes , divini videlicet cultus mi- 
,> niftri, non humani, non refpondetis Impera»- 

j> tori, cujus facra vos dicitis judione priEventos, 

,> ficut ifdem beatus Gteprius alloquitur Impc- 
.» ratorem prxfentem , dicens : Patienter > qiufo» 

.» accipe libertatem noflram. Scio te ovem ejfic 
„ gregis mei d Chrifio mihi fttmmo pafiore an^ 

» numeratam , d fanido SpiritH configt^atam^ 

.. fcio te inter facra altaria cum veneratione fut- 
>« jici manibtts facerdotis \ fcio te beata 'Xrinita- 
»> tis cttlthm fidemcjHe non mafed nofira pradica- 
.. tione fervare. Et poft aliqua : ^emento fem- 
». perejuod una ubi natura ejb e ademque fubfian^ 

♦> tia cum omnibus qui tibi fubjebli funt. Tu ta- 
♦> men animo eflo cum *Deo 3 ^ non tam dominart 
»> te mundoy qudm dominari tibi Chrifium > glorta- 
re. Q^re etiam nunc commorantes cum ImpCr 
»> ratore, intermittentes ftultiflimas adulationes, 

M non ei prxdicatis aimbeatp Auguftino dicen- 
• Ah£. i, i. s. » tes : Felices dicimus Impexator.es 3 fi jufie irnpe- 
it (IV. ranr, fi inter linguas fublimiter honorantium & 
^ »> obfequia nimis humiliter falutantium non. exto{- 

luntur, &fe homines ejfe meminerint', fi fuam po- 
»> tefiatem ad T>ei cultum maxime dilatandum 
»> majejlati ejus famulam faciunt ;fi T>eum timent, 
»» diligunt , colunt i fi plus amant illud regnum, uBt 
»» non timent habere confortes ; fi tardiiss vindicant». 


Ad Episcopos Fr-Ancorvm. 

^ ignofcmt *, fi eandem vindiciam , pro necejfita- ta 
U regenda tuendaejue Reipnbltca^ non pro fattt- ct 
randis tnimicntaYHm odiis exeruntyfi eandem vc- n 
niam non ad impunitatem ini<juitatis,fed ad fpem «: 
corregionis indulgent } fi quod afpere coguntur <<, 
plerunque decernere , mifericordia lenitate & be- 
ne fictorum largitate compen/ant ; fi luxuria tanto c« 
eis cajligatior i quar.io pojfet eJJ e liberior ; fi ma- c( 
lunt cupiditatibus quam quibujlibet genttbsss im~ <« 
perare. £t fi hac omnia faciunt 3 non propter ar- n 
dorem inanis gloria 3 fed propter caritatem felici- « 
tatis aterna ; fi pro futs peccatis humilitatis & mi- « 
ferationis & orationis facrificium T)eo fuo 'Vero « 
tmmolare non negligunt i tales Chrijhanos J[mpe- a 
ratores dicimus ejje felices interim fpe , pojlea re n 
tpfa futuros, ciim id quod expetamus advene- « 
rir. Yos autem c contrario , quia non vultis « 
effe veri aedificatores, eftis proculdubio veri de- 
ceprores , ficut fcriptum eft ; Popule meus> qui /ya 
beatum te dicunt, ipfite decipiunt 3 (^viam gref- 
fuum tuorum di jfipant. Deinde, poftqiiain dixi- « 
ftis vos laetatos elFe de adventu noftro , iterum « 
intuliftis quorundam relatione magno moerore „ 
afFedos. quod utique £acit initabilitas mentis. 
Verum eft omnino quoniam qui hcefitat, fimi- ,t 
lis eft fludui maris qui £l vento movetur. Sed „ 
inter has haefitationes nimis ftolidc nos judi- 
catis immemores efle paftoralis offici) & diftfi- „ 
difllmae moderationis. Deinde , ficut fcriptum 
eft , ciim fit timida nequitia , dat teftiinonium « 
condemnata •, adjungitis quod omni verecun- „ 
dia dignum eft , dicentes nos venire propter 
quandampraefumptuofam & omni ratione ca- 
renwm excommunicationem faciendam j & ad- 
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,r monetis nos nimis involutis & confufis fermo- 
•> nibus & fenfibus, ut neque noftra voluntate ne- 
« que alterius hortatu pracfumptione prorumpa- 
ti. mus j eo quod, ut dicitis, pertineat ad injuriam 
« ac dehoneftationem Imperialis poteAaris, & ad 
(c minorationem & reprehenfionem noftrae au- 
« dloritatis. Dicite , quaefo , qux funt ifta por- 
« tenta verborum ? & quid potiris pertinetad de- 
ce honeftationem imperialis poteftatis , opera 
«t digna excommunicatione , an ipfa excommu-r 
c< nicatio ? Sed quia hacc verba veura exaggerare 
,t laboriofum eft,eo quod plena fine nauleas^ tan- 
„ tiim illud flagito , ut dicatis quomodo poteft 
,« fieri , ut manente Apoftolica? Sedis honore, 
,» meatantdmperfona in caufa reprehenfionis & 
„ vituperationis remaneat? Nullo modo enim fie- 
,c ri poteft , ut fi is qui locum beati Petri tenet, 
„ exhonoratur , fine crimine duntaxat, cathe- 
„ dra ejus honorata permaneat. In tantum autem 
„ honoranda eft Cathedra Pontificalis, & pro-? 
^ pter Cathedram fedens in illa, ut etiam de Cai- 
pha crudelitate & incredulitate impio dicaE 
rt Evangelifta : Hac autem a, femettpfo non dixit. 
,^fed citm ejfet Pontifex anni illitts» prophetavit 
^ auia lefus moriturus erat pro gente. Vnde con- 
„ ftat etiam impium Caipnam propter Catlie- 
„ dram honoratum efle prophetia. Vos autem fi-r 
delem & cultorem pietatis Pontificem dehone- 
ftandum praedicatis abfque injuria Sedis, quod 
„ omninor felfum eft. Bene autem fubjungitis, 
„ memorem me efle debere jurisjurandi caufa fi- 
„ dei fiufti Imperatori. Q^od fifeci, in hoc volo 
„ vitare perjurium, fi annuntiavero ei omnia quat 
„ con(;ra unitaten^ ^ paceir^ Ecclefiae & regni 
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committit, cjuod fi non fecero, perjurus ero, 
ficut & vos. fi tamen juravi. Vos tamen , quia 
proculdubio juraftis & rejuraftis , promittentes 
ci erga illum omnia fideliter vos agere , & nunc 
videntes illum agere contra fidem, &pra:cipi- 
tari in perniciem , non revocatis eum quantum 
ex vobis efV , perjuri eftis : quia pro ejus falute 
fecundum fidem promiflam non laboratis. 
Deinde promittitis mihi venerabilem receptio- 
nem , fi tamen ita ad illum venero , ut ejus vo- 
luntas eft. Haccnonin libris divinis , fed in ve- 
ftris confcientiis legitis, qui omnia facitis pr^ 
pter temporalem retributionem , eo quodfitis 
arundines vento agitatas,& omnes aurae vos fle- 
<^lant. Penfate , penfate fratres , quam longe 
eft m ens veftra ab illa petitione, qua in celebra- 
tionibus Miflarum foletis dicere Deo , non vo- 
luntate, fed voce : Da nohis pro amore tttopro^ 
Jpera mundi defpicere j & nulla ejus adycrfa for- 
midare. Nam fi ex corde haec peteretis , jam de- 
dilTet ille qui dTtit : Petite , dr dabitur vobis. 
Deinde dicitis illam primam divifionem regni, 
quam inter filios fuos fecerat Imperator , nunc 
juxta rerum opportunitatem efle mutatam, 
quod omnino dupliciter falfum eft.vno quidem 
modo ; quia non eft opportunitas , fed impor- 
tunitas, eo quod fit caufa & origo conturba- 
tionis & diflenfionis, commotionis & depraeda- 
tionis, & omnium malorum quae perfingula 
dicere longum eft , extra per jurki innumera , & 
fidei ac pacis expulfiones. alio vero modo,- quia 
necdum fcitis , utrum fit commutata, an per ve- , 
rum Regem & Dominum maneat inlibata. Ifta 
enim commvitatio , quam vqs dicitis juxta re- 


n 


Uan, 12.' 


<c 


u 




Matih. vt. 


Lnt. 2. 


5S Epistola Gregorii IV. 
rum opportunitatem fa6bam , inde cognofcitur' 
quia non fuerit per Deum, quia multorum pec-^. 
catorum origo exiftit. Illud namque quod per 
voluntatem Dei fit, plerunque caufaeft pieH- 
furx & perfecutionis ; fiait fadtumeft adver- 
sum fandos Apoftolos , & Martyres, qui non 
propter aliud palTi funt , nifi propter defenfio- 
nem & confirmationem evanselica: veritatis. • 
Caufa autem peccatorum & fcelernm efle non 
potuit, ficut veftradivifio eft, quam dicitis fuif- 
le opportunam. Deinde, quod grandi fuperci- 
lio dicitis , quia fi reverenter venerimus ad Im^ 
peratorem , per ipfum cognofeemus omnen» 
rei veritatem, quare opportune & utiliter mu- 
tata fit divifio, hoc loqui cogit vos magnitir- 
dofuperbix, acftimantes folos vos pofie rerum 
cognofccre caufas. Vere dico vobis , quia non 
folum ftultus , fed & infelix eft , quinonintel- 
ligit quantos & quales frudus malorum protu- 
„ Iit veftra commutatio, de cujus thefauro ma- 
„ ligni cordis procellit, & pro qua re vos lauda- 
,, tores & defenfores eftis hujus malignitatis. 

„ Deinde fubjungitis, quia nifi fecundum volun- 
„ tatem veftram venero, non habeo Ecclefias ve- 
„ ftras confenraneas, fed in tantum contrarias ut 
„ nihil mihi inveftris parrochiis agere vel difipo- 
„ nere liceat , nec quempiam excommunicare vo- 
„ bis obfift entibus. Vere verum eft quod Veritas 
„ dicit ; i^alus homo de malo thefauro cordis fui 
„ profert mala. Quare mihi contrarij cum Eccle- 
„ fiis veftris efle debetis in legatione pacis , & 
„ unitatis , quod Chrifti donum & minifterium 
„ eft ? An ignoratis angelorum cantu promillam 
,, efle pacem in terra hominibus bon? voluntati $3^ 
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perApoftolum autem tribulationem &angu- <• 
Iliam in omnem animam hominis operantis 
malunu Hic apparet cjuod congruat vobis il- « 
lud quod Scriptura didt: (tArrha & gladij in “ 
via perverfi. Vos conamini obfiftere perverfi- <t 
tatibus vellris nobis , qui legatione fungimur 
pacis. Namquicunq; inter vos membra Chri- c* 
Iti funt , non eum poteftis abfcindere a corpo- « 
re capitis , quod efl: Chrillus. Nam etfi vos da- « 
tis operam feparandi a corpore vos ipfos, ta- 
men ficut femper fuit , eft , & erit; ut unguen- «« 
tum illud. Spiritus videlicet fandus, ( quidcf- 
cendit a capite Chrifti in barbam , qua: eft Apo- cc 
dolorum chorus ; & de hac barba inoravefti- «« 
menti , quae eft capitium tunica , EcclehcB fci- « 
licet Chrifti , quod capit caput , ut inhabitet « 
Chrillus per fidem in corde ejus. ) in omnibus « 
ubique fidelibus fervet unitatem fpiritus in vin- « 
culo pacis, Hxc idcirco dicimus , ut noveritis 
non vos polle dividere Ecclefiam Gallicanam c« 
Sc Germanicam ab unitate tunica quae fubjacet « 
capiciojfublimiojribus videlicet membrisEcclc- <« 
fiae , qui proximiores funt barbae, Apoftolis fci- c« 
licet, ac per hoc apoflolicis fedibus ; ficut barba «« 
non potell elfe nifi in capite. Deinde dicitis, c« 
rem ridiculam fubinferentes ,&tjnodfotiusta- c« 
cere tpnam dic<re malHimtts ; Si autem non egeri- 
tis } ajjenfum confiUo nofiro non prahueritis, hono- « 
ris veflrt periculo fub jacebitis ; fi potiils malui- « 
dis , id efl , magis voluiilis tacere, quam dice- «* 
re, quare non tacuiflis?Confuetudo efl in vobis «» 
ut id quod minus efl , vincit quod majus efl. « 
Major voluntas extidt in vobis tacere, minor »« 
autem dicere tamen minor vicit majorem. « 
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Epistola Gaegorii IV. 

» Credendum eft omnino , quoniam in difcordia»" 
M rum amatoribus vidrix eft aipiditas, vifta con- 
«> rincntia. Illud vero quod minari vos cognofci- 
f> mus periculum gradus , quis explicare poterit 
»> quantum fit abfurdum , quantumque inconvc- 
» niens & ftultum j c^m vedra comminatio non 
»» fit propter crimen , homicidium fcilicet, facri- 
» legium , aut furtum, vel aliquid hujufraodi ; fed 
» nifi ita venerimus , ficut ipfi vultis, cui rei in ar-, 
»> gumento adiungitis juramentum ; & noti recor- 
»* damini erubefcentes , quia perjuri pejeratum 
»» degradare non pofTunt, etiamfi efTem. Denique 
>» vos non me fcitis efTe pejeratum. De vobis au- 
*> tem nemo qui dubitet hoc elle. In hac re me- 
** morefle debuerqtfollertiaveftra,quiaquicun- 
»i que cloacam commovet , quanto amplidscom-. 
>» moverit , tanto ampliorem faetorem exhalari 
}* facit. Quod autem de fequentibus me fratribus 
» & cocp^opis fimiiicer promittitis agendum^ 

>1 & SLdditiSyinretraSlabiliter j miranda in hoc pra;- 
» fumptioveflracognofcitur., Numquidquod in 
>i parce agitur , retrad^ariapud univerfitatem non. 
» poterit? Numquidquodapucfhomines aredfi- 
» tudine deviantes agitur , apud meliores , redfci 
„ videlicet tenaces , retraftari non debet ? aut 
M quod in pratfenti malitiose judicatur , Dei judi- 
„ do rctradliandum non erit? Qimd veftrac minae 
» continent , nunquam adhuc^ initio Ecclefiae 
„ fadium eft. Nam etiamfi ego fuiffem perjurus j 
» aptandum vobis erat illud evangclicum: 
u tp times cum in eadem damnatione Jis X 

■ r 
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apologetictts pro filiis Zudovici Pij 
Imperatoris adversits patrem. 


I. A Vdite haec omnesgenteSj audiat terra 
plenitudo ejusd folis ortu &occafu, 
ab aquilone,& mari j & fciant & recogitent pa- 
riter Domni & Imperatoris Hludovvici filios 
jufte fiiifle & efle indignatos , & bene fentire & 
intendere ad expurgandum paternum Palatium 
^fordibus facinorum & iniquis fa(5tionibus , & 
regnum ab amarillimis & tumultuofis inquie- 
tudinibus ; tanti^m ut inter eos germana fides 
& fraterna finceritas Deo digna & omni fideli 
populo beneplacita perfiftat, & inviolabilitet ' 
perfeveret. 

II. Igitur cum praedirius Domnus & Impe- 
rator quietus eflet in domo , & florens in Pala- 
tio fuo , cilm adhuc juvenem conjugem fub fui 
reverentia cuftodiret , fecunddm Apofto- 
lum , uxorium debitum illi perfolveret,in pro- 
cefluvero dierum cilm ccepilPent haec primum 
tepelcere , deinde frigefeere , ac per hoc & mu- 
lier refolvi in lafciviam , ceflantibus licitis con- 
verfa immo adverfa ad inlicita ^adfeivit fibimec 


aptas perfonas ad perpetranda turpia , & pri- 
milm latenter , deinde impudenter. Cognove- 
runt autem hoc initio pauci , deinde plures j ad 
poftremum autem multitudo Palatij , & regni , 
ac finium terrje. quam rem inridebant minores, 
dolebant majores , omnes autem claii viri in- 
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tolerandum judicantes. Concitati itaque funjr 
fpiritus filiorum Imperatoris rationabili zelo , 
■videntes maculatum fi ratum paternum , fordi - 
datum Pa'atium,confurum regnum, & obfcura- 
tum nomen Francorum , quod haftenus clarum 
fuerat in toto orbe. Et furgentes linguli uno & 
pio confenfu in emundatione fcelerum , conve- 
nerunt fimul •, & aliis comprehenfis , aliis cfRj- 
gatis , au£trice vero malorum exclufa a Palatio, 
inclufa cuftodiae , mutato habitu regali, indu- 
to habitu fandtimoniali , reddiderunt patrem 
quieti 8c aliquantuliu honeftati. Cumque per 
nimiam filiorum remiflionem bene adta diilol- 
verentur, per carnalium blandimenta & cupi- 
dorum fceleftos favores , atque indecoras adu- 
lationes , iterum mulier, tanquam legitima Do- 
mina , revocata eft in Palatium, & prajlata Con- 
filiis & Confiliariis ; cujus inftigationibus mu- 
tata eft mens re<ft oris ,& coepit duris cornibus 
ventilare filios , & conturbare populos. Sicque 
fa(Stum eft inauditum antea mortalibus , ut non 
tam perfecuti injuftc fuftincrent perfccutiones , 
quam perfecutores inviti & coadi exercerent , 
& non foliim exercerent , fed 6c fuftinerent , 
dum violentiflimc indiverfa & contraria jura- 
menta compelluntur. 

III. Adtendite , 8c videte fi fadum eft un- 
quam hujufmodi.' luratum eft ergo Imperatori 
feniori , & eodem jubente iidem ipfi juraverunt 
Imperatori juniori j & iterum ipfo faciente, ali- 
qui ex ipfis juraverunt Regi fratri, &adpoftrc- 
mum pene omnes compulfi fnnt jurare puero. 
Et neibiquidem remanfit. Sed quafi nihil hei-, 
rum fuiflet , adhuc exorta funt juramenta.’ 


Apologeticvs. 6^ 

j ^amejuld fuper his non vifitabo , dicit 'Domi- tiUr.^. 

msl & inulta remanebit defpedtio Dei, &pol- 
' lutio nominis ejus ? ficut Icriptuni eft : }\lart uvit. 

^ pejerabis , nec pollues nomen Domini Dei tui. 
j Ecce,patefa6tis aby ffis ftultitiarum,ad quid per- 

j ventum eft ? Cum enim deberent exercitus 
mitti adversiis exteras gentes , & ipfe Impera- 
tor adversiis barbaras nationes dimicare, ut 
eas fidei fubjugaret ad dilatandum terminum 
] regni fidelium ; ( Sic namque orat univerfklis 

Ecclefia in folemnibus illis orationibus , diebus ^ 
PalTionis Dominica:, pro Imperatoribus : Vt 
, Dens illis /UbjeSlas faciat barbaras nationes . ) 

^ nunc c contrario omne regnum cum extremita- 
tibus fuis conglobatur in unum in medio fui , di- 
' verfa tamen intentione , dum alij parantur ad, 

^ inteftina vifeera difrumpenda , alij ad pacan- 
■ dam , fi fieri poteft , injuftiflimam difeordiam. 

qui omnes pia mente perpendere debuerant 
' quod dicitur in prredidis orationibus , ubi fii- 
' cerdos admonet, dicens : Oremus & pro Chri- 

* fii^tiijfimo Imperatore nofro y ut Deus & Domi., 
nus nofier fubditas ilti faciat omnes barbaras na- 
tiones , ad noliram perpetuam pacem. Domus 

' ergo Dei, qua: eft Ecclefia Dei vivi, columna i.Timot.a 
& firmamentum veritatis , orat ut Chriftianif- 
limo Imperatori barbari fubiciantur , non ut - • 

• fubje<fti conturbentur &barbarizentun Neque 

^ enim Chriftianiftimi Imperatoris eftfubjedtos 

^ exturbare, & unitos dividere. 

IV. O Domine Deus coeli ac terrae, cur per- 
mififtifideliftimum&Chrillianifnmumfervum 

* tuum Imperatorem noftrum in tantam deveni-. 

• re negligentiam , ut videie nolit quibus malis 


ypdj\. 
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circumdatus fit?Diligit enim odientes fe,& odit 
diligentes fe. Qmd fi vertim efi quod plerique, 
qui fubtilius intelligere videntur, affirmant j 
"Iquod fdlicet fint aliqui in latere ejus , qui in- 
hianter expedant exterminium filiorum eju^? 
Quod fi viderint , conlatum habent inter fqut 
in Imperatorem mittant manum , & difper- 
tiant ubi regnum. Hoc utrum verum fit , ipfi 
norunt. Multi tamenfunt,quinon ambigunt 
illos, de quibus dicitur , ita incumbere regno, 
tanquam parieti inclinato, & maceri® impulf®.- 
Vnde confiat , quia nifi Deus fubvenerit, aut 
exteris dabitur regnum , aut in multos tyrannos 
difpertietur , aut forfitan Antichrifio , cui pr®- 
parabitur. quod in hoc aflimilatur ; quoniam 
Imperator , qui adversfis barbarorum Reges 
bella jufia dilponere debuerat, adversus duc- 
atores fili filios injufia agere parat. 

V. Dicunt etiam aliqui quod Domina Pala- 
ti) fenioris , extra illa qu® de ejus occultis 
non occultis dicuntur, ludat pueriliter,fpe6tan-> 
tibus etiam aliquibus de ordine lacerdotali, & 
plerifque conludentibus , qui ( fecundilm for- 
mam quam Apofiolus fcribitde eligendis Epi- 
foopis , dicens , Domui fua bene prapofitum , fi* 
Itos habentem fnbditos cum omni cafiitate j ^ttia 
fi epuis domui fua praejfe nefcit, tpuomodo Ecctefia 
Dei diligentiam habebit ? ) pr®dicare debuerant 
domin® ludenti : Si qua Regina femetipfam re- 
gercnonnovit, quomodo de honefiate Palati) 
cura'm habebit > aut quomodo gubernacula re- 
gni diligenter exercet? Reducere quoque ei ad 
memoriam debuerant quod fupradidt® fenten- 
ti® congruenter aptari poteft , quantum tamen 

ad 
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ad exteriorem fenfum pertinet , quod in alio Jp- 
co (aera Scriptura dicit : diligens , coro- 

tta efi viro Juo ; & fniredo in ojfihtts ejns 
confnfione res dignas gerit. Et iterum : Teila per- i’«»? 
jhllantia in die frigoris & litigiofa mulier com- 
parantur. jQm retinet eam , (juafi qui ventum- 
'teneat 3 & oleum dextera fua evacuet. Sed forte 
di(ilurus eft aliquis ; Hiec non eft litigiofa , fed 
fuavis , & blanda. Qmbus verbis irei^onden- 
dum eft j non elle majus litigium , quam boni 
patris bonos filios inritare , exacerbare , exho- 
norare , & penitiis a patre alienare velle, quae 
quia propter folam pulcritudinem a viro inof- 
ficiose diligi fertur i inculcandum utrique fue- 
rat quod iterum eadem Scriptura dicit : Fallax Vnv. ii. 
gratia i vana ejl fulcritudo. JMulier timent " 
Dominum > ipfa laudabitur. 

VI. Nunc igitur omnes timentes & amantes 
Deum , Regem quoque Sc regnum , pacata fo- 
cietate , rebus mundi utentes , rebus divinis 
fruentes j omni conamine dare operam debent 
ut exprimatur vulnus iniquitatis , & obducatur 
cicatrix fanitatis, abfque fanguinis efFufibnej 
abfque ftrage interfedfcionis , abfque amaritu- 
dine jurgiorum , abfque turbulenta & foetida 
commixtione fpirituum immundorum. Vt veri 
dicatur de Ecclefia hujus regni : Hac efi domus 
Dei 3 porta coeli. Porta autem inferi non prava- M«ith. iCi 
lebunt adversus eam. Et iterum : Dominus Deus s»j>b: t. 
tuus in medio tui fortis , ipfe falvabit. Gaudebit 
fuper te in latitia , filebit in dileblione tua , ^ 
exultabit fuper te in laude. Nugas » ijui a lege 
recejferant 3 congregabo , quia ex te erant ; ut non 
ultra habeas fuper eis opprobrium^ Edicat omnis ic. 
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po/fttlus , merij ^ men , & hymnum Dee i 

VII. Sicut veritas non eft tantilm in didlis 
fed & in fodis , ( Sic enim Apoilolus demon-^ 
ftrat, dicens: V eritatem facientes in caritate 
crefcamtis in ilio per omnia , ^ui eSt caput Chri^ 
fius* Et alius Apodolus : Filioli j non diligamus 
verbo , nec lingua , fed opere , & veritate* Et ice- . 
rum: Si dixerimus quoniam focietatem habemus '■ 
cum eo in tenebris ambulamus » mentimur > ^ 

non facimus veritatem, ) ita quoque mendaciunnK 
non eft tantummodo verborum , fed & fodo- 
rum i ficut in Apocalypfi loquitur Dominus , 
,Af»c4i,xi, dicens : Non intrabit in eam (Ibaud dubiuin* 
quin civitatem coeleltem ) aliquid coinquina- - 
tum , & faciens abominationem & mendacium. 
,Uf»c. it. Et paulo poli : Omnis qui amat & facit mmda- 

cium. Et Dominus in Evangelio de inventore 
u*n,$. omnium malorum ait : JUe homicida erat ab 
initio in veritate non fietit. Si ergo illa veri- 
i»8. tas ( de qua & in Pfalmis cantamus : Prope efia ■ 

, Domine , & omnes via tua veritas.) omnium ho- 

minum mentes poflideret, etiam fine redori- 
^ bus & principibus res mundi concordi focietate 
pacat® manerent. Nunc autem quia ille qui in 
veritate non ftetit , contra veritatem agere nun- ' 
quam delill:it,& dormientibus hominibus fcan-‘ 
oalorum zizania feminare non cedat , apta fibi 
corda fatis inveniens , qu® foveant & nutriant 
femina ejus j redundat malum commotionis , 
quod quietem pacis & unitatis infano furore > 
conturbet. Propter quod follicit^ vigilandum 
eft , & fogaciter agendum contra corruptores 
veritatis & pacis , lingua & manu j ut aut cohi.' 
beantur , aut comprimantur. - . T.. 
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VllI. Commotio itaque hujus tettiporis & 
harum regionum , quae mira omnipotentis Dei 
fuavitate & dulcedine fine conflidu armoruni 
fedata eft , non fegniter memoranda efl j fcd 
debet corda fidelium in laudibus Dei & gratia- 
rum actione alacriter fuccendere , & ad foller- 
tiam cautela: follicita reddere. Qua: commotio 
& conturbatio quale habuerit initium , vel ori- 
ginem, non eft penitus reticendum. Igitur cilm 
Chriftianiflimus & piiflimus Imperator Dom- 
nus Hludovvicus bonae conjugis fide & mori;- 
bus fibi congruentis confortium amififlet, ne- 
celFefuit ut aliam fibi acciperet , qua: ei poftet 
eflet adjutrix in regimine & gubernatione Pala- 
tij & regni. Sed occulto Dei judicio talis afliim- 
pta eft , quae licet in primis annis vici & domini 
lui virtute & poteftateprefta,fubdita fuerit, ta- 
men in proceflu temporis talis inventa eft ,quae 
magnorum fludtuura commotio , 8c contur- 
bationis largus thefaurus efle poftet ; quae non 
folum plebes, ac populos, five Principes, ve- 
irftm etiam elegantiflimos filios Imperatoris , 
etiam conjugatos , &c gubernacula regnoriim 
poflidentes , affligeret , contriftaret , & contur- 
baret, & pene attereret & exterminaret. Cftm- 
que talibus incrementis viderent hi quibus cu- 
rae erat de ftatu & honore regni , ac tranquilli- 
tate pacis , & quiete populi , dchoneftari Pala- 
tium , obfcurari claritatem regni , & ad igno- 
miniam deduci nomen regnantium , coeperunt 
queri , & murmurare , ac dolere , & deplorare. 
Inter haec concitati funt fpiritus virorum hono- 
ratorum , & filiorum Regis ; & crefeente con- 
ludio , accedente etiam confilio , convenerunt 
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linguli de loco fuo ,& conjuncti ad Palatiuirt^ 
effugaverunt miniffros fceleris j & Reginaitij 
(jux totius mali caufa erat , eJccIuferunt dc 
domo& honore regni, & conftituerunt inre- 
trullonem exilij ; aC deinceps quafi jam libera- 
tum bonum patrem de laqueo ruinx , gaude- 
bant fe impleflequod inferiptum eft : Ejice de^ 
ri forem , & exibit cnm eo jurgium j cejfabtmtqHe 
cauft y coutumelt^t Hoc, tam inreprehenfi- 
bile faaum & omni laude digni/Timum ci\m 
compleffent filij, redierunt ad fua » reftituto pa- 
tre honori & glorix fux. 

I X. His ita tranfadis , inimicus omnis bo- 
ni , audtbrque omnis mali, qui non reliquerat 
corda pofTefla , fategit inftaurare & redintegra- 
re malum fuum ; Sc Regina ( qux mutato ha- 
bitu regali putabatur perdurare in habitu fan- 
(^imoniali , ficut ordo pofcebat , & re<Sfitudo 
judici] docebat ) redu(Jfa eft in Palatium > & aR. 
fumpta in confortium quafi legitima conjux , 
quod effe jam nullatenus poterat. Conlocata 
itaque turpiter & indecenter in foftigio regali , 
prius malum auxit, & multiplicavit. Ad quod 
conus filius quid agere debuit? Numquid difli* 
mulare? Numquid filere? Numquid quiefee- 
re ? Non itaplaaiit illi indormitabili oculo, 
quicuftodit Ifracl fuuinj fed fufeitavit fpiritu» 
filiorum , & convenerunt iterum ad fuccinden- 
dam recidivam malorum ftirpem. Timebant 
enim ne patri eveniret illud quod de quodam» 
Rege Scriptura fanda loquitur , dicens ; Igitur 
uoti fuit alter talis ut Achab ^ ^ui venundatus eft 
ut faceret malum in confpeElu ‘Domini* Concie 
tavit enim eum lex^abel uxorfua,& abominabilt* 
f alius ef . 
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X. Sed forte aliquis diverfas voluntatis ho- 
mo amovere nitatur haec verba Scripturae faii- 
dJE , tariquam inconvenientia , eo quod fequa- 
tur,m tantum» ut feejueretur tdola ^morrhao- 
rum. Noverit quifquis illeeft, non pofle eva- 
cuari congruentiam eorum in hoc loco. Q^o-, 

Iliam tempore legis in veteri populo idola & fi- 
mulacra fignificaliant omnes errores in novo 
populo, tempore videlicet Gratix. Nam&ipfe ^ 
ordo horum verborum ita intelligendus eft : 
Abominabilis fa<Jtus e(l diverfis cupiditatibus - 

6c inlecebris , ut etiam evidenter ad cultum rue- ' 

cetidolorum. Qmfquis autem aliter hic fentire 
vult , penfet quater contradicat Apoftolo di- 
centi : Et avaritiam , <jua ejt jimulacrorum fer- Cohr. i. 
vitus videat quam veraciter diibim fit : Ra- »• Tunv. t, 
dije omnium efi cupiditas : ejuam quidam appe- 
tentes, erraverunt d fide. Si ergo cupiditas erra- 
re facit a fide , & avaritia fimulacrorum eft fer- 
vicus j ejuod malum remanet , quod non de ra- 
dice cupiditatis oriatur J Propter quod fideliter 
colligendum eft , omnes appetitores divitia- 
rum , glorix , & honoris fecularis , atque pri- 
matus , quam non longe abfinc ab idolorum, 
cultura. 

XI. Hxc propterea dicimus , ut oftendamus 
mala & bona antiquorum , malis & bonis con- 
gruenter aptari, & his qui errant in novo popu- 
lo. Et qnanquam Achab concitante fe uxore fua 
erraverit a fide,& ea audtrice perpetraverit faci - 
jius illud de morte Naboth lezrahelitx , corre- 
ptus tamen ab Helia Propheta , non corredus , 

compulfus eft agere posnitentiam. qua aftione 

^^nitentia? n\ala fibi ioupitientia diftulit , nqi\ 
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abllulit. Hoc fi redlc perpendatur , liquido de-s 
monftrat , quantum noceant uxores mals viris .. 
'4- fuis. lehu autem , quem Doininus fufcitavit in 'i 
Regem ad puniendam domum Achab & ejus 
deceptricem uxorem , licet artern^ vitam non 
promeruerit, eo quod a peccatis Hieroboam 
non reccllerit , quia ftudiosc exercuit ultione? 

O Domini de lezabel , & domum eius quem illa 
■ concitaverat, conceflum eft ei ut filij ejus ufque 
4. Xt '»- quartam generationem regnarent. Poft euin 
beatus quoque loiadas & fandtus Pontifex, 
quiaAthaliam impiifiimam interfici iudit, 
loas in folio patris collocavit , & Hierufalem a 
fordibus & immunditiis purgavit, tali eum lau-r 
P4r. de exornat Scriptura divina, dicens : Senuit au- 
tem loiadt plenus dierum ^ & mortuus eficUm 
centum triginta ejfet annorum j fefielieruntque 
eum in civitate David cum Regihusy eo ^uod fe-. 
cijfet bonum cum Ifrael cum domo ejus. Ecce 
ille pius Sacerdos, & temporali & aeterna retri- 
butione remuneratus eft j lehu autem tantum J 
temporali. 

XII. Videamus quoque quid Samfoncon- ' 
Hetr. II. tigerit, quemApoftolus in catalogo virorum 
juftorum enumerat. Amavit itaque mulierem 
non amantem fe ; quae plus obtemperavit ini- 
micis ej ns, quam amico amanti fe. Et quia ille 
vir juftus credidit mulierifinfideli , ideo 8c lu- 
-raen oculorum amifit, & .ducatum Ifraeliticae 
gentis perdidit. Cui beet poftea reftituta fit vir- 
^ tus priftina ,& ignomimofam vitam gloriofa 
morte finierit i jctcrna quidem vita non caruic, 
tamen ducatum priftinum non recuperavit. Sic 
frgo dignemr Domnus dudum Imperator pic i 
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perpendere, ut coelefte dc fempitemum regnum 
non perdat ; qui deceptus a muliere , terrenum 
& temporale amiiit. Cedat divinis judiciis, 
quia ninil in terra fine caufa. Voveat dc reddat 
Domino Deo terribili , & ei qui aufert fpiri-r 
tum Principum, Bonorum enim Regum eft di- py;/„. 
cere: Semper timentes fnper me jitt^tts ti~ 
miti Destm, Hjec dixit beatus lob : qui conantl uk jt. 
fe decipere uxori fuae non confenfit , fed rigida 
in vedione redarguit dicens : una defini- 

tis mttltertbtts locuta es, qui 6c in alio loco de 
Deo dicit : tA pud ipfum efi fortitudo (^fapien- 
tia. Jpfe novit & decipientem y & eum aui deci- 
pitur.^t: Balthenm kegum dtfiolvit pYttQjn- 
gitfune renes eorum. Et iterum : Qm immutat 
cor principum populi terra , & decipit eos utfru-> 
fira incedant per invium, quod ipfi beato lob 
contingeret , fi fuafionem uxoris fuas libenter 
audifiet. Ideo ergo terribilis Dominus , non 
tantdm populis terra? , fed & ipfis principibus 
populi, de quo quidam Rex fuperbus & humU 
liatus confitetur eoadtus dicens ; ^ ItiJJimo he- ^ 
ne dixi , & viventem in fempitemum laudavi, & 
glorificavi : ejuia pofefias ejuf potefias fempiterna, 

& regnum e jus in generationem & generationem. 

Et omnes habitatores terra apud eum in nihilum 
reputati funt. iuxta voluntatem emm fuam faci$ 
tam in virtutibus coeli, ejudm in habitatoribus ter-» 
ra , & non efi qut refifiat manui ejus , 0“ dicat ei, 
Q^re fecifii ? Et poft pauca : JVunc igitur ego. 
Js/abuchodonofor laudo , & magnifico , 0glorfi„ 
co Regem coeli : (juia omnia opera eius vera , 0' 
vUejus judicia , 0 gradientes in fuperbia potefi 
humiliare- ” 
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XII I. Neq; ullo modo hxc idcirco dicimuSj^; :• 
ut Domnum quondam noftrum Imperatorem 
impiis & infidelibus Regibus comparemus.Scd ' i 
quia permifit fc a muliere iniqua decipi , con- 
tigit illi quod fcriptum eft : .Qm conmrbat do-^ ■ 1 

mum ftianti pojjidebitventos» Per quam contur- J 

bationem , & ventorum pofleflionem , perpe-r | 
trata funt innumerabilia perjuria , & deprada- 
tiones immenlx , cum homigdiis , adulteriis, 

& inceftis.pro quibus omnibus poenitentiis ne*:i:V 
cellarium eft religiofiffimo quondam Impera- 
tori , urtedeat ad cor fuum , agatque poeniten-,. 
tiam , humiliatus fub potenti manu Dei, cui 
nofi eft impoflSbile tribuere illi exaltationem 
aeternae vitx : quia exaltatio temporalis vitat 
iam non congruit illi, qui conturbata domo& 
mente , divina difpenlatione 8c judicio ceflit 
alteri , & locum dedit non cuilibet inimico aut 
extraneo , fed catiflimo filio. Propter quod hi 
omni jucunditate & exultatione cordis fui fum- 
mas gratiarum aftiones fummo omnipotenti 
Deo indefinenter perfolvere debet; quia, fi- 
eut femper optavit , non fuccelfit ilU in re- 
gnum inimicus expugnator , fed filius amator^ -. 
Nunc ergo audiant omnes in commune tumul- 
tuofi & quieti Prophetam dicentem : Sdeat omr 
nis terra a facie omini. & Plalmiftam: 'Timeat 
Dominum omnis terra, ab eo amem commovean-* 
tur omnes inhabitantes orbem, jQmniam ip/i dt-i 
xit , & faiia fum: ipfe mandavit , & creata funt, 

& cetera. 
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I AGOBAJiDI CARTTLd 
porreBa. Lothario AuguftQ in 
fynodo Compendienfi anno 
DCCCJifX^IJP 

I N nomine Dei ac Domini noftri lefuChri-? 

fti. Anno incarnationis ejus oftingentefimo 
criceiimo tertio , egt> Agobar^lis Lugdunenfts ■ 
Ecclefiae indignus Epifcopus interfui venerabir 
li conventui apud Palatium quod nuncupatur 
Compendium : qui utique conventus extitit ex 
reverentiflimis Epifcopis , &: magnificentifEr 
mis viris inluftribus , collegio quoque Abba- 
tum , & Comitum, promifciiacque statis & di- 
gnitatis populo , prsfidente fereniflimo & glo- 
riofiflimo HJothario Imperatore, & Chrifti 
Domini amatore; quo protegente & adjuvante 
fubteradnexa difpofitafunt anno Imperij pri- 
mo, menfe quarto. Qmbus omnibus vehemen- 
ter incumbebat vera heceilitas , ut follicite tra- 
<liarent de periculo regni in prsfenti , & ftatu 
in futuro, quod regnum , quia jamdiu nutabat, 
& impellebatur ad ruinam per negligentiam,& 

( ut verius dicam) per ignaviam Domni Hlu- 
dovvici venerandi quondam Imperatoris , in 
quibus ille inretitus eft per corruptas men- 
tes corrumpentes , dc fecundum apoftoli- 
cum didum , Qma erant ipfi errantes , & alios i 
in errorem mittentes. A quo conventu quic- 
quid utiliter & laudabiliter traftando & confe- • 
f'endo inventum eft, ^necelfario ftatuendum, 
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& judicantibus confenfi &confentiensipfe Ju- 
dicavi. In primis videlicet quae ad eommodita~ 
tem & foliditatem regni & Regis pertinere vi-, 
debantur , deinde quae ad ereptionem purU 
gationem anima: Domni Hludovvici , manife-. 
fti/Iim e nofeebantur : qua: in praedico conven 
tu fideliter quaefita, & veraciter inventa, & or-^' 
dinabiliter exeeuta funtjin eo fcilieet quod pr^*- 
diebus conventus deliberavit, ut per Legatos 
& Miflbs admoneretur l3omnus Hludovvicus 
defuis erratibus , & exhortaretur ut fecunddirfc 
propheticum di(^um rediret ad cor , & reco- 
gnofeeret adba fua , quae adversds Deum cur-, 
rens per vias pravitatis 8c injuftitia: exegerat, 
acdeuiceps fulciperet confilium vitae defrutis 
fiia: ; quatenus apud bmnmotentem ludicem & 
Dominam , qui clementiihmus indultor eft cri- 
minum, indulgentiam Sc remi/Iionem iniquita- 
tum impetrare polTet ^ ut qui per multiplicatas 
negligentias regnum terrenum amiferat , per 
impenfas fupplices confefliones regnum coele- 
rjvm.ttf. fteadipifceretur per eum apud quem eft mife- 
, ricordia & copiola redemptio. Propter quod Sc 

libellus editus eft a viris diligentioribus , & ei 
oblatus , de manifeftatione criminum Tuoram} 
in quo velut in fpeculo perfpicue confpiceret 
foeditatem aduurn fuorum,& fieret in illo quod 
^/jm. 50 . per poenitentem perfe<ilum didum eft : Jnujui’* 

" tatem meam ego agnofeo , peccatum meum coram 

^ me efi femper. Pro qua re accefterunt ad eurx). 

denuo omnes qui in praediato conventu ade- 
rant Epifeopi , condolentes Sc compatientes in- 
firmitatibus & miferiis ejus, exhortantes atque 
, exoptantes &poftulantesutoinnipotens D^ufL 

, d ’ ■ . 
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manu pietatis fu£E educeret eum de lacu mife- ryv». ij. 
ri®, & de luto coeni. Qitod clementilEnnis Do- 
minus non folum non abftulit , fed nec diftulit. 

Sed mox refufcitata in mente ejus contritione 
humiliati cordis, proftratus coram eis, non fe- 
mel , vel iterum , fed tertio , aut amplius , cri- 
mina cognofeit , veniam pofeit , auxilium ora- 
tionum precatur, confilium recipit, peeniten- 
tiam poftulat, injundtam fibi humilitatem lir 
bentillime impleturum promittit, innotefeitur 
ei lex & ordo publicae poenitenti* : quam non 
renuit , fed ad omnia annuit 3 ac demum perve- , 
nit in Ecclefiam coram coetu fidelium , ante al- 
tare & fepulchra fandorum. Etproftratus fu- 
per cicilium , bis terque quat^rque confefliis in 
omnibus clara voce cum abundanti effiifione la- 
crymarum, depolitis armis manu propria, & 
ad crepidinem altaris projediSjfufcepit mente 
compunda poenitentiam publici per manuum 
epifcopalium impofitionem , cum plalmis 8c 
orationibus. Sicque depofito habitu priftino, 

& alfumpto habitu poenitentis, congratulans & 
confidens , poftulat pijffimi paftoris humeris 
reduci fe ad inventie & redemptae ovis unita- 
tem. His geftis ego Agobardus indignus Epif- 
copus interfui, & melioribus confonans & con- 
fentiens j udicavi, & manu propria fignans fub- 
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Agobardi epistola 

, ad Ebbonem Epifcopum Remenfcm^ 

De fpe ^timore, 

M Agnificentiffimoac dcfiderantiflimo Do- 
mno Patri & Fratri Ebboni Ecclefix Re- ' 
morum Epifcopo Agobardus in Domino Deo 
aeternam falutem. Ci\m quadam die valde dili- 
genda, honoranda, atque laudanda devotio tua 
prxdpuc mihi ( cui gratis , id eft , abfque me-- 
rito , fola tua te benignitate inftigante , piam 
amicitiam impendis ) & manibus geftaret Sc 
. ore proferret ea quae ad sdificationem bona- 
rum mentium pertinent, cognoverunt qui prae- 
fentes aderant follertiflimam intetionem tuan» 
velle fecum femper habere de feripturis divinis 
aliqua , in quibus non folum in equum afeen- 
dens , fed etiam de equo defeendens , pro lo- 
ds & temporibus congruae quantitatis fecun- 
■ n/i/. I. ddm beatum virum , ejui non abijt in conjitio im-t 

p/orKW , in lege Domini meditareris die aeno— 
dte ; quatinus vere elFe poflis tanquam lignum '• 
juxta fluenta Scripturarum plantatum , cujus 
omnia profperantur quae facit. & quse facit? 
utique poma & folia , quae intelliguntur 
& di6ta ; ut poma fint in adibps , folia in vy- 
bis. cujus ligni folium non defluit; quia ( fecun- 
dilm quod feriptum eft de Samucle , JSJon cadit 
}! de omnibns femtombm ejus in terra. ) curat fol- 
lidtc , ne quid frivolum vel inane proferaBy 
■ quod pblivione pptift s quam rpera o?ia di^Puip, • v 
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Ut. Sic enim Apoftolus unanimem comitem 
inftruic , dicens : Ineptas autem & aniles fahttlas 
devita k 8c iterum paecipit denunciare quibuf- 
dam, ne intendant fabfilis & genealogiis intermi- 
natis , tjHa cjisafliones prafiant magis i^ndm adiji- 
cationem qua ejhn fide. hiitctnm:Prophanaaff- 
tem& inaniloqnia devita, ^^nltumenim pro- 
ficiunt ad impietatem , & fermo eorum ut cancer 
ferpit. Igitur Deo devota & fidelis ianftitas tua 
ciim mihi dignaretur talia pandere , fuggeftum 
efl: a me ut in primis juberes tibifcribere ineo-< 
de quod geftabas Enchiridion de divinis libris 
arduas & difficiles lententias ad obfervandum, 
quiE praccipux funt ad deprimendas per timo- 
rem mentes hominum, ne elevari poflint in va-^ 
nam praefumptionemj &his diu diligenterque 
perfpeftis , juberes demum talia quae videren- 
tur congrua , proprio infcrere manuali. Cum- 
que hxc ego fuggefliflem, dignatus es prscipe- 
re, ut ego inchoarem ficut mihi videbatur, & 
faivSkitati tuae dijudicanda tranfmitterem. Om- 
nis itaque Scriptura divinitus , ut ait Apoftolus, 
infpirata» utilis ejt ad docendum, ad corripien- 
dum > ad erudiendum in jufiitia , ut perferius fit 
homo Dei » ad omne opus bonum infirublus. 

Scriptura , tantae perpetuitatis eft , ut auAor 
illius , fempiterna V critas, V erbum & Sapien- 
tia Patris , Dominus & Redemptor nofter te- 
ftetur de illa , dicens : Facilius efi coelum & ter- M»tih, 
ram tranfire , quam de lege unum apicem cade- 
re. Et iterum : Coelum & terra tranfibunt, verba 
vero mea non tranfient. Ciimque haec perennia 
verba , plena fint regulis morum , ac difciplina- 
rura, atque virtutum, operis, & fidei, mtet 
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cetera exeant dux res peniciis necellarix mode» 
rationi mdntium humanarum , id eft , fpes & ti- 
mor , de quibus facerdotifcus & omnium ple- 
bium dodoribus iDominus myftice per legem 
prxeipit dicens : iVo» auferes loco ptgnorts fu-* 
feriorem & inferiorem molam. Qux molx licet 
utrumque teftamentum rede figurare poflint , 
intelliguntur tamen utiliter fpes & timor j ut 
inferior dicatur timor , fuperior fpes. Cui au- 
tem una dcRierit, farinam facere non potell : 
quia in mente fua nihil fanum pertradare po- 
teft , quem aut timor finefpe premit , aut Ipes 
fine timore levat. Vnde Pfalmiftain utrumque 
conjungens dicit : 3eneflacitum ejl Domino fu-^ 
fer timentes eum , & in eisejui ff erant fuper mi^ 
fericordia ejw. ludas denique proditor , pqft 
dominicam traditionem , quia fine fpe timuit^ 
Mmb.xjt dicens , peccavi tradens fanguinem jufiumi 
• ideo abiens laqueo fe fulpendit, & crepuit me-» 

dius , atque eflFufa funt vifeera ejus. E contrario 
autem , quia fine timore fola fpe elevabaotut 
iMB. t. illi qui Domino refpondebant Semen eyfbraha 

fumus j & nemini fervivimus um^uam , dedi- 
gnati funt credere in Salvatorem , quia prxlu- 
mebant non fe efle laluandos , fed falvatos. cu- 
' jus rei exemplis tota cft plena Scriptura divi- 

na. Semper autem necelTe eftuthx dux molae 
fidelium mentibus incel^nter adfint^ ut quia 
fpes animum femper erigit, metus autem pre- 
mit , metus fpem & fpes temperet me- 
tum 5 ac ne fpes in fuperbiam erigat , me- 
tus continuo adjacens mentem premat j rur- 
fum , ne immoderatus metus animum in defpe-- 
N rationem obruat, hunc confeftim fpes erigar* 

■'k 
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MetiiS namque, fi fine fpe fuerit , del^eratio re- 
'ftids vocatur. Spes vero , fi fuerit fine metu , 
vana prafiimptio elle monftratur. Tali namque 
temperamento, quafi quodam antidoto, vult 
nos ctKleftis medicus uti ; utpote qui folus eft 
fcrutator & cognitor internarum infirmitatum , 
cui dicitur , Th folus mfii corda filiorum horni- 
nt*m. Quique dicit : Ego fum fcrtttans renes & 
£orda. cujus fermo eft vivus & efficax, & pe- 
netrabilior omni gladio andpiri, & pertingens 
ufqueaddivifionem animae acfpiritus , compa- 
gum quoque ac medullarum , Sc eft diferetor 
cogitaridtium & intentionum cordis j fdens 
mentem humanam his duabus virtutibus in me- 
iditullio ftabiliter poffe fervari. Cdmhaccergo 
ita fint , vifum mihi eft ut primum de illis fen- 
tentiis quae ad inferiorem molam pertinent, id 
eft ,ad ineffabilem terrorem mentium , quo- 
niam funt nimis arduae , aliqua delcribam j ut 
<juia praeceptum nobis eft ut aim timore & tre- 
more noftrara ipforum falutem operemur , & 
omnes fideles falutem defiderant , prids illa 
cum quibus falus operatur , id eft, timor & tre- 
mor , in ftudiis noftris fundentur ; ut fiiperpo- 
nenda, quia fiiciliora funt, iftarum impulfione 
neceffario requirantur. Nam & naturale eft ani- 
mae humanae , ut timorem ndn fine qua^j^ mo- 
leftia tolerans , rurfum fponte ad fpem recurre- 
rere feftinet, quae Ijctior putatur j quanquam 
timor non fit minus ncceflarius & utilis. Qma 
igitur fi de omnibus divinis libris hujufmo- 
<Ii fententias excerpimus , nimis prolixum 
opus efficitur , illas nunc nobis affiimere fuffi- 
'ici^c quae in promptu habentur , & magis in 
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ufu ; hiaximc quia & vos calefieri jufliftis opus j , 
quod paulifper maiiu geftetur , non quod in aj:i 
mario vel in fcrinio refervetur; H *c mihi igi- 
tur inchoanti obtulit fe prima illa fententia 
leptimi pfalmi , quam cantamus , dicences.f 
•Domine DettsmeM , fi feci ifiud ,fi efir iniqHttas 
in manibus meis , fi reddidi retribuentibus mihi 
malum > decidam mento abimmtcis meis inanis. 
Ferfequatur inimicus meus animam meam , & 
comprehendat & conculcet in terra vitam meam j 
^gloriam meam tn pulverem deducat. 

Mulca defunc; 

■ -J 

^gobardi l i b e a 

De divina pjdlmodiai 

Q V I A nuper ftultus & improbus , ipfa- 
que ftultitia & improbitate fua omnibus 
notus calumniator erupit, qui fandkam Eccle-: 
fiam noftram , id efl: , Lugdunenfem , nOn fo- 
Idm verbo , fed etiam fcriptis lacerare non ceD 
fat , quafi non redc , nec more paterno five ufu,- 
divinae decantationis follemni^cragentem,ne- 
cefle fuit omnem fa erorum officiorum feriem , 
qux folito cantorum minifterio per totum anni 
circulut^^ in ecclefi&fticis conventibus exhibe- 
tur , ficut in eadem Ecclefia favente Dei gratia 
cuftoditur , diligentius & plenids in libella 
quem ufitato vocabulo Antiphonarium nun- 
cupant , colligere , atque digerere ; prxmifla 
* fHlicet praefatione pij &c orthodoxi patris , cu- 
jus probatiflima fides atque dodrinain munere 
Domini Dei noftri omnibus examinata ac de- 
clarat»' 
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felarata celebriter innotuit j Ut omnes pacifici & 
|>rudentes Eccldia: filij, in quorum manus cjuf- 
ucm libelli textus venerit , veriffime 8c eviden- 
ter agnofeant prjefatam Chrifti Ecclefiam , eo- 
dem Chrifto Domino gubernante ac protegen- 
te , nec d redto fidei ttaniite deviafle , & pater- 
num morem, qiiem ftatuta ecclcfiaftica decla- 
rant , fideliter cuftodire , aC per hoc ab antiquo 
Ecclefias Dei ufu nullatenus aifcrepare, nec con- 
temnere alicujus diverfum moreni ,fi conftat 
efle probabilem j fed,jUxta Apoftolum, ea quae 
utiliora Sc potiora funt fequi. Ait namque : Et 
hoc ero , ut caritas vefira magis ac magis abundet 
in [cientia & omni fenfu » ut probetis potiora » ut 
Jitis finceri , & fine ojfenfa in diem Chrifbi. Et 
alio loco t ZJt probetis qua fit voluntas^Dei bo~ 
ita y & beneplacens, & perfeila. Et alibi : ty£mu- 
lamini autem chanjmata meliora. Et iterum ; 
^Nolite pueri effici fenfibus. Sed & reverenda 
Concilia Patrum decernunt nequaquam ple- 
beios pfalmos in Ecclefia decantandos , & nihil 
poetice cbmpofitum in divinis laudibUs ufi^ir- 
pandum. Inter tjUos etiam beatus Papa Grego- 
rius docet quM non pro locis res , fed pro bo- 
nis rebus loca amanda fint. Et fortiils commen- 
dans nobis, quod ficut nequaquam pro locis , 
ita nec pro quibuflibet perfonis , five confiietu- 
dinibus temporum , res fedtari debeamus , non 
cft veritus in ipla Romana Ecclefia quidam in 
(acris officiis & minifteriis reprehenfibilia, 
etiam fub anathematis damnatione refecare ; 
(icut eius decreta palam oftendilnt. (^od fi 
pracdi^bis calumniator humiliter dc obementer 
penfare ftuduiffet, nequaquam ad tantam de- 
Tom. II/ F 
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V enitet fatuitatem , ut verba quorumlibet h6- 
minum , quorum nec nomina, nec fenfiim ,nec 
fidem novit ,tanquam divinas fcripturas defen- 
deret , & per phantafticas ac ridiculofas allego, 
rias explaiiare conaretur. Certe fi quid fanum 
cogitare vellet, fufficeret ei ad omnem emen- 
dationem 6c filentium , quod ficut in diebus ad 
Miflas non nifi divina generaliter eloquia de- 
cantantur , ita & in noddbus ad facras Deo vi- 
gilias exhibendas eadem proculdubio lex debeat 
•obfervari. Vnus nempe omnipotens Dominus 
Utroque tempore laudatur , uni Domino tem- 
pus utrumque famulatur , cui dicitur : Tmm efi 
MeStDomine)(^ tua efiuox» Tu fabricatus « au- 
roram & felem. Sed ejus ftultus & irritus labor 
prudentibus & minimi contentiofis ac Deum 
timentibus majorem incutit follicitudinem,ut 
propter hujufmodi naevos & errores cavendos 
vivacius &c attentius divinae audiioritati & ec- 
clefiafticis (latutis inhaereant. Haec namque fi- 
dei cautela , & fincerillima obfervantiae difei- 
plina , ut in templo Dei & coram divino altan 
divinorum tantummodo eloquiorum melodia 
celebretur , eriam veteris teftamenti audorita- 
te & exemplis nobis firmillimc commendatur : j 

ubi in libro Paralipomenon legitur quod bea- | 

tus David Rex & Propheta Deiprfmus choros 
Levitarum laudantium Dominum in taberna- 
culo five in templo conftituerit , eifque pfalmos 
& hymnos Sc cantica divinitus fibi & ceteris 
qui cum eo prophetabant infpirata tradiderit, 
ac man^ & vefpere inter divina holocaufta & 
facrificia decantanda decreverit. Q^m morem 
afandtis Prophetis traditum , dc alequentibus 
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]patribus diVgeniiflim^ cuftoditum , ufque ad 
tempus novi ted amenti, quo jam templum il- 
lud deftrui oportebatjteligiofa tconftat obfer- 
Vatione perdudum. Vndefiimmopere neccKTe 
eO; , ut li vere abCque olFendiculo vel hxdcatio- 
ne divinas laudes cupimus celebrare , cocos nos 
divinis Termonibus , in quibus nullus eft error , 
nulla ambiguitas , coaptemus ^ Hcuc de proflatis 
Levicis , antiquis divius laudis cantoribus , 
idem Paralipomenon liber replicat, dicens : Zr*- 
viu vero m flem mane ad confitendum & ca^ 
nendum Domino » fimillter^ue ad vejfcrami 
tam in oblatione holocaufiorum Domini^ tjudm 
in Sabbatis , & Calendis , & folennitatihus cete^ 
ris. Et iterum in dedicatione templi fub Salo- 
mone dicitur: Et dedicavit domum Damini Rex 
^ untverfus ffopulus.Sacerdetes autem fiabant in 
officiis fuis, & L evita in organis carminum Do^ 
mini > ^ua fecit Davtd Rex ad laudandum Do^ 
minum » Qmniam in aternum mifericordia ejus > 
hfmnos David canentes per manus fuas. Item in 
emundatione & purificatione ejufdem templi 
fub Ezechia fcriptum eft ; *Pracepit<jue EKj- 
chias & Principes Levitis»Ut laudarent Domi-, 
num fermonibus David» & oyifaph Videntis» 
^ui laudaverunt eum magna latitia. Similiter 
etiam fub lofia in celebratione Phafe. ^orro 
cantores i inquit , fil^ j4faph fiabant in ordine 
/uo juxta praceptum David » & ^faph , & He- 
man, & fdithim T^rophetarum Regis. Quod 
totum quam fande & religiosi fuerit inftitu- 
tum , quam dulciter ac reverenter fit imitan- 
dum inter cetera beati David magnifica , ita 
Libet Ecclefiafticus in ejus laudibus profequi- 
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tur , dicens : /» omni opere dedit conffpioHerH 
Saniio&excelfo inverbo glcrU, De omni corde 
ftto Undavit dominum , & dilexit Denm^ ejm 
fecit tllnm y & dedit illi contra inimicos poten- 
ttam ; & flare fecit cantores contra altare i ^ i» 
fono eorum dulces fecit modost Et dedit in cele-i- 
Arationibus decus, & ornavit tempota ujque ad 
confummationemvitay ut laudarent fanbium nU-^ 
men Domini y& amplificarentmane Dei /dnbli- 
tatem. Sed & in libro Samuclis hacc pfallendi 
gratia fpiricalis in eodem Regelan&immo prap- 
dicacur, ubi legitur : Dixit Dav id filius Ifaii 
^ixitvhrcuiconflitutumefl de Chriflo Dei Ja- 
coby egregius pfaltes Jfrael: Spiritus Dei loejuu- 
tusefl per me, & fermoejtu per linguam meam. 
Huic igitur tam fandtx auctoritati &tam per> 
fpicux veritati non eft dubium quod fidelis Qc 
difciplinatus quilque libenter adquiefcat» Si 
■ quis autem contentiofus & pertinax contradi, 
ccre conatur , & de turbulento magis rivo , 
'quamdeputiffimo fonte potare voluerit,viderk 
ne illo sgrotet langore nimis perniciofo quem 
quidam antiquorum patrum lapienter & bre- 
viter cavendum admonuit , dicens i Qm con^ 
tempta veritate prafumit confuetudinem fe<jHi, 
aut circa fratres invidus efl & malignus, tjuibut 
veritas revelatur , aut cirea Deum ingratus t cu- 
jus in/piratione Ecclefia ejus inflruitur. 
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De cotreiiione Antiphonarij^ 

I. IiECTissiMis m Chrifto (iratribua 
jL^ Sc praecipue Cantoribus Eccldfiae Lug-i 
duneniis Agobardus in eodem Chrifto Domino 
& Salvatore noftro fempiternam falutem. In. 
divinis laudibus exfolvendis quanto ftudio fu- 
gienda fit levitas , gravitafque fetanda , fre- 
quenter^dileiftioni veftrac in mutua conloquu- 
lione fuggeflimui ; fcilicet- ut rationabili confi-, 
deratione , ficut prudentes Eccleliie filij , Sc ra^ 
tionabili ejus la^be ab incunabilis enutriti, quod 
Deo difplicet refugietes,concordi ftudio id quod 
gratum acceptumque ei , verbis ficuti & fa<Skis 
fetftaremini. Si enim apud graves Sc fapientes 
viros, non folftm morum, iedetiam verborurn 
levitas reprehenfibilis 'udicatur, quanto ma-, 
gis apud Deum totius fanda; gravitatis ac fa-. 
pientiae audorem , cui Pfalmifta dick: 7« po- , 
fnlo gravi laudab» te. Sc cuinps Apoftolus ra-, 
tionabile obfequium admonet exhibere. Ne-, 

•que verb paftim , Sc abfque diligenti examina-i 
tione , quod cuique vifum ftierit in Dei laudis 
bus ufurpandum cft , cftm dicat Apoftolus : 

JVam ^md oremus yficHt oportet t nefcimus>. Sed 
ip/e Spiritus pofiulat pro nobis gemiubus inenar-, 
rabilibus. auum ferutatUr corda , fcitcjuid 
de fideret fpiritus > ejuia fecundum *Deum pofiulat 
pro fanSiis. Vnde&Apoftoli humanae ignora-, 
cippis qopfpij , orandi formulam a D^o peti^-» 

' ■ ■ ' ? iU * 

0T 
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i»c. n. re, dicentes, Domtpe» doce nos orare. Cert^ 
inanifeftum eA majus eile Deo quempiam di> 
gnc laudes exfolvere , qu^m pro innrmicace 
propria exorare j praefertim cdm hoc praefentis 
vitae fine terminetur , illud veto hic inchoetur , 
T/oi.tt, in futuro autem perficiatur , juxta quod Pfail- 
mifia ait : Beati qm habitant tn domo ttta > D&* 
mine, in fecula fecnlorum laudabnnt te. 

1 1. Si ergo orantes dodrina fandi Spiritus in<* 
digemus , multo magis cum Deo laudes ofFeri-, 
mus : quia ficut nemo nifi ipfo infpirante fecun- 
ddm Deum poAulat , ita nullus nifi eo erudien- 
te Deum digne conlaudat. Non ergo cujuf- 
cunque figmentis , fed Spuritws fandi eloquiis 
majeAas divina laudanda eAi Denique & fili^ 
Aaron ignem alienum Domino offerentes, non 
obfequij remunerationem , fed damnationem 
prarfumptionis experti funt, Vnde hoc nos 
exemplum fummopere vitantes , illud follicice 
atten^mus quod vel in Proverbiis feriptum eft j 
Pwv.io. Omnis ftrmo Dei ignitus cljpesu efi perantibm 
in /e. Ne addas tjmctjuam verbis illius , & ar.^. 
guaris, intvenieri/^ue Nihil itaque Dei 

verbis addentes , & timentes argui invenirique 
mendaces , verbo Dei ignito , qui clypeus fpei 
eft, tempore orationis & laudis inflammemup 
/. 41 ., f. pariter & muniamur. Cilmque Dominu^ dicat , 
XJerha ^ut ego locutus fum vobis * fpirifus &vi^. 
. , ta funt , omnia humana figmenta , que vanica^ 
te fui mortua judicanda funt , refpi cates , vi-, 
ventibus Chrirti eloquiis in ipfius obfequiis 
perfonemus j quatinus voces noftrae , non quali 
alienz ab eo refpui , fed ut propriz cum fuper-, 
pis virtutibus , quae majeftatem Pei tremepees 
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adorant atque conlaudant, mereantur admitti 
1 1 1. Hac de caufa & Antiphonarium pro vi^ 
ribus noftris magna ex parte correximus , am- 
putatis his quae vel fuperflua, vel Ievia,vel mcn-i 
dacia,aut blafpheraa videbantur. Et vos fre- 
quenter admonuimus , & tenorem admonitio- 
nis noftrae propter aliquorum praefentes-feu fu-, 
turas querimonias in fronte ejufdem libelli po- 
nere neceflarium duximus, non generale aliquid 
fratuentes , fed juxta mediocritatem (enfus ncw 
ftri in domo Dei, cujus nobis cura commiHa 
eft , quod poUlimus offerentes, nec de fenfu no- 
ftro aliquid prsfumentes j fed Scripturae (anda> 
auftoritatem , & facrorum canonu m fandio- 
nem , catholicorumque patrum inftituta & 
exempla fedtantes, I>e quibus antequam al^«, 
quid proferamus , congruijm videtur , exempli 
gratia , nonnullas ineptias quae praefato conti- 
nebantur libello , notare breviter , ac leviter re-, 
darguere; ut ex his perpauciflimis evidentids 
agnofeatur quam neceflario quae in fequentihus 
diifruri fumus a patribus conftituta ilnt , quan- 
tpque timore ac follicitudine eorum fdta nobis 
expediat obfervare, 

- IV. Ac primdm, quale illud eft quod in vigi- 
lia Natalis Domini in choro fidelium 8c fideliunv 
eruditorum, cantabatur : Dnm ortits fneritfd de 
eoeloi videbitis Regem Regum procedentem d Pa- 
tre tancjUam fponfum de thalamo fuo. Certe fides 
catholica habet Verbum Dei, quod in principio 
erat apud Patrem, in thalamo uteri virginalis 
conjunxiffe fibi fponfum; cujus naturam in uni- 
ta^m perfonae fufeipiens , caro jfiuftum eft ut 
hal tarec in nobis. Natur* enim noftrac unitus ^ 

? ibi 
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tcuiquam rponfiisde thalamo virginali, proce^ 
fit ex utero ; 8c non eam de coelis attulit , fiaic 
haeretici affirmare aufi funt. Ac per hoc noi\ 
^nquam fponfus de thaianr)o procedit ex Pa» 
tre. Verbum quippe Dei, filius Dei , proceflic. 
a Patre , & venit in mundum. Nec aliud fui^ 
venire in mundum , quam in utero Virginis na- 
tur® humana: veritatem aflumere, in qua vifi^ 
bilem fe pr.Teberet mundo. Hanc igitur huma- 
nitatis noftr® naturam , cui unitus (ponfiis Ec- 
clefi® fii^lus eft , non de finu Patris traxit, , fed, 
de carne V irginis fumpfic^ 

V. Eft pr®tcrca in prsdifta antiphona no- 
tanda temeritas , evidcnfque mendacium j duixt 
& facr®Scriptur® verba uii fenfus peryeifitati 
coaptat , 8c nativitatem Salvatoris , qua vel dc. 
Patre ante fecula, vel de matre in plenitudine 
temporum natus eft , tanta confufione permifl 
cet , ut de qua loqui velit , intelligi omnino 
non poffit.C^dfummopere ubique cayendum 
eft , ne divinorum verborum ordo mutetur 8c 
defetiptura veritatis labyrinthus texatur er- 
toris, 

, ^ etiam Refponforium, quod in cif. 

em vigiliis cantabatur , quanta fidei feveritate 
reiaendum eft ; in quo ait vanus ille pr®fum- 
ptor ; Ula occulta habitatione fua egrefftu ejb. 
filius Dei» defeendit Vifitare &.confolare omnes 
<iui eum de tpto corde defiderabant. quod cilm 
fermonum imperitia, tum fenfus quoque ab- 
furditate ac falfitate turpatur. Nam & occul- 
tam fihj habitationem fumma levitate dixit - Sc 
cum omnes defiderantes fevifitafle, confola- 
tumque effie, mend^cit^rafferuitj cftmppAi% 
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€OS quos vificare dignatus eft , fe agnofcentes ac 
' defiderantes effecerit. 

•VII. Confiderentur etiam verba alterius 
Refponforij, quodquafide myfterio nativita- 
tis Chrifti compofitum, contra morem no<ff:ur- 
ni ofEcij ab eminent iori loco pompatice concre- 
pabat : Defcendit de caelismijfus ab arce Patris, 
iatrdivit per a»rem Virgmis in regionem nojham , 
indutHS fiola purpurea, & exivit per auream por?- 
tam lux & decus umverfa fabrica mundi. Vbi . 
primum , qui defeenderit non defignat. Arcem 
vero Patris quid dixerit , ipfe quoque penitds 
ignoravit. Numquid eft aliquod aedificium cce-J 
lefte , aut perccplefte , quod faftum fit ab eo, , 
aut aliud aliquid quod non eft ipfum quod Pa- 
ter , aut eft ipfe Pater ? Q^d 11 eft ; quomodo 
libi eft arx? Nec per aurem Virgi^^is Verbum 
Dei introifle, cathplicac aures ferunt : quia cd m 
Iit incorporeum , & totum ubique praeiens , nec 
localiter accedit , nec aditu corporeo indiget, 
Nifi forte nobis perfundere voluit angelicorum 
fono verborum Iaeram Virginem Dei filium 
concepifle. Quod quantum a fidei veritate diC- 
cordet , ex verbis ipfius angeli peri piatum eft *, 
qui ipfi V irgini interroganti , Quomodo fiet i*' 
iBud , (juia virum non qognofcQ ? refpondft : Spi~ 
ritus fandus fuperveniet in te , ^ virtus Altijfi^ 
mi obumbrabit tibi. Q^modo autem virgina- ♦ 
lis uterus regio noftra pofllt intelligi, cdm & 
virgo ilia unici filij mater fit, & nos oinnes non 
ex virginea fed ex cqrrupta carne nafcamur , 
prorsus inveniri non poteft. Deinde quod eum 
ftola indutum purpurea aurem dicit V irginis in- 
^oij? , live humano more cultu regio indutum*. 






Af4«ri. i7» 


9 0 S. A G O ■ A R. D I L I B 1 ‘R 
five humanam formam non ex Virgine fufcepiC^ 
fe, fedde coelo Dei Verbum attulifle putaverit » 
camque ftolam purpuream appellarit, apertiffi- 
m* blafphemisc eft. lam vero per auream por- 
tam eum exilfe, quanta vanitate proferre aufiis'' 
eft i cum nativitas Chrifti ex Virgine non fupcr- 
vaaiis verbis adumbrari , fed confeflione fim- 
plici debeat declarari ; qui non , ut ille ait , uni- 
verfae fabricae mundi, fed juxta veritatem evan- ' 
selicam rationalis tantummodo creatur* lux 
eft. 

VIII. Aliud quoque Refponforium de ver- 
bis Evangelij , fed non ordine evangelico,quod ‘ 
jam utiq; corredlu i veftradiledkionepiallitur, 
nefcio quis compofuit, dicens: TcnebrA fum ' 

dum crncifixijfent Jefitm Indti j & circa horam: 
vona cxdamavit voce magna: Deus, *D eus». 

Mtquid me dereUnquijti. Tunc unus ex militibus 
lancea latus ejm perforavit, & inclinato capite 
emifit Jpiritum. Nempe omnibus fidelibus cer-- 
tum eft quod Salvator nofter non aliqua dolo- 
ris violentia coadhis,fed fpontanec pro nobis 
eft mortuus ; nec animam neceflitate amifit , 
fed poteftate pofuit , ficut ipfe ait j Nemo tollit 
a me animam meam ,fed ego pono eam d me ipfb- 
fit iterum Jumam eam. Sed ifte & evangelici; 
ordinis & fidei veritatis ignarus , pri^s dixit 
lancea a militibus latus Domini perforatum, & 
tunc abeo rpiritumemiftlim. quod omnino pa- 
ganum eft , Chriftum non benignitate propri»' 
voluntatis , fed vi dolosis mortuum opinari;' 
ciim c contrario in Evangelk) referatur quod 
Dominus voce magna clamaverit , Pater, in 
manus tuas commendo ^iritum meum & h*Q 
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dicens , expiiavic. Quam mortem Chrifti in 
tantum milites qui aderant admirati funt , ut 
continuo Deum glorificafle , eumque Dei fi- 
lium confefli effe referantur , ac poftea ludxis 
petentibus latronum crura , qui cunr||o fuerant 
crucifixi , Pilatus frangi concefTerit, lefu autem 
jam mortui non crura confracta , fed militis lan- 
cea latus narraretur apertum, non, ut ifte im- 
perite protulit , perforatum. 

•I X . lam vero quanta illa fune vaddnia , ut 
, ita diditum fit, falfa in Refponforiis & Antipho- 
nis , qax quafi ex voce Domini pronuntiantur , 
cum in nullis divinis Scripturis reperiantur. Vt 
cft ; ORava decima die decimi menfis jejunabi- jf». t>. 
tis, dicit Dominfts 3 & mittam vobis Salvatorem f*»^ **' 
propugnatorem pro vobis , ^ui vos pracedat & 
introducat in terram ^uam 'juravi patribus ve^ 

Jhis, Et iterum : Coronam gloria ponam fuper 
caput ejus ydteit Dominus , ^ induam illum flo- 
lam candidam 3 tpuia fervavit mandata mea 3 & 
propter nomen meum ejfuftu efl fanguis ejus in 
terra. Et iterum : San^i eflis , dicit Dominus , 
multiplicabo numerum ve flrum, ut oretis pro po- 
pulo meo in loco iflo. & multa hujufmodi ridicu- 
lofa & fancafrica. Quorum inventoribus^ con- 
gruere mihi videnturilla qu^ Dominus per Eze-r 
chielem Prophetam adversis falfos Prophetas 
loquitur, dicens : f^a Prophetis infipientibus, qui Swh. n, 
fequuntur fpiritum fuUm,& nihil vident. Et poft 
pauca: Vident nova & divinant mendacium, 
dicentes, uiit dominus 3 cum Dominus non mi- 
ferit eos , ^ perfev er av erunt conflrmare fermo- 
nem, Numqmdnonvifionem cajfamvidiflis 3 
divinationem m endacem loquuti eflis ? & dicitis 3 


fliinty, 7 . /\ 
KtmtntHUiUlt, 
j. Eftfi. »4 


S, Agobak.di Liber 
^itJPpminm, citm ego non fim loejHUttu. Projfter^ 
eahdc dicit Donunns *Dtm : lotjttHU efiisi 

vana i & dixtfiis mendacium \ ideo ecce ego ad- 
vos,ait*Dominus*Deits. Et er n manus mea Ju^. 
fer Vrofl^as , tjui vident vana > divinant 
mendacium. In concilio populi mei non erunt 
in fcriptura domus JJrail non fcribentur , nec 
terram Jfrael ingredientur. 

X. Sed haec 8c fimilia , quorum in praefeto li- 
bro inhnica erat copia , quia indignum efl fcri- 
bere , & veftrae prudentiae faftidiofum audire 
feciliiis conloquendo & fideliter pertradando 
dijudicari pofliint. Nunc fupereftut facrorum 
ftatuta canonum \ catholicoriimque patrum 
/ententias , ficut Aiperiils promifimus , exfe- 
quamur j ut ex his perfpicuc declaretur qua cau- 
tela leviilimorum hominum excogitationes vi- 
tandae fint, quap nulla veritate Tubnix^e , n^illa 
ratione ornatae , contemptui patent. . 

X I. In Concilia Africano ta'is conftitutiq 


promulgata eft : Vt preces & oratipnes » nifi pro- 
nata fuerint in Concilio y non dicantur-, nec ali- 
qua ex his optnino cantentur in Ecclefta » nifi ejisa 
d prudentiorihus tranata & comprobata in fyno» 
do fuerint j ne forte aliyuid contra fidem , vel per 
ignorantiam , vel per fiudium , ft compofitum.^ 
Vbi breviter con(iderandum,qu6dnon loldm 
ea qu 2 iludio perfidiae , fipd etiam illa quae fim- 
plicitate ignorantiae contra fidei regulam com- 
ppfita fuerint,pari animadverlione repudiantur, 
XII. Beatus Hieronymus cilm exponeret 
j>raceptum Apoftoli , ubi ait , Implemini Jpi~ 
xitulotjuentes vobijmetipfis inpjdlmts &hjr»ni^ 
^cantifts Ipiritalil^us, cantantes ^ pfullent.es^ ijf^ 


), 
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t^rd thus vefirtf Domino > non tacuit quod in can- 
toribus Ecclefix reprehendendum videbat. Ca- « 
nere igitur , ait , & pfallere & laudare Domi- <« 
num magis animo quam voce debemus. Hoc « * 

eft quippe quod dicitur: Cantantes & vfallentes « 
m cordibtts vejhis Domino. Audiant liajc ado- «♦ 
lefcentuli , audiant hi quibus pfallendi in Ec- «• 
clefia offidumeftjDeo non voce, fed corde can- «« 
tandum; nec in tragcedorum modum guttur & <* 

Fauces dulci medicamine colliniendx Hint, ut «< 

in Ecclefia theatrales moduli audiantur & can- «• 

tica; fed in timore, in opere, in fcientiaScri- c* 

pturarumi Q^mvis fit aliquis , ut folent illi «» 

appellare , Gacophonos, fi bona opera habue- <« 

rit , dulcis apud Deum cantor efti Sic cantet «• 

fervus Chrifti , ut non vox canentis , fed verba <• 

placeapt quae legUntur j ut fpiritus malus qui c< V 

erat in Saule , ejiciatur ab his qui ab eo firaili- « 

ter pofiidentur, & non introducatur in eos qui rt ; 

de domo Dei (cenam fecere populonuo. j In « '] 

quibus verbis magnopere penlandum eft, quod ^ 

cos qui in morem pfailentisDavid cum timore i 

& gravitate fpiritali canunt, malignum fpiri- . 

tum etiam ab auditoribus fuis excludere pofle 1 

confirmat ; eos vero qui theatralibus fonis & ^ 

fcenicis modulationibus , & quamvis in divinis : 

verbis , vocis dulcedine intemperantifts dele- 

^ntur, eum non foli\m ab aliis non excludere, ' 

fed , quod eft terribile , in feipfos introducere 

teftatur. Vnde 8c in alio loco idem*o(ftor, 

ciim fententiam E(aia: exponeret , Iniqui funt 

cattus vefiriy ait : Omnis conventus qui non « Hienny. m 

oftert hoftiasfpiritalesjiiecaudit illud quod in t* 

quinquagefimo pfalmo canitur , Sacrificium 
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»* *J)to ff>iritHs contribulatus , cor contritum , ^ 
I» humUtatum *Detu non dejpicit , abominabilis 
\> Deo eft. ] Mens ergo libera, id eft, fenfibus cor- 
poris non fuccumbens, itarefiftere debet vanas 
ac noxiae delectationi aurium , ficut &»dele'6l:a- 
tionibus fenfuum ceterorum , vifus videlfcet, Sc 
olfeCkus , guftus , & taCtus i quorum perturba^ 
tionibus anima praegravatur, & capitur. Quan* 
tum denique obleftationes aurium virtutem 
mentis enervent , teftatur praefatus DbCbori 
qui ait ; jiuditus vario organorum cantu > & vo- 
cum inflexionibus delinitur t & in carmine Poe-^ 
tarum & comoediarum i minsorumejue urbanitati- 
bus »& ftrophis^ & c^ic^uid fer aures introiens 
virilitatem mentis effeminat, 

XIII. Sed & beatus martyr Cyprianus fi- 
i. Ttu mili modo dicit , exponens illud A poftoli , Ad- 

verfarius vefler diabolus tan^uam leo rugiens , 
&hvtrt. ^ circuit quatens cfUtm devoret* Ait ergo: Circuit 
i> ille nos fingulos , 8c tanquam hoftis claufos ob- 
» fidens , muros explorat , & tentat an fit pars ali- 
«> qua membrorum mimis fiabilis & miniis fida^ 
» cujus aditu ad interiora penetretur. Offert ocu- 
»> lis formas illices & faciles voluptates , ut vifii 
»* deflruat cafiitatem. Aures per canoram mufi» 
M cam tentat , ut foni dulcioris auditu folvat & 
» molliat Chriftianum vigorem . ] 

XIV, Qj^ & beatus Auguftinus ad ten- 
tationMadi^oliintcliigens pertinere, in libris 
confefl^um fuarum Deo gratias refert quod 

Amiujh. *» ab hoc vitio liberatus fit, Voluptates , inquit, 
**hfejrlAo. „ aurium tenadiis me implicaverant, & fubjuga- 
” verant jfed refolvifti &Uberafti me. Nunc in 
*» fonis , quos animant eloquia tua, chm fuavi & 
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artificiofavoce cantantur, fetcior, aliquantulum « 
adquiefco , dum ipfis fandis didis religiofiils <* 
& ardenti ds fentio moveri animos noftros in <« 
flammam pietatis, cum ita cantantur, quam fi « 
non ita cantarentur. ] Et rurfus poft aliqua de «• 
utilitate pfallendi in Ecclefia difcretam profe- 
rens fententiam, dicit : Tutius quidem mihi « 
videtur quod de AlejftandrinoEpifeopo Athana- «« 
fio fxpe mihi didum commemini , quia tam » 
modico flexu vocis faciebat fonare ledorem « 
pfalmi , ut pronuntianti vicinior effct quam ca- « 
.nenti. Veruntamen cdm reminifcor lacrymas <* 
meas , quas fudi ad cantus Ecclefiae tuas in pri- « 
mordiis recuperatas fidei meas , 8c nunc ipfb « 
commoveor , non cantu , fed rebus quas can- « 
tantur , cdm liquida voce & ^convenientiflima *« 
modulatione cantantur , magnam inflituti uti- c< 
litacem rurfus cognofco ; magifque adducor , « . 
non quidem inretradabilem fententiam profe- <« 
rcns,cantan^i confuetudinem approbare in Ec- <« 
clefia, ut per obledanfcnta aurium infirmior « 
animus in afledum , pietatis alTurgat. Tamen « 
cdm mihi accidit ut me amplids cantus quam « 
res quas canitur moveat , poenaliter me peccare « 
confiteor , & tunc mallem non audire cantan^ « 
tem. ] Ecce vir fandiflimus , atque dodiffiraus, 

& approbat inftitutum cantant propter infir- 
mos , quos in affedum pietatis facit aflUrgere; 

Sc tamen cum accidit ut plus moveat animum 
cantus, qudm res quas canitur , poenale dicit eHe 
peccatum , ita ut melius fit non audire cantan- 
tem , utique in cantu & fonis quos divina elo- 
quia animant , ac vivificant ; ut vita cantuum ac 
fonotum in fententiis fit divinorum eloquio- 
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Wm. Cecenim , fi in diebus fu is audiffct aU- 
quos non de divinis eloquiis , fed de humanis 
adinventionibus cantantes , numquid non mdr> 
tuum & fine vita talem cantum judicaret ? 

X V. Verfim quia G tegori j piaifulis nofneii j 
titulus pra:^ti libelli pra;tendjt,& hinc Gpinio^ 
ne fumpta putant cum quidam a beato Grego^- 
rio Romano Pontifice & iiiluftriflimo Doiiorfc 
compofitum j videamus quid fandus ille vir de 
cantu ecclefiaftico ordinaverit, vel quid ejus 
tempore Romana Ecclefia decantarit: Ait igi- 
tur in Decretis fuis : In landa hac Romana £c- 
** clefia, cui divina difpenfatio praeefle me voluit , 

** dudum confuetudo cft valde reprehenfibilij 
** exorta , ut quidam ad iacri altaris minifierium 
*’ cantores eligantur,& in Diaconatus ordine con- 
fiituti modulationi vocis inferviant ; quos ad 
** praedicationis officium eleemofynanimque fto. 

” dium vacare congruebat; Vnde fit plerunque, 

*’ ut ad factum minifterium , dum nlanda vox 
” quaeritur , quxri congrua vita negligaiur , & 

*’ cantor minifter Domini moribus ftimulet, cdm 
” populum vqdbus deledat. Qua de re praefeiiti 
*’ decreto conftituOjUt in fede hac facri altaris mi- 
” niftri cantare non debeant, fohimq; evangeliac 
** ledionis officium inter Miffarufollemnia exfbl- 
” vantjpialmos vero ac reliquas lediohes cenfe6 
” per fubdiaconos, vel fi neceflitas exigit , per mi- 
” nores ordines exhiberi. Si quis autem contra 
*’ hoc decretu meum venire tentaverit , anathema 
*’ fit. Et refponderunt omnes. Anathema fit.] Ec- 
cevir apoftolicus reprehendit confuetudincm, 
quia Diaconibus cantandi officium injungeba- 
tur^ nec in eis blandam vocem fed congruam 

vimm 
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\itam dicit efle requirendam j ftimulaiique 
Deum talium miniftrorum moribus alFerit, 
ctiamii populum v.ocibns dele(lienti Damnata 
vero tali cbnfiietudine , pfalmos ac reliquas le- 
ctiones per fubdiaconos vel per minores ordi- 
nes cenfet exhiberi ; folp videlicet evangelicae 
leCtioliis, officio Diaconibus delegato. Ex qui- 
bus perfpicue demonftratur pfalmos tunc in 
Ecclefia decantari folitum j unde maximam par- 
tem divinorum officiorum etiam nunc condat 
cfle compofitam , & non figmenta quorumli- 
bet hominum , qu^ a tanto illo viro non cfle 
Compoflta, nemo hifiqui finccriffiniic ejus fi- 
dei & excellentiffimse eruditionis ignarus efl: , 
dubitati 

, X V I. lAvir quia fan<dorum patrum didis 
fatis ofl^jlum efl: quantum humanx levitates 
& mendacia devitanda,quantiimque divinorum 
cloquiprum veritas ac finceritas ampleCtenda 
fit , libet pauca ex verbis beati martyris Cy- 
priani fubneClere j quibus oftendatur qua gra- 
vitate & modeftia ^ina officia celebranda fint: 
5it , inquit , oranMus fermo, & precatio cum 
difciplina, quietem continens & pudorem. Co- « 
gitemus fios fubconfpeCtu Dei flare. Placen- «« 
dum efl divinis oculis & habitu corporis , & ct 
ipodo vocis. Nam ut impudentis efl clamoribus <« 
ftrepere j ita congruit verecundo modeflis pre- *« 
cibus orare. Et quando in unum cum fratribus « 
convehimus , Sc facrificia divina cum Domini c< 
facerdote celebramus , verecundia: dc difcipli- ci 
nae memores efle debemus : Non paffim venti- « 
lare preces noflras inconditis vocibus , nec peti- «« 
tionem commendandam modefle , Deo tumui- « 
Tom. II. G • 
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i> tuofa loquacitate ja6bre. Deus non vocis 

»> fed cordis auditor eft j nec admonendus eft cla- 
„ moribus , qui cogitationes videt, probante Do- 
„ mino & dicente Et fcient omnes Ecclefias quia 
ego fum fcrutans renes & corda. Sonet pfal* 
mus. Convivium fobrium fit nobis fpiritualis 
auditio , proledet aures religiofa mulcedo.] 

** XVII. His ergo & hujulmodi patrum mo* 
nitis informati, & eorum fequentes veftigia 
quos ad Dominum pracceflifie non ambigimus, 
cundkas adinventiones hominum quafi fuper- 
fluas refpuentes , verbis Domini , quae ad om- 
nia fufficiunt , in ejus laudibus perfonemus jut 
cum beato David dicere valeamus : Et de 
manu tua accepimus, dedimns tibi. QWa, uc 
beatus Augufiinus ait , nihil *Deo ItRe effertur, 
niji auod ab eo accipitur. & alio l^b praece- 

pit filis ; Noltte cantare niJi ^uod legifiis effe can- 
tandum. Quqd quidam religiofi viri fequentes , 
(ubjedis Imi fratribus praeceptum tale dede- 
runt : Nullus praefumat Refponforia , aut Anti- 
phonas , qu.x iblent aliqui ^mpofito fono pro 
fuo libitu non ex canoniefferiptura afiumpta 
canere , in congregatione ifta vel meditari vel 
dicere. Oportet enim nos fanam & fimpliceiii 
apofiolicam 6c patrum nofirorum imitari do- 
^rinam , & gratiam ftabilire , cor morefque 
fubdere difciplinac. Ea igitur cantare debemus 
i* quae , ficut beatus Augufiinus dicit , ita feripta 
» fimt ut cantantur. Qus autem non ita feripta 
» funt , non cantemus ; quia nec alio modo quam 
»* quoipfeDominusjuffit per Prophetas & Apo- 
♦> fiolos filos manifeftari ea hominibus debent- 
» A nobis obedientiae quam vi(51:imaruin (acrifi- 
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tium quxritjnec cantilenae arcificiofo ftudio, c< 

Ted obfervantia mandatorum & cordis mundicia «* 
deledlatur. ] *• 

XVIII. Haec finceriffima patrum ftatuta , 
omni diligentia & veneratione obfervanda 
funt. Quia per hoc & fidei puritas , ac religio- 
nis difciplina faluberrimc cuftoditur , & duo 
mala nimis pietati contraria utiliter refecahtur ; 

Videlicet , dum & vaniflimorum hominum prac- 
fumptio , qui non folum inepta, & fuperflua, 
fed etiam profena & haeretica in Ecclefiis de- , 

cantare audent , funditus excluditur j &adoleC. * 
centulis , atque omnibus generaliter quibus 
cantandi oiHcium injundumeft , magna occa- 
jfio ftultae & noxiae occupationis aufertur. Ex 
quibus quamplurimi abineunte ]^ueritiaufque 
adfenedtutis canitiem omnes dies vita: fuae in 
parando & confirmando cantu expendunt , & 
cotum tempus utilium & fpiritalium (ludio- 
rum , legendi videlicet , & divina eloquia per- 
ferutandi , in iftiufmodi occupatione confu- 
munt ; quodque animabus eorum procuidubio 
valde eft noxium , ignari fidei fiiae , inidj Scri- 
pturarum fan<^arum , & divina: intelligentias 
inanes ac vacui , hoc folum fibi fufficere putant j 
& ob hoc , etiam ventofi & inflati incedunt , 
fi fonum & vocem decantationis utcunque 
addifeant, & in numero cantorum deputari vi- 
deantur. Qmbiis omnino ( dum, ficut -beatus 
Gregorius iupra ait, DeHm moribus jtimuUm , 
cum populum vocibus oble^ent ) metuendum eft 
ne etiam ipfa illa Dei increpatione feriantur, 
qua dicit : Populus hic labiis me honorat > cor au- Hath.ts. 
tem eorum longe ejl a me* Et iterum : Aufer 4 .amtt/. , 

Gij 
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me tumttltHin carminum tmrnm , & cantica IfrA 
tua non audiam. Nam & beatus Hieronymus ^ 
ut fupra memoratum eft,de hujufmodi homini-* 
bus manifeftc dicit, quod de Ecclefia Dei fce- 
nam fecerint populorum. Hanc enim occupa^- 
tioncm fuperfluam in eifdem facris officiis de- 
vitantes antiqui , alm cis profedo fuppeteret 
ex divinis libris & multiplex copia laudationis , 

& peritia modulationis , maluerunt tamen ea- 
dem Hcpe repetere , quam infinitis & non nc- 
ceffariis pfallentium animos occupare , vel gra- 
vare. 

XIX» Qiwpropter , auxiliante Dei gratia , 
omni (ludio pietatis inftandum atque oblervan- 
dum eftjUt ficut ad celebranda Miflarum fol- 
lemnia habePtcclefia librum myfteriorum fide 
puriffima & concinna brevitate digeftUm , ha- ^ 
bet & librum ledionum ex divinis libris con- 
grua ratione colledum , ita etiam & hunc ter- 
tium officialem libellum , id eft * Antiphona- 
rium, habeamus omnibus humanis figmentis 
& mendaciis expurgatum , & per totum anni 
circulum ex puriffimis fandae Scripturae ver- 
bis fufficientiffime ordinatum j quatinus in fa- 
cris officiis peragendis , juxta probatiffimain 
fidei regulam , & paternae audoritatis venera- 
bilem difciplinam , una a nobis atque eadem 
cufiodiatur forma orationum j forma ledio- 
num, & forma ecclefiafticarum modulationum ; 
quae a boni ingcnij adulefcentibus quamoelerri- 
me imbibita , eos & divinis laudibus concinen- 
dis fufficienter & graviter idoneos reddat, 8c 
a potioribus ac fpiritalibus (ludiis non impe- 
divit. Qms enim ita contentiofus , immo inia- 
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nus , & ab omni veritatis ratione averfiis cft^ 
ut non hocredii\s , & convenienti i\s , acfalu- 
briiis fateatur in Dei laudibus decantari, quod 
ex divinis di(flis & libris videat fideliter alfu- 
nii ? quatinus licut in Symbolo catholico fidem 
iioftram non noftris fed apoftolicis verbis pro^ 
fitemur, & in dominica oratione non noftris 
fed ipfius Domini & Salvatoris noftri Termo- 
nibus fupplicamus j ita etiam in divinje laudis 
honore , non humanis , fed divinis , & fpiritali- 
bus , juxta Apoftolum, pfalmis,hymnis, & can- 
ticis perfonemus. Superfluo namque alia qua:- 
runtur , ubi ifta fufticere & fuperabundare nof- 
cuntur» 



J2TCIP1T LIBER KEN E- 


r ab ilis Ayibardi Archiepifeopi Lu^- 
dunenfis contra libras quatuar Amalari) 
Abbatis,^ 



confuetudo unum diem , ideft , vi i. Kalen- 
das Maij interponit , quem vocat in Letania „ 
majore , non in jejunio. Letania , ut praidixi- 
mus, deprecatio eftapud nos. Poteftenimfe- „ 
rena mens , & aliena a voluntate mala , precari 
Deum , quamvis manducet fobric carnem me- 
ridie, & lictetur de refurredtione Domini. Ta- 
men majorum patrum ,• id eft , apoftolicorum „ 
ufus fequendus eft. Forfitan ex ipfo officio po- 
ierimus iatelligere quid deprecandum fit taW 
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M in tempore. Prima oratio ad Miflam dicit: 7^r<e- 
f fia qu^fnmHS omnipotens Deus > ut qui in affliSlio-, 
»> ne nofhn de tua pietate confidimus, contra ad- 
w verfa omnia tua femper protectione muniamur. 

V Huic concordat Offertorium, dicens : Adjuva 
Pyi'. io8. ” me Domine Deusmeus sfalvumme fac propter 

»> mifericordiam tuam. jQminfurguntinme , con- 
» fundantur. Eo tempore, id eft , vn. Kalendas 
»> Maij ,poflunt inimid commovere bella adver- 
*> sds vicina regna. V t reor, caute providit fan^ 

V Ecclefia Deum rogare, ut qui deftruxit olitn 
*> confilium Achitopliel , nunc deftruat confilia 
«» eorum qui volunt irruere fuper pacem ejus. In- 
»» tendit & hoc, quod dicit Epiftola: Multum 

Ut. 5 . *’ valet deprecatio jufii ajfidua. Evangeliuru 

M alteram petitionem fonat , dicens : Qms au-, 
Lt$c. II. »» tem ex vobis patrem petit panem > 8c iterum , aut 
I» pifcem , & iterum , aut fi petierit ovum. In iftis 
>> tribus temporalia petenda polTumus intellige- 
» re : per panem , omnia bona quae de terra naC- 
»» cuntur : per pifcem , qua: de agris ; per ovum, 
» animalia quae coeunt limul.Haec enim memora- 
»> to tempore in aliquo profedlu funt ; germina 
»» meflis pullulant , arborum fru6lus ex flore pro- 
»> deunt , vineae atque olei liquor fuis arboribus 
»» ie erumpit, pullorum animantia campos tun- 
>» dunt. Coniam haec neceflaria funt noftris ufi- 
\* bus , petenda fuut a Domino ut confer ven- 
>» tur.] 

II. In his verbis A malari j facile quilibet po- 
teft deprehendere quae fint inutilia, & quae no- 
xia. Dicit namque polTe fieri Letanias , id eft. 
Rogationes , fine jejunio & carnis abftinentia, 
quod nunquam di<ftum eft neque ^arum fa* 
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pientibus. Nempe N inivitaj , quando converfi 
funt ad praedicationem lonae Prophetae , non 
habebant do(fl!bres , qui eos docerent facrifi,. 
cium Deo efle fpiritum contribulatum,cor con- p/-/. 
tritum & humiliatum. Et tamen ratione natu- 
rali intelligentes per hxc fieftendam Dei pie- 
tatem, contra fubverfionem (ibi imminentem 
ad quae arma concurrerint , dicit ita eadem Scri- 
ptura ; Et cce^it lonas introire in civitatem itine- 
re diei unius, & clamavit, & dixit : ^dhftc qua- 
draginta dies ,& Ninive fnhv enetur. Et credi- 
derunt viri N inivit A in *E>omino , & pradicave- 
runt jejunium , & vejhti funt faccis d majore vf- 
que ad minorem. Videlicet ufquc ad ladentem, 
ficut fenferunt qui de hate laudabili poenitentia 
feribere voluerunt j ex quibus unus Prudentiua 
virdoiftus; 

^^(jtllus, inq\iit,bibendi,nemovefcendi memor ^ 
Jejuna menfas pubes omnes liquerat. 

Q^n & negato laUe , vagientium 
Fletu madefiunt parvulorum cunula. 

Succum papilU parca nutrix derogat^ 

Sequitur in eadem Scriptura : Et pervenit 
verbum ad Regem Ninive, &furrrexit defo- cc 
lio fuo , & ejecit veftimentumfuum a fe, & in- <<. 
dutus eft facco , & fedit in cinere , & clama^ 
vit , & dixit , in Ninive ex or|^ Regis & Princi- « 
pum ejus dicens: Homines, & jumenta , & bo- 
ves, & pecora nonguftent quicquam, neepaf- « 
cantur,& aquam non bibant^Et operiantur fac- 
cis homines , & jumenta , & clament ad Deum 
infortitudine : & convertatur vira via fua ma^ „ 
la , & ab iniquitate qux eft in manibus eorum^ 
Quis fcit ii convertatur ^ ignofeat Deus , ^ ^ 
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„ revertatur a furore iri fuae , & non peribimus) 
„ Et vidit Deus opera eprunj , quia converfi funt 
„ devia fua mala: & mifertiis eft fuper malitia 
„ quam locutus fuerat ut facere: eis , & non fe- 
„ cit. ] Sed per loci Prophetam ipfeDominus de- 
monftrat quales rogationes velit libi exhiberi, 
dicens : Convertimini ad me in toto corde ve- 
ftro , in jejunio , & fletu, & planftu; & fcindite. 
corda veftra, & non veftimenta veftra ; & con- 
vertimini ad Dominum Deum veftrum , quia 
benignus &c mifericors eft, patiens , & multus 
mifericordia , & deprecabilis fuper malitia. ] 
Illud etiam quod fubj ungit , propterea fepti- 
mo Kalendas Maij legendam ledionem Evan- 
gelij , in qua datur exemplurh de pane , ovo , & 
pifce, quia eo tempore proficiunt, & pro illis 
co tempore Dominus deprecandus fit , ut no- 
ftris ufibus conferventur, quis non videat quan- 
to rifu dignum fit, eo quod nunquam Dominus 
pro his orationes publicas fieri juflerit jciim c 
fontrario priceperit: Nolite tjn^rere quid tnan- 
ducetis, aut quid bibatis , (2^ nolite in fublime tol- 
- h. Hac enim' omnia gente s mundi quarunt. Pater 
autem 'vefler/citquomam his indigetis. Verumar 
men quarite regnum *Dei ,& hac omnia adicien-^ 

■ tur vobis. Nam etfi pro frugibus terra: & pro 
animantibus quibufque orandus Deus ; num- 
quid & pro pifcibus rogationes Scienda: funt, 
ut conferventur propter nos ) 

III. Dicit iterum A malarius in libro primo 
„ capitulo vicefimo feptimo: Eum quem fuperius 
„ precatus eft Pontifex ut mitteret Spiritum fan- 
» «fturn , in fequentibus petit ut fufeipientem dl- 
.> gnetur coiifignate in vitam «Ttemam j id eftv 
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eundem Spiritum non amittat fufcipiens , uf^ « 
que dum perducat hofpitem fuum ad vitam <e 
aeternam.] Et poft pauca : Sine ifto fignaculo « 
non oportet nos praefentari ante Deum. De c* 
quo quafi de aliquo veftimento dicebat Pau- *« 
Ius ad Corinthios: Ejenim qui fumus in ifto cor- 

f )ore, ingemifcimus gravati ; eo qvfod nolumus « 
poliari , fed fuperveftiri ; ut abforbeatur mor- « 
rale a vita. De quo veftimento dicat,in fequen- « 
tibiis monftrat : Qm autem perficit nos in hoc 
ipfum Deus , qui dedit nobis pignus Spiritus^»» 
IV. Hic verba Anialarij qualia fint, omnis 
qui erga finceritatem fidei follicitus eft, dijudi- 
care poteft. Tamen hoc quod fubjungit dicens. 
De <juo fignaculo ^Hafi de aliqm vefimento diee^ 
hat Panlusad Corinthios i Etenim qsti famsts in 
jfio corpore, ingemifcimus ^avati , eg^^uod no- 
lumus fpoliariy fed fupervefiri, ut abforbeatur 
mortale a vita , talem feniiim habere qualem 
ille intromittit fi alicubi legit, illius forfitan er- 
ror e(f qui fcripfit.^ Si autem dx femetipfo ex- 
cogitavit , nimia prifumptio eft. Quid nam- 
que ingemifcit gravatus ? Certe eo quod non 
vultfpoliarijfed fuperveftiri. Et fi non vult fpo- 
liari veftimento Spiritus fan<fti, quid vult vefti- 
re fuper Spiritum Dei ? Sed quoniam laborio- , 
Ium eft refutare fenfiim ejus , hoc nobis dixif- 
fe fufficiat , quod doiftor catholicus beatus 
Auguftinus hoc veftimentum mortalitatem 
carnis elle dicit, quam geftamus in hoc cor- 
pore viventes. Etpropterea ingemifcimus gra- 
vati , quia timemus per mortem temporalem 
fpoliari veftimento carnis: &, fi fieri polTet, 
vellemus fuperveftiri immortali vita j non d§- > 
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pofita per mortem ipfa mortalitate , fed potius 
abforpta a vita. 

V. Dicit iterum Amalarius in libro primo 
>» capitulo quadragefimo : Solet quaeri inter vul- 
*> gares quanto tempore debeant undionem 
»> chrifmatis obfervare in capite, ut non laveu- 
>» tur qui accipiunt manus impofitionem , abfque 
»> tempore baptifterij. Quibus potertrefponderi^ 
»» quanto tempore generaliter ab Ecclefia cele- 
» bratur adventus Spiritus fandi fuper Apofto* 
» ^ , tanto tempore celebretur apud unum- 
»* quemque qui eum accipit , hoc eft ,feptem die- 
»» bus. Et non immerito. Quoniam in feptem mu- 
» lieribus venit ad hofpitem fuum , fas eft ut uni-. 
»» cuiq;mulieri convivium fuuparetur per lingulos 
« dies, de quibus mulieribus dicit Ifaias ; ^ppre^. 
>» hendent feptem mulieres 'i^irum unii. Convivium 
»> illarum mulierum eft , quando ipfae defefatiant; 
»» hofpite fuum .Talia convivia exercebatChriftus 
»» apud covivas fuos,talia & Spiritus fandus exer- 
»» cet.HofpesSpiritusfandi,mens eft homints.Mes 
>» tanto amplidsfatia(ur ^ (agina Spiritus fandi» 
»» quanto mini\s fuerit dedita carnalibus deleda-. 

tionibus. Ita obfervet accipiens tempus adven^ 
>» tus Spiritus fandi , ut folet carus amicus circa 
»» carum amicum pbfervare. Quando aliquis ca- 
»» rus ad amicum carum venit, in nullo vult ille 
»> qui fufcipit , illum offendere , fed quicquid no- 
»» vit ei placitum elfe, hoc ex corde benigno ei ad- 
»’ hibet. Ita quicquid cognoverit fufcipiens Spi- 
»» ritum fandum , placitum ei efle , hoc illi exhi- 
beat quandiu cum illo eft. Si hoc fecerit , for- 
>» fitancitifts poterit ei conciliari, quando aliquf^ 
»» ofFenfa recelferit ab eo, Qjwndp Chri(lus i;e- 
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Cordatur undlionem chhfmatis (ibi adeiTe, tunc « 
potiflimum recolit debere fe e(Te fub difciplina « 
Spiritus fan 6 li. Vndtio illa ideo fit, utfciamus « 
quod invifibiliter operetur Spiritus fandtusin « 
nobis. Oleum folet fefTorum membra fovere. « 
Balfamus folet redolere.Fefia funt membra ani- 
mae noftra:, quando pcenitet fe egi(Te quod con- „ 
tra Dei voluntatem eA : ad quam folet Spiritus ,c 
fan£i;us venire , 8c ei monftrare dimifla peccata, ,* 
fi ve dimittenda. Vnde&ipfe Spiritus confola- «c 
tor dicitur.] 

HcEc verba Amalarij conftifa Sc inutilia unuf^ 
quifque qui audit , videat quomodo corrigat,' 
qualiter derideat : quia non aedificant fidem, 
fed deftruunt ; nec plantant virtutes in menti- 
bus audientium , fed evellunt ; maxime ubi in 
poftremis dicit:,Qf^ndo Chrijtus recordatur 
Utonem chrifmaus jibi %dejfe, tunc fottjfimum 
recolit debere fe ejfe fub dtfctflma SplrimsfanSli. 

VI. Item Amalarius in eodem capitulorNon « 
enim fruftra Spiritus (andtus fiiper Apoftolos « 
venit in die Pentecoftes in vento & igneis lin- 
guis. Voluit futurjB Ecclefiac demonftirare quid « 
operatus elTetinApoftolis per adventum fuum. „ 
Venit in vento vehementi, ut oftenderetfe ex- 
culTurum efle ab Apoftolorum c( 5 rdibus om- « 
nem cupiditatem terrenam. Sicut enim ventus 
vehemens proicit pulverem a facie terrae , fic 
adventus Spiritus landfi a corde hominis eicit 
omnem terrenam cupiditatem. In igneis linguis „ 
apparuit, ut demonftraret quales fadluruserat ,c 
linguas Apoftolorum ; hoc loquentes , & igni- .. 
ta verba infiindentes in corda credentium. Haec 
fnim verba ignita confumunt peccata, ac- ,4 
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M cendunt corda ad amorem a:ternx patriae. Ipfa 
M ell caritas quae diffunditur in corda credentium, 
» 8c facit ea unum cor efle ad imitationem fu» 
» propria: fubftantipe j hoc eft, ut unum velint , fi- 
»> cut fanilla Trinitas unum ^illt. ] ~ 

VII. De his verbis Amalarij perpendant 
prudentes quid judicent. Manifeftum tamen 
cft , quod in eo quod dicit , Vemt tn vento vehe-‘ 
fnenttutoflenderet fefe excuJfttrHm ejfeab ^po- 
fiolorum cordibus omnem cupiditatem terrenam^ 
obiciendum illi fit j Si eadem hora quando re^ 
pleri funt Spiritu^ndo , adhuc difcutienda: 
erant ab Apoftolorum cordibus omnes cupidi- 
tates terrenx , quid operatus in eis eft per tres 
annos mediator Dei & hominum , homo Chri-? 
7 «m. if. ftus lefus ? Sc quare illis dicit : Jam vos mundi 
efits , propter fermonem quem locutus fum vobis. 
/m«. ij. iterum : Et vos mithdi efiist fed non omnes. 

' : Numqujd non erant jam utres novi , parati & 

capaces ad recipiendum vinum novum , id eft. 
Spiritum fandtum, qui eos induceret in omnem 
veritatem ? In eo autem quod fubinfert, dicens. 
In igneis Unguis apparuit^ ut demonjharet quales 
faSlurus erat 'linguas Apoflolorum y hoc efi » lo~ 
qttoutes& ignita verba infundentes in corda cre- 
■ dentium. Hac enim verba ignita confumunt pec- 
cata, non fatis attendit quomodo dicat. Nam 
Apoftolijamdudum fuerant loquenteSjiam pre- 
dicaverant , jam multa & magna figna fece- 
't to. rant; ita ut dicerent Domino : 

fubiciuntur nobis innomine Non autem , fi- 
ent ifte dicit, verba confumunt peccata ; fed fi- 
dem miniftrant , fidem xdificant , qux audienr 
tes aptat ad gratiam Baptifmi , ex tunc & deiii< 
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ceps. Qi^ autem fubjungit , dicens quod ver- 
ba ignita Apoftolorum accendant corda ad ' 
amorem aeternx patriae. Ipfa eficaritas ^uadtf- 
ftindhttr in corda credentium , & facit ea unum 
cor ejfe ad imitationem fua propria fuhfiantia f 
hoc ejt , ut unum velint j jicut fanUa Trinitas 
unum vult . fi bene fentit , bonum bene non lo^ 
quitur* Nam multiimdiff#t inter verba prxdi- 
cantium , & undionem Spiritus fandi. Si enim 
verba Apoftolorum facere potuiflent quod ifte 
fomniat in cordibus auditorum , verba Domini 
potius idfeciflent in cordibus ludneorum. Sed 
quia non efl: hoc opus verborum ,fed divini in- 
terni muneris , fic debet intimari qui docet in 
dodrina. Sed e contra Amalarius docens non 
in dodrina , fentire cognofeitur , quod fi cut ca- 
ritas , id e(i , Spiritus fandus , corda fidelium 
per gratiam facit unum efle , & unum velle, ita . 
in fanda Trinitate gratia ejufdem Spiritus 
ipfiim fandam Trinitatem faciat unum eife , 8 c 
unum velle, ficut Arriani dogmatizare fole- 
bant. 

VIII. Item Amalarius in libro primo capi- 
tulo tertio decimo dicit : Dominus nofter eft «* 
agnus , qui incipiente quintadecima luna tra- « 
ditus eft;& crucem afcenditParafceve. Sequi.- « 
turRefponforiuscum quatuor verfibus. Nulli, a 
que dubium quin Chriftus homo ex quatuor « 
elementis confifteret. Naturale eft homini ut «« 
ex terra , & aqua , dc acre, & igne confiftat. <* 
Q^ndo naturam hominis alTumpfit, hrecqua- 
tuor elementa aflumpfit. Illa pendebant in cru- « 
ce inter medios duos latrones, Vnde unus ver- « 
fus : Iiji medio duorum animalium cognofceris. .« 
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/. ♦’ ita Hieronymus in Habacuc. ] 

IX. In his verbis A malarius quanta vaga*- 
tione difeurrat , qui erroribus infana: mentis 
mederi per caritatem vult , prudenter perpen- 
dat. Homines qui cantum compofuerunt ex 
verbis Scripturarum, arbitrio fuo , prout illis 
congruum vifum eft, fecerunt. Et perdiverfas 
regiones diverfis ra®dis. Non Spiritu Dei adi , 
ficut beatus Petrus de Prophetis & prophetia 
i.F«r.r. futurarum rerum loquitur , dicens : j^on entm 
ijolHntate humana allata efi aliquando prophe- 
tia, fed Spiritu fanSio infptratt locuti funt/antli 
Dei homines^ JEt ideo fi homo uniRefponforio 
quatuor verfiis adjungit, non e(l umbra alicu- 
jus 2nigmatis,ficut ifie putat, & mendaciffim^ 
putari cogiti In hoc autem quod dicit , Sequi- 
tur JRefponforius cum quatuor •verfibus. Nullique 
dubium quin (hrijtui homo ex quatuor elementis 
conjifleret. Naturale eji hommiut ex terra» & 
( aqua»& aere, & igne conjijbat. Q^ndo naturam 
hominis ajfumjpfit, hac quatuor elemeta ajfun^fiti 
opponenda e(t fententia Apoftoli his ftultimrnis 
<v.». & olafphemis Termonibus , qua dicit : Videte 

ne quts vos decipiat per phtlofophiam » & manem 
fallaciam » fecundum traditionem hominum > fe- 
cundum elementa mundi, & non fecundum Chri^ 
fium. Dicat Amalarius quomodo Chriftus ho- 
mo ex quatuor elementis confiftat. Nempe ve- 
ri fideles, id eft , Catholici , Chriftum ita te.^ 
Jient , ficut eum beatus Auguftinus confitetur ^ 
dicens : ^y^gnofeamus geminam fubFlantiam 
.AHgufi.Stm- Chrifii, divinam fcilicet , qua aqualis efi Patri J 
/. rfc divtr/n. fjupfanam > qua major efi pater, ytrumque au- 
tem fimul > non duo,fed unus Chrifius -, ne fit 
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^ttaternitas non Trinitas *Detts, Sicut enim untu 
ejir homo» anima rationalis , ^ caro \fic unus ejt 
Chrtfisss^Deus & homo. Ac per hoc» Chrifius efi 
*Deus , & anima rationalis » & caro. Chri(him 
in his omnibus , Chriftum in tingulis confice^ 
mur.Qjns eft ergo per quem faftus eft mundus? 
Chriftus lefuSjfed in forma Dei. Qms eftfub 
Pontio Pilato crucifixus ? Chriftus Idus , fed in 
forma fervi. Item de finguiis quibus homo con* 
ftar. Quis non eft dereli<ftus in inferno ? ChrC 
ftus lefuSjfed in anima fola. Quis refurredlurus, 
triduo jacuit in fepulcro ? Chnttus lefiis , fed in 
carnefola. Subinfert etiam Amalarius, dicens ; 
I^aturale eft homini, ut ex terra»& aqua, & aere, 
dr ime conjijtat. Quod multum k purae mentis 
intdligentiadifcrepat. Hoc enim commentum 
eft phiiorophorum j quod lic^t eccleftaftid do. 
6):oresex toto non evacuent, non eis tamen ex 
omni parte confonant , nec dicunt hoc naturale 
efle in exordio originis. De qua renunclongifts 
aliquid dicere ineptum eft ; quoniam audoritas 
Scripturx aliter ientiendum demonftrat ; illo 
videlicet loco, ubi omnipotens creator (l^mi. 
nis , homini quem de limo terrae formaverat , 

(vel, ficut alia tranflatio habet, de pulvere) 
ait: Pulvis es » & in pulverem reverteris, quod. g«.j, 
non polTunt facere aqua , aer , ignis, fed nec 
anima quam creator infpiravit in faciem ho. 
mini formato de pulvere, fed ita fit ut alio loco 
Scriptura loquitur , dicens : Revertatur pulvis EccU. tt. 
in terram fuam unde erat’. &fpiritus redeat ad 
Deum qui dedit illum. Si autem de homine quo- 
libet nimis infulse dicitur quod ex elementis 
naturaliter fubfiftat , quanto magis de Chrifto 
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D omino, cujus caro nullam habet origineni/ 
iiifi operationem Patris & Filij & Spiritus fan- 
^i j & fufeeptionem folius Verbi. Verbum 
enim caro fadum eft ut habitaret in nobis< Si- 
cut ergo dicit beatus Auguftinus , Chriftus eft 
Deus i & anima , & caro; fed Deus non eft: ex 
clementis , neqite anima. Veritas autem car- 
nis i de corpore fumpta eft Virginis, fine ullo 
opere humano vel angelico , fed opere , ut di- 
dum eft , tantum divino; Qimd autem dicic 
Amalarius, Qmndo C hrifi-tu n*$umm hoinini^ 
aJfHmpjit > htc cjHatttor dementa ajfumpfiti ref- 
pondendum eft illi, quod non erant redimenda 
elementa a morte peccati , ficut homo qui per 
prjevaricationem uib diabolo captivus tene- 
batur. Erraverat enim ficut ovis quas periit : 
propter qiiem venit paftor bonus , ut qua»rerec 
& inveniret, & reduceret ad fupernam patriam j 
ubi fine adminiftratione elementorum corpora- 
lium vivat , fruendo Deo per eundem Redem- 
ptoreih , ficut feriptum eft : Et fimus in vero 
filio ejtts Jefn Chrifio. Hic efi veras Deas , & vita 
aieri$^‘ Nam de elementis illud credendum eft 
quod princeps A poftolorum beatus Petrus ait: 
i/idveniet aatem dies Domini ut fur : in cjua coe^ 
li magno impetu tranfitent, elementa vero calore 
folventur. Subjungit quoque Amalariiis : Jllai 
id eft , elementa , pendebant in cruce inter me-^ 
dios duos latrones: Vnde unusverfus : In medio 
duorum animalium cognofceris. ridiculo- 

* fius dicere potuit , quam ut aer & ignis de 
cruce penderent, quorum natura eft, ut fur- 
fum versils ferantur ? Et fubj ungit dicens, i^uod 
ita HierenimM in Hubacuc. Dic rogo , quid- 

Hiero- 
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Hieronymus inHabacuc ? Numquid didt, in 
medio duorum animalium cognofcentur ele- 
menta penderet ..... 

. X. Item Amalariiis in j|ibro primo capitulo 
duodecimo : Si fe exinanivit , juxta Apoftolum, « 
poftquam fojrmam fervi accepit , quanto magis «« 
cdm fiuSlus eft Patri obediehs ufque ad rtibrtem, «« 
mortem autem, crucis ? ] « 

Dicendum eft Amalario j non lic dicere Apo- 
ftolum ut ille ait j id eft, Poftquam formam fer- 
vi accepit j ftipfum exinanivit 5 fed , femetipfutn 
exinanivit , formam fhi^i ateipiiens. id eft , in 
mia acceptione formne fervilis ; Sc non poftea , 
ta.€tvis eft obediens ufque ad mortem. 

X I. Dicit itenn Amalarius in libro tertio ia- 
pitulo vicefimo tertio: Nunc.de Te igitur di- , 
cendum eft. Ab initio orationis ufque.ad locum 
ubi dicitiir j Et in eleftohini tuorum jubeas 
grege numerari j celebratur facrificium ele<fto- <« 
rum qui non habent in carne quod eis repugnet, <« 
neque in confciehtia quod conturbet: Sicut <« 
enim duO altaria erant in tabernaculo Moyfi , « 
live in templo Salomonis j unum, thymiamatis , «* 
alterum holocaiifti } ita funt duo facriheia fan- <t 
ftae Ecclefias.^ . , , . « 

Et poft pauca, iterum capitulo vicefimo quar- 
to lubinfert , dicens ; Immolato priore facrificio «' 
quod co.nftat orationibus perfectorum , & eft « 
conjungium facrificio angelorum, defeenditur «t 
ad univerfale lacrificiurh , immolationem fci- «« 
licet Chrifti , quod celebratur ante Nobis qu<r- « 
peccatoribus. ] Et poft paulum fubjungit : 
Quoniam una hoftia Cnriftvu oblata eft projd- 
ftis&injuftis.] 
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X II. Contra hac verba Amalarij cofifula '1 
turbulentos fenfus refpondenduni eftqubd ^ 
nec Pelagius nec Celeftius aufi funt tam irreye- ‘ 
renter fuam harefiiiy)radicare. Nam illi pofli- 5 
bilitatem tantum aftruebant , dicendo polle ef- 
fe hominem fine peccato fi velit : non tamen 
audebant dicere , le fine peccato efie. Amalarius i 
auteni multo pejus dicere audet, qui afierit plu* 1 

res elle qui nec corpore habent quod repu- 
> gnet , nec in conficientia quod conturbet. Et li- 
' ect pejus ille quam illi , tamen in commune 
t, itn. t. contradicunt Apollolo Iohanni , dicenti : Si dl^ 

xerinws quia peccatum non habemns j ipft not. 
decipimus veritas itt ftobis tton efi. Et Apollo^ 

lo Paulo, qui ait i Zf ideo aliam legem in mem-^ 
bris meis i repugnantem legi mentis mea i& ca^ 
ptlvum me ducentem in legem peccati , qua ejt in ? 
^ membris meis. Vbi & turbatus finbjungit, di- ^ 
cens i Infelix ego homo 3 quis me liberabit de cor-^ 
pore mortis hujus ? Plalmifta quoque ex voce | 
perfeftorum , qul dicere polTunt, Sicut cervus 1 
defiderat ad fontes aquarum > ita defiderat ani^ . < 

mamea ad teDeus 3^vh]\in^ens Q\i: Admeip^ 
fum qnima mea conturbata efi. Et iterum ; .Qua- 
re trifis es anima mea , & quare conturbas me > 

X 1 1 L t)icit adhuc idem Amalarius : Sicut 
enim duo altaria erant in tabernaculo t^oy fi ^ 
five in templo Salomonis 3 unum thymiamatis $ 
alterum holocaufii : ita funt duo facrificia fanUa i 

Ecclefia. Ad qua refipondendum .efl: illi. Ec- 
clefia Catholica ficut non habet duas fides , aut 
duo baptiCnata ; fienon habet duo altaria, aut 
/ duo /acrificia. Ita namque & beatus Hierony 
: . mus in expolitione Ifiais Prophetae , ubi did 
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hir , In die illo erit altare Domini in medio ter- tfi. ti» 
rt ty£gjptii docet dicens : Jta amemnnnm al- 
tare dicitnr qmmodo una fides unum baptif- 

ma»&una Ecclefiai, Et iterum : ynum autem 
altare ty£gjpt i, idefi, mundi ifiiusy dicitur i ut 
cunUa altaria » qua contra Eccle fi* eriguntur al- 
tare i fciamus non ejfe Domini. Audiat etiam 
hoc AmalariUs , quia hcut unum altare Eccle- 
fix , ita unus panis corporis Chrifti , & unus ca- 
lix fanguinis ejus. Sic enim Apoftolus accepit 
d Domino, & tradidit Ecclefia* i Qimniam Do- « ,, 
mius noder lefus Chriftus , in qua nodte trade- <» 
fcatur , accepit panem, & gratias agens , fregit , tjt 
6c dixit ; Hoc eft corpus meum, quod pr8 vobis <« 
eradetur^ Hocfacite in meam commemoratio- « 
nem. Similiter & calicem , poftquam coenavit , <c 
dicens: Hic calix novum tcftanrjentum eft iii « 
meo ianguinci Hoc facite qUoliefeunque fumi- ,i 
tisinmeam commemorationem.] Vnde&Ec- 
clefia ex traditione Apoftolorum his verbis 
confecrans mvfterium (acri corporis Sc /angui- 
nis Domini, ^e/ignanter dicit Dominum dixifle 
Apoftolis : Accipite ^ manducate ex hoc om- 
nes. Hoc efi enim corpus meum. Simili mo-^ 
do & poflea quam canatum efi» accipiens & hunc 
preciarum calicem. Attendat fidelis quifque 
quid eft quod dicit hund Videlicet qliia calijt 
quem facerdos facrificat , non eft alitis nifi ip/e 
quem Dominus Apoftolis tradidit. Sidit ergo 
de fangUine, /ic quoque de corpore fentien- 
dum eft. 

XIV. Deinde fubjungit AmalariUs , dicens : 
Immolato priore facrificio , quod condat ora- <*. 
tionibus fandorum , & eft conjunftum lacrifi- *« 
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cio angelorum , defcenditur ad univerfalc fa-’ 
»> crificium. ] Haec verba Amalari) non confo- 
nant finceritaci cacholicae. Ci\m enim dicit prio~ 
re facrificio^ oftendit fe aliud facrificium fapere, 
quod fit pofterius. CAmverb fubjungit , 
confiat orationibus perfeHorum , &, efi conjunEtuns 
facrficio angelorum ; mirum fi vel ipfe intellii- 
git quid loquatur. Nam quomodo confiat facri- 
ncium orationibus perfeftorum ? Numquid 
aliud confiat orationibus peccatorum? Etfifa- 
crificium quod confiat orationibus perfei^o- 
runi , conjungium efi: facrifido angelorum j 
quod conftat orationibus peccatorum , num- 
quid ^Conjungitur facrificio daemoniorum ? 
Deinde infert dicens : ‘Dejbenditur ad univer- 
Jale /acrificium , immolationem fcilicet Chrfii. 
Qmd efi quod loquitur? Vnde defcenditur? & 
q^ defcenditur ? Aperte dicit: Defcenditur ad 
umverfalefacrificium. Si defcenditur ad univer^ 
fale, id eft, catholicum , ( quod enim Latine di- 
citur univerfale , hoc Graeci catholicum ) det 
tenditur ergo de non catholico ad catholicum , 
immolationem fcilicet Chrifii. Si pofterius fa- 
crificium , ipfum eft univerfiile , & immolatio 
Chrifii. Ergo prius (acrificium , nec univerfale 
efi: , nec immolatio Chdfti. Et quomodo con- 
flabit orationibus perfedlorum, & eirit con- 
jumflum (acrificio angelorum, fi non eft uni- 
ver(ale& immolatio Chrifii ? Dic, rogo, quale 
facrifidum efi melius, utrum illud prius, con^, 
flans orationibus perfedtorum , quod tamen 
non eft univerfale , nec immolatio Chrifii ? an 
pofterius , quod confiat orationibus peccato- 
iUm^nec efi conjundlutB facrificio angelorarn^ 
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& tamen eft univerfale Sc immolatio Chrifti > 

Qms audivit unquam tale> aut qax unquam 
ha»refis in tam irrationabilem re demerfit con^ 
ifufionem ? 

X V. Subjungit autem adhuc his verbis , di-r 
ccns : jQ^nUm una hofiia Chrijtm oblata efk 
■pro jnflis 'mjHjtis, Non ita dicunt- primi A po- 
iloli, Petrus & Paulus, quorym prior : Chri^ t.pa.i. ; 

, ait ^fejnel pro peccatis nofiris mortuus efi^ 
jufius pro ''injufiis. Alter vero : JTt quid enirn 
ChrifiuSi cum adhuc infirmi ejfemus i fecundum 
tempus fro impiis mortuus ejb. Et poft pauca i 
jQ^niam ficum adhuc peccatores e femus» Chrif 
fius pro nobis mortuus efi ; mulio icitur magis ju- 
Jhificati nunc infanguihe ipfius ,falvi erimus ah 
ira per tpfum. Sienim cum inimici ejf em us, recanat 
ciliatifumus Deo per mortem filij ejuSimulio magis 
reconciliati falvi erimus^ in vita ipfisft. Et Domi- 
nus in Evangelio iVo» veni vocare juJbos»fed nath. ^ 
peccatores in poenitentiam. Nam etfi ante paf. 
fionem Domini fuerunt multi jiifti j illa fide 
falvati iunt^ qua crediderunt Chriftum moritu- 
rum pro injuftis & impiis , & ipfa. fides, libera- 
vit eos ab injuftitia & impietate, 

X V I. Dicit iterum Amalarius in quarto li- 
bro capitulo quarto : Eftfacerdos in terra,, cui 
cotidie neceflc eft pro fe & pro populo Dei «. 
intercedere. Eft facerdo» hi coelo , cui. uon eft ««. 
necefle intercedere , fed tamen vult , inter;- <« 
pellat cotidie pro nobis. Sacerdos qui eft fii 
terra , non vult neque ppteft dicere. quo dabf- « 
que peccato fit , dicente Iohanne Si dixerim 
mus quoniam peccatum non habemus », nos tpfos a 
f educimus » & veritas m nobis non efi. Qui ta-. «j. 
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men quamvis Hc peccator , non debet 4 con« 
fcientia fua morderi ut tantum fit peccator , 
quantu multos cognofcit efle in populo terrae. ^ 
XVII. In his verbis A nialarij vagis Sc fu- 
ribundis , &omni defpedione dignis , illa peii» 
fima fiint quibus ait : jQm fimeti > ( id efi , la- 
cerdos ) (juamvis Jit feccator , non debet d con- 
fcientia fna morderi j Ht tantum fit peccator, 
quantum multos cognofcit ejfe in populo terra. 
Haec verba non tantdm inutilia funt ; fedmul^ 
tdm noxia,6c veritati contraria. Catholica nam- 
que fides fic fe habet, ut nullius credat accepta- 
ri a Deo facrificium vel orationem , nifi ejus 
qui cognoverit iniquitatem fiiam j ficut mani- 
refic demonfirat David in oratione poenitentiae 
fuae, dicens : ^Amplius lava me ab iniquitate 
mea ,& d peccato meo munda me. Qmniam ini-, 
quitatem meam ego cognofco , & peccatum meum 
contra me efl femper. Ac fi diceret. Ideo mereat 
indulgentiam tuam , quia cognovi iniquitatem 
meam. Nam fi ego non agnovero, tu non ignof- 
ces. Sic & Dominus per Moyfen pracdpit , di- 
cens : Si peccaverit Princeps ,& fecerit unum e 
pluribus per ignorantiam quod: Domini lege pro- 
hihetur, & pojlea intellexerit peccatum fuum ,* 
offerat hoffiam Domino. Et ppft pauca : Roga^f 
hitque pro eo facerdos , & pro peccate ejus , ac di^ 
^mittetur ei. Et iterum : Anima fi peccaverit per 
ignorantiam, feceritque unum ex bis qua Domi- 
ni lege prohibentur , & peccati rea intellexerit 
iniquitatem fitam , offerat arietem immacula-^ 
tum de gregibus facerdoti , juxta menjuram 
affimationemque peccati, qui orabit pro et 
quod ne/ciens fecerit ; & dimittetur ei qui per 
errarem dehqun in f>ornino. Salpmon qupqup 
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in dedicatione templi, orans dicit: Si tjttis cog^- 
noverit flagam cordis fm » & expandent manus 
JUas in domo hac» t» exaudies in loco habita- 
tionis tua» & repropitiaberis. Perpendat prudens, 
fidelis , quam contrarijipn fit veritati divina 
confilium Ann»larij , & ijliantum congruat fua- 
fioni diaboli. 

XVIII, In libro quarto capitulo ultimo di- 
cit Amalarius : Nuperrim^monftratum eft mi- 
hi , ut puto , ab eo qui quod aperit , nemo clau- 
dit , quid rationabiliter poflit did de corpore 
Domini pofito in altari , & de calice ex latere 
ejusjialvo magifterio eorum qui alias & melius 
mihi volunt aperire, quomodo & quare aliter 
panis ponendus fit in altari , &c calix juxta eum. 
Altare , crux Chrifti eft', ab eo loco ubi feri- 
ptum eft in Canone, VndeX^ memores fumus» 
ufque dum involvitur calix de fudario Diaco- 
ni , vice lofeph , qui involvit corpus Domini 
findone , & fudario. ] Etpoft pauca : Panis ex- 
tenfiis fuper altare, corpus Domini pionftrat 
extenfum in cruce , quod nos manducamus. 
Vinum & aqua in calice , monftrat facramen- 
ta , qux de latere Chrifti in cruce fluxerunt, 
id eft , fonguineai & aquam , quibus nos potat „ 
Dominus nofter. ][ * 

XXI, Ad hxc verba Amalarij refpbnden- 
dumeft: Si putat abeo libi demonftratum qui 
aperit & nemo claudit , cur fubj ungit , dicens : 
Salvo magifterio eorum tjui alias & melius mihi 
volunt aperire. Vbi iterum putat invenire qui 
melids illi poflit aperire quam Dominus, qui a- 
perit,& nemo claudit jQ^re non eft recordatus, 
evangelicx fententix , qux didt j vocemi- 
ni magiflri,<juiamagijterve^er unus ^ 
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EPITAEHIVM 
K A R O L I MAGNI 

4 •»*, ./ ^ *> •* - 

IMPERATORIS. 

A V B. Ei A coelorum de Virgine 

Chrifins ' - 

Snmfferat apta fibimmUfro crimine membra , 
lam decimus quartus pofi centies o^o volabat 
t/i nnus y fluBrvagi meruit quo fervida coeli 
t/£therei Karolus , Francorum gloria gentis , 
t/£quora tranjirey&pldcidu comprendere portu», 
Qjh deciefque quater per fex feliciter annos 
Sceptra tenens regniy& regno Rex regna re junges» 
Febru migravit quinte arij ex orbe JCalendas » 
Septuaginta fenex viu qui terminat annos. 
S^^propter flagito , precibus fi fleberis ullis » 
Qmque hujus relegis verfus epigrammata leblor» 
L/ijtriferam Karoli teneat » dic» fpiritus areerh. 


de translatione 

reliquiarum fandorum martyrum 
Cypriani , Sperati , & Pantaleonis ad 
urbem Lugdunenfem» 

R e c T o R magnificus piufque Princeps i 
iy4ugujto Karolus decore fultus » 
l^ceptrum nobile Francicum regebat ^ 

Sulje^os pppHks pie gubernans» 

*. I . .V .i • ' 


Agobarpi Carmika. 
LeEloi ^{jHora jttjferat fecere » 
jic jam gropftio fibi Tonante » 

Pojt multos nimia via labores > . ^ 

Ingrejfu reduci falum petentes , 

Intrarunt Libycos repente fines: 

Carthago gravi jacens ruina. 

Vejlet praterita decus juvenca. 

Htc dum 'Bafilicas Deo. dicatas» 

Pt Chrifii Jubeunt verenda templa» 
Cernunt ut t.nk» Cypriane martyr» 
Servaret loculus negle^us ojfa. .» 
Tum vero nimio dolore moti. 

Et magno gtptitu polum tntuentes» 
Pofcunt tfifxUium Dei perennis» 

*Pro quo fanEle tibi caput recifum eSt, 

Et mod: poplitibus precando flexis » 
Pandunt jardbphagum » fiudentque facroi 
iArtus firingere linteis paratis» 
Committuntque facro corpus loceBo» 
operati quoque martyris beati » 

PJecnon Pantaleonis oJfa raptim 
Tollunt qfSnUafimul » ligdntque pannis^ 
Confcendunt celeres ratem paratam» 
Nec favi, metuunt pericla Pontu 
Arelas opima portu 
Occurrit placido » finuque Uto 
Pejfos excipit » ac'^fovet^ benigne. 

Hac mox cum audiit optimus facer dos » 
Lucduni placidam tenens cathedram • 
SdnStorum eximio calore flagrans » 
Jntendenfque facris ubique rebus, 
Ledradus fpecimess. decufqu^ Cleri, 
prai, poflulat» impetrdtque raptim» 
f^t fan^ijflma martyrum piorum 


'U£ AgObARDI CarMii^a'. 
Xfofiru moembus ojfa conderemur 3 
JyUcdufiii/td flacidant Johaunts uram » 
Qm dififtum vitrea rigavit unda, 

Jllic cum foetis hontfte claro 
Florens , inclyte Cypriane , dormis. 

Sed quafo vigiles , vi^ilque nofiris 
Jntendas precibus j fiafque nobis 
Clemens & validus Dei patronus j 
Solvas crimina , conferdfque vota, 
sit, quafo, memor illa lingua nofiri, 
Qua confejfa Dei perenne verbum , 
Cervicem gladio dedit fecandam ; * 

Sed Chrtfinm cecinit , flere nefeit. 
Hanc ebrifius jugiter benignus audit ^ 
ye facros populos filo excitantem, * 
Harefefve pravas ^ deo/ve falfos. 

Verbi fulmine funditus cremanterif. 
Hanc & pro populo & patrono nofir» 
Semper quafumus audiat rogantem ; 
Pafibrem foveat , gregem propaget 5 
Det munus fidei, decus falutis. 

O *Do6lor facer , b beate martyif , 
Serva Ponfificem pius udgebardum, 
Qt^i nomen, meritum, tuumque fefium^ 
*D itdis extulit , & honore compfit, 

O triplex honor , b triforme culmen ! 

O tres magnifici piique tejtef\ 

Sit nobis triplici b favens precatu 
Follens unica trimtas per avum. 
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KAROLVM MAG^VM 
imperatorem, 

E P I S T, I. 

V M M o Karolo Imperatori Lei- 
dradus Epifcopus Lugdunenfis fa- 
lucem. Dpmine nofter, cOnftans 
& faeer imperator , fupplico cle- 
mentiae ceUitudinis VeRrae, ut hanc brevem fug- 
gcftiunculam meam vultu fereniflimo audiaris * 
c]uatinus qlix hic inferta funt, piiffimxpruden- ^ 
tix veftrx nota fieri queant, & intentio mex 
poftulationis ab ingenua clementia veftra remi- 
hilratur. Olim me exigui/Iimum famulorum 
veftrorum ad regimen "Ecclefix Lugdunenfis 
deftinarevoluiftis,ciim ego huic officio impar 
exiflerem, 3c indignus; Sed vos ^ qui noni at-» 
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tcpditis hoittiniim merita , fed veftram folitim 
dementiam ,^giftis deme ficut iiiefiabiii pieta-C 
tiveftr® placuit, nullo exiftente merito meo j 
toequeadmoliere dignati eftis , ut ego follicitu- 
dinis curam gererem , & ut negligentiae, quae in 
praedi£ba Eccleiia perpetratae nofeebantur^ 
cmendarennir, & perpetrandae vitarentur. Erat 
enim didla EccleHa multis in rebus deftituta in<< 
ceriiis cxteriufque , tam in officiis, quam in ae» 
difidis , & ceteris eccleiiafticis miniileriis. Ego 
humillimus fervulus vefier, poftquam ibidem 
perveni, quae cum Dd adjutorio & veftro per- 
egi audite. Quoniam, ut infpedor confeientia- 
rum t)ominus omnipotens mihitefUs e(l,nori 
tali intentione ea vobis patefado qus didii- 
rusfum,ut propterea in rebus augeri merear ; 
neque aliud tale in cogitatione mea compofui*, 
ut acquifitionis mihi occaiio (it , nec fuggero ; 
quoniam quotidie exitum a rebus humanis fun* 
picor , propter infirmitatem meam, & inceflan- 
ter de morte fuipedrus fum. Et ideo ha:c fugge^ 
ro, ut cum berrigniffimis auribus vefiris prae- 
(entata fuerint, & dementer infpeda, fi qua 
bene & fecundum voluntatem veftram ge/Ii , 
poli meum difcefliim non deficiant, aut pe- 
reant. Denique poftquam,fecundum juflionem 
veftram, faipedi^m Ecclefiam fufeepi, juxta 
vires parvitatis me« omni induftria egi , ut 
Clericos officiales potuiflem ficut jam Deo fa- 
vente ex magna parte mihi habere vi- 
deor. Et ideo offido veftrx pietatis placuit ut 
, ad petitionem meam mihi concederetis reddi- 
tus qui ab antiquo fuerant de Lucdunenfi Ec* 
clefia ; per quam , Deo juvante , & mercede ve- 
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Ara annuente, in Lucdunenfi EcdefiaeA ordo 
plallendi inftauratus.ut juxta vires noftrasfe. 
OMddm ritum facti Palatij oini exparte agi 
-Videatur quicquid ad divinum perfoVendim 
^aum ordo expofcit. Nam habeo, fcholas 
Cantorum j ex quibus pieriqueita fimt eruditi 
«t alios etiam erudire poffint. Pr^ter hscveri 

habeo Icholas Le(aonim,non foldm qui offi- 
ciorum ledionibus exercentur , fed etiam in di- 
vinorum librorum meditatione fpiritalis intel- 
Jigentias fhi<5tus conlequantur ; ex quibus non- 
hulli de Libro Evangeliorum feofum Ipiritalem 
eam ex parte adipifci poflunt. PIcrique ver6 li- 
brum Prophetarum fecundil m (piritalem intel- 
ligentiam adepti funt. Similiter libros Salomo- 
nis , vel libros Pfalmorum , atque etiam lob. 
In libris quoque confcribendis , in eadem Ec- 
delia, in quantum potui, elaboravi. Similiter 
veftimcnta lacerdotum vel minifteria procura- 
vi. De reftauratione euam Ecclefiarum , in 
quantum valui , non celTavi; ita ut e/ufdeni ci- 
vitatis maximam Ecclefiam , quar eft in hono- 
rem iandi Iohannis Baptiftje , a novo operue- 
rim , & macerias ex parte erexerim. Similiter 
Ecclefiae (andH Stephani tegumentum de novo 
inftauravi. Ecclefiam quoque fanai Nicetij de 
novo etiam resdificavi. Similiter ' Ecclefiam 
fan6tx Maria. Pratet monafteriorum reftau- 
rationes , domus quoque epifcopalea , inter 
qtias unam reftauravi , qua jam pen^ deftruda 
«at, quam operui. Aliam quoque domum cum 
folario adificavi , & duplicavi j & hanc propter 
vos paravi j ut fi in iHis^tibus veftereflet ad- 
ventus, in ea fufcipi ppfiecis. Claufiium qti»- 
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que Clericorum conftruxi , in quo otnnei 
nunc fub uno conclavi manere hofcuntur; 
In eadem civitate alias reftauravi Ecclefias: 
unam quidem in honorem fanftac Eulalis , ubi 
fuit monafterium puellarum^ in honorem lan^ 
iki G eorgij , quam de novo operui i & ex parte 
macerias ejus a fundamentis erexi. Alia quo- 
que domus in honorem fahdlii Pauli de novC) 
operta efti Monafterium quoque puellarum ih 
honorem fandi Petri dedicatum , ubi corpus 
fandi Annemundi martyris humatum eft,quod 
ipfe fandus manyr .& Epifcopiis inftituit , ego 
a fundamentis tam Ecclefiam quam domum re-, 
ilauravi , ubi nunc fandimoniales numero tri- 
ginta duac^ fecundum inftitutioncm regularem 
viventes , habitare videntur. Et monafterium 
iridt ktuti regale Infulae Barbarae, [ iitum in niedio Ara> 
ris fluvij , quod antiquitus eft dedicatum in ho- 
norem fandi Andreac Apoftoli , & omnium A- 
poftolorum , nunc autem in honorem fandi 
Martini recens videtur e(fe fundatum julTu 
Domni Karoli Imperatoris , qui ibidem pracfe- 
dt Dominum Benedidum A bbatctai^ tum quo 
Cmul direxit ibi fuos codices ] ita reftatiravi j 
ut teda de novo fuerint , & aliqua de maceriis 
a fundamentis creda ; ubi nunc monathi fecun- 
dum regularem difciplinam numero nonaginta 
habitare videntur. Gui etiam Abbati tradidi- 
mus poteftatem ligandi &folvendi uti habue- 
runt pradeceflbres fui, fdlicet Ambrofius, Ma- 
ximinus, Licinius, clariflimi viri, qui ipfum lo- 
cum rexerunt : quos Eucherius , Lupus , atque 
Genefius, ceterique Epifcopi Lucdunenlbs, ubi 
ipfi deerant, aut non poterant adeire,mittebano 
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tx>gnituros utcum catholica hdes redlc cre- 
deretur , ne fraus haeretica pullularet. Qmbus 
illis in tantum erat commiila cura , ut A EraeAa 
LuedunenAs viduaretur proprio patrono, ipA in 
cuneis adeilent rectores, & conlolatores, quo- 
ufqueEccleAa a Domino dignifAmo illuArare- 
tur paAore. Nos Amiliter pofteris illorum hanc 
poteAacem tradidimus. InAiper |uAimus Aeri 
decreta prifeorum Regum Francke , ut quem- 
admodum ipA ftatueruhc monimenta emendi 
Sc augendi locum in omnibus rebus , quas ad 
praefens habere videntur , vel in Aituro , Deo 
auxiliance , acquirere poterunt , Ane ulla queri- 
monia pet fecula poAideant. 


^ V SOROREM. 

E P 1 S T. 1 1. 

C A R. 1 s s t ac fulpicientilAmaJ in Chri- 

Ao fandis forori Leidradus licet indignus 
LuedunenAs EccleAs Epifeopus in Domino le- 
fu Chrifto fempiternam falutem. Cognofeere 
dignetur prudentia almitads tua nos ju^ra do- . 
num donantis Dei viribus corporis aliqui^tiC- 
per pravalere ; & fecundum quod , A incerta 
falus propter fufpedlos cafus vita hu^us habe^ , 
de falute noftra gratias Deo debere. Dei||^e fe- 
cunddm vires animi memores nos efTein ora- 
tionibus noftris pro falute veftra temporali & 
aterna. Vos quoque , A bene valetis , & in ora- 
tionibus veAris , juxta quod de vobis conAdi- 
mus , me^no^es noftri eftis , immenfas Deo 
Tom, II, I 


/ 
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ferimus gratias , eo quod fecundiim quod dc» • 
lideramus elfe vos conftat. Novi autem ani- 
mum veftrum nuper vehementi dolore percul- 
fum , poft mortem filij , poftea fratris. Et uti- 
que tanti folatij privatio nullo modo nos poteft 
fine gravi dolore affici ; quoniam de quorum vi- 
ta gaudemus , confequenter de eorum morte 
dolemus *, & tanto majore triftitia cor noftrum 
premit cujufcunque mors, quanto majore la:-. 
titia fublevabat vita. Neque eilim jura naturae 
penitiis extinguere pofTurauSjUC doleamus ; fed 
forfitan con filio meliore lenire j ut toleremus ; 

- ne forife contingat ut dnm amoris fequax ani-, 
mus pro proximo dolet, ut blandus judiciis di- 
vinis efficiatur infenfus. Multa enim diferetio- 
ne opus eft,ut in huj ufmodi damnis inter Deum 
judicantem & proximum morientem aequitatis 
tenorem hon relinquamus ,* quatenus & juftilli* 
mo judici ingrati non exiftamus , & mortuo 

proximo compaffionis dolorem juxta menfuram . 

exhibeamus. Audiendum omnino eft confilium 
beati Pauli Apoftoli dicentis : 
fratres contrifiari de dormientibus , id eft , ino- 
rientibus ,ficut & ceteri <juifpem non habent re- 
furreBionis. Aliud eft enim infidelem infideli- 
ter flere mortuum , quafi ex toto perditum, 
quem non fperet efle vidkurumjaliud eft fidelem 
fideliter mortuum interim condoIere,quem nori 
dubit^ elfe refurredVurum. Et quanquam,ut fu- 
periil^idum eft , fieri non poffit ut ejus nobis 
non fit mors amara, cujus dulcis eft vita,& hinc 
fit lu(ftus humani & afFeiftuofi cordis , quali 
vulnus, aut ulcus ,• reifte tamen huic fanando 
adhibentur officiofie confolationes. eft eniin 
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iquod fanetur. & quanto eft animorum melior 
ranto in eo citius facilidfque fanetur. Cdm igi- 
tur de cariffimorum mortibus, maxime quorum 
funt humanx focietati offida neceflaria , nunc 
mitiiis,nunc afperids affligatur vita mortalium; 
tame eis quos diligimus juftiiis congratulamur , 
cum moriuntur, quam toleramus, ciim a fide vel 
bonis moribus labuntur. Qm tentatio efl vita 
humanafHper terram. 'Ev.V a mundo ah fcandalu. 
Et ciim mors eorum nos contriftat , ipla iterum 
confoletur ; quia caruerunt malis , quibus in hac 
vita boni homines vel conteruntur, vel depra- 
vantur , vel in utroque periclitantur. Crede 
quia , ut mihi videtur, ex altera parte omni mo- 
rienti congratulandum eft j ne forte fi vixifflet * 
pejor obiifleti Sed quia id hominibus fuaderi 
non poteft, illud fubtiliter confiderandum eftj 
quod cdm omnes mortales & morituri nafea- 
mur i alij moriuntur in uteris matrum , alij mox 
in hanc lucem efFufi ; & deinceps non invenitur 
qui numeretur dies aut annus , in quo non mors 
occurrens intercipiat vitam ejus qui adhuc vi- 
vere vellet, feque vivere putaret. Cdm hxc igi- 
tur ita fint , diligenti confideratione mutatur ^ 
quotidianas Deo debemus grates exfolvere^ 
quia dedit quod viximus , quandiu viximus ^ 
non dolere de hoc quod morimui^, ultra quod 
nunquam accepimus ut viveremus. Qms, rogo, 
non moritur ? Si Salvator, dator faluiis & vitas, 
mortuus eft ; quis tam ftultus eft ut femper ve- 
lit vivere , dum novit pro nobis mortem guftaf. 
fe» Vitanafcimurtequales, coxqualiter mori- 
mur omnes. Diverfaeft merces poft mortem^ 
mors tamen omnibus una. Ploramus Scgeirii^ 

“ lij 
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Math. 
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uluSjfed prodeilead invicem non valemus. L\i- 
Aus adcft oculis , & nullus fruftus operis : quia 
non revelatur , cum plangimus. Surda & dura 
cft mors, nec audit, nec condolet» Niilla poto- 
flas auxiliari nbi poteft» Figulus ille qui omnes 
de una terra plafmavit , novit quale 8c quando 
vas frangat. Nullum tamen illi perit : quia qui 
fecit de pulVere, de pulvere reficiet» Ad juflio- 
ncm omnipotentis nemo poteft elle rebellis» 
Qui adhuc vivit, confideret unde poflit pro- 
d^e mortuo. Q^a & qui mortuus eft, non 
eget infruftuofoiu^u, fed fruftuofo fuffiragio» 
lamfufiiciat praeterita damna ploralTe. Demus 
operam,futuram nobis mortem levigare. Q^d 
vitari non poteft , non valde timendum eft. Ea 
verd timenda funt mala, quae & viventes vita- 
re poflumUs , & poft mortem funt mala. Nam 
hiors, qus in fe mala eft , malis propterea mala 
eft , quia per eam ad pejora tranfeunt : bonis 
ver6 Dona eft , quia per eam ad meliora tranf. 
eunt. Nemo fibi vivit, & nemo fibi moritur» 
Si vivimus , Domino vivimus : fi morimur. 
Domino morimur. Chriftus mortuus eft, & re- 
furrexit , ut & mortuorum & vivorum domine- 
tur. Ergo cogitatione, locutione , operatione ea 
ftudeamus , per quae illi placeamus , cujus pote- 
ftas eft male viventes ^mnare , & bene mo-^ 
rientes glorificare j quique tribuit mal6 viven- 
tibus , per emendationem bene mori j nun- 
quam tribuit bene tnorientibus , maU vivere. 
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Everentissimo &puro dile- 
dionis affedu excolendo Theod- 
boldo E?clefisc Lingonicae Epifco- 
po, Amolo humilis ecclefiaeLuc- 
dunenfis Epifcopus in Domino lefu Chrifto 
fempiternam faliuem. Mandaftis nobis per di- 
Iccflum fratrem Chorepifcopum veftrum,nu- 
per in caftro Divionenfi , apud Ecclefiam bea- 
ti Benigni martyris , coepiffe quaedam fieri in 
his qui orauonis & venerationis caufa ex quf- 
bufeunque locis confluere videntur , & maxi- 

yic ^iimmo, ut npiipulli affirmant, tantumme-. 

\ m. 
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d6 in feminis ; unde animus veder quadanx 
ambiguitate turbaretur , dc neceflhrium judica-r 
retis noftrum , id eft , fraternum , expetendum 
«fle confilium. Dixit enim quod anno tranfa- 
<do duo quidam, qui fe monachos efle dicerent, 
detulerint ufquead prxfatam fancdi martyris 
Badlicam quxdam velutaijufdam fandi olTi, 
qu 2 fe vel ex urbe Roma , vel ex nefcio quibus 
Italiae partibus , fuftuli/Te affirmabant : cujus 
tamen fandi nomen fe oblitos efle mira impu-r 
dentia dixerunt. Qiwfi aut eum in tantum dili- 
gere & venerari potuerint , fl vere fandum ef- 
fe cognoverant , ut tanto terrarum fpatio tam 
ftudiose deferre fatagerent,nifi ejus nomen in 
locis illis , unde aflumptus dicitur , ufitatum ef- 
fet atque vulgatum , &c iftis ita infinuatum & 
cognitum , ut defiderarent illum & expofee- 
rent , vel etiam furto auferrent in fuae regionis 
finibus collocandum , ac venerationi fidelium 
commendandum. A ut certe quem tanta vene- 
ratione dignum agnoviflent , quem tanto amo-: 
re transferendum exoptaflent, quem tam lon- 
go itinere ipfi affiduepertuliflent, ejus nomen 
faltim una hora oblivifei potuerint j ut non il- 
lum, quem tantopere diligebant & veneraban- 
tur , continuo defiderio atque oratione ad prz- 
fidium falutis fux & ad propitiandam divinam 
clementiam pia & indefinenti memoria fibi ad- 
efle precarentur ; aut onanino tantx ignavis ac 
floUditatis extiterint, utnomen ejus ad com- 
monitionem fui nec litteris faltem fignare ftu- 
duiffent. Vnde, ficut prardidus frater nofter re- 
tulit , prudenter Sc religiose fteiflis ut iftiuf- 
modi i:eliquias, quarum nulla extaretaudpti^ 
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tas , & ipfum quoque vocabulum cllet igno- 
tum , nec ullo modo recipiendas judicaretis, 
nec penitus contemnendas-, (i tamen illi qui de- 
tulerant poflenc , ficut promittebant , hujus rei 
certitudinem ex eifdem partibus delatam fub 
diligenti examinatione evidenter oftgndere. 
Dixit itaque nobis quod unus ex praefatis 
monachis , qui apud Divionem remanferat» / 
jam mortuus fit i alter vero, qui ad perquiren- 
dum 8c renuntiandum perrexerat , nequaquam 
ulterids fit reverfus. Attamen dum illa olTa, 
a tam vilibus perfonis delata, & nulla verita^ 
tis aflcrtione declarata , Sc tam infulfa relatio- 
ne Ecclefise inlata , velut caufa honoris juxta 
fepulchrum prae feti gloriofi martyris reveren- 
ter locata confcrvantur ^mpepilTe in eadem Ba- 
filica velut quaedam miracula fieri , non fenis- 
ratum &: curationum , quibus ulla indicia diyi- 
nae miferationis & propitiationis oftenderen- 
tur , fed percufiionum 8c elifionum , quibus 
miferac muljerculaefubitoin ipfe orationis do- 
mo cadere , & conlidi , & quafl vexari videren- 
tur } cum tamen in nulla parte corporis Ijefae 
appareant, aut ulla plagae alicujus veftigia mon- 
ftrare videantur. C^a ex caufe tanta illuc velut 
admirandum & fiupentium turba concurrit, 
(icut non folum ab illo fratre nofiro , quem mi- 
/iftis , fed etiam a nonnullis alijs didicimus , ut 
)am trecentie five quadringentae aut cq ampliil s 
perfonae efle referantur, qu« jam dido modo 
corruentes atque elifa: & perpaululum velut re- 
cepto fenfu fanatae , nullatenus a loco difcedere 
pofle firmantur : quia videlicet fi ad domos fuas 
fedire 'temptaverint , ftatim nova nefeio qua 
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plaga percufias , ad Ecclefiam de qua exierant 
redire compellantur. In quibus effe dicuntur, 
non folli mpuellaf , (ed etiam conjugat» iuve- 
niores, & maturiores aetate, honeftiores, at- 
que viliores. H»c autem non folum in Ecclefia 
fan6ti benigni, fed etiam in altera Ecclefia in- 
tra ipfum caftellum & in aliis nonnullis per par- 
rochias veftras fimiliter jam fieri coapillc figni- 
ficaftis. Nam Sc in Auguftodunenfi territorio 
quod Sedelocus vocatur, apud Ecclefiam in qua 
fandli martyres Andochius , Thyrfus , & Felix 
conditi funt,fimilia fieri vel potius fimulari cer- 
ta relatione competimus. Expe<^^avimus autem 
aliquot diebus ut ficut per praefatum Chorepif- 
copum.veftrum rogavimus , diligentids & mor 
dum& ordinem hi^iTs reiveftris nobis litteris 
intimaretis j ut quanto fubtiliiis & evidentius 
inftrudi , tanto adfpirante Dei gratia ad rcf- 
pondendum inveniremur parati. Sed quia ni- 
fiil poftea refcripfiftis , melius nobis vifum cft 
ut juxta quod ex e,us relatione agnofcere vel 
perpendere potuimus , diledlioni veftrae debi- 
tum refponfionis officium folvere non differa- 
mus. Igitur ut ad haec omnia, prout Chriftus 
donare dignatur , breviter refpondeamus , & 
caufae ambiguum cum veflra pariter diledtio- 
iie refecemus ; videtur nobis inprimis ut olfa 
illa , quae nulla ratione , nulla auftoritate , nef- 
cio cujus fandli effe dicuntur , unde primilm 
prurigo hujus curiofitatis exorta effe videtur, 
omnino de facris adytis & de loco celebri tol- 
lantur , & nequaquam intra Ecclefiam , fed 
foris in atrio , aut certe fub pariete , vel cir- 
^a^ipfam , vd , quod utilius exiftimamus , circa 
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aliam fecreto in loco apto & mundo fub pau- 
corum confcientia fepeliantur j ut quoniam Sc 
fandta efle dicuntur , aliquid eis reverentia: de- 
feratur, & quia cffepenitds nefciuntur, nequa- 
quam rudibus populis occafio erroris ii fuper- 
ftitionis exiftant. Nec metuere debemus ne for- 
te ex hac diligentia aliquam offenfionem incur- 
ramus. Vult enim omnipotens Deus nos in re- 
bus fuis cautos efle atque diferetos , juxta pra:- 
ceptum Apoftoli dicenti^ : Omnia amem pro- 
batCi <jitqd honnm efl tenete , ab omnifpecie mala 
abfiinetevos. Et iterum: I^am & tpfe Satanas ^ ,, 

transfigurat fe in angelum lucis. Vnde &: Do- 
minus monet dicens: Ejlote prudentes ficut fer- 
entes >& fimpltces ficut columba. Habemus in 
nae re ma^rnum & reverendum pietatis txem. 
pium in g^is beati Martini , ut nequaquam te- 
mere aAibeamus incertis fidem. Qui beatus suip.sevt»» 
6c gloriofus ChriftiConfeflbr & Pontifex lo- »« lii> d* vUA 
aim quejidama prajceflbribus fuis fub altaris 
titulo confecratj^i , & concurrentis populi fre- 4 

quentLi cerebraram, quia nec nomen fepulti il- 
lic , ut ferebatur , martyris, nec tempora palfio- 
nis ejus reperit , omnino fe ab illo loco abfti- 
nuit , nec auAoritatem fuam vulgi opinioni ac- 
commodare ullatenus voluit, donec rei verita- 
te divinitus fibi patefiidl:a , etiam populum fu- 
perftitionis illius abfolvit errore. Invenimus 
etiam in decretis beati Papz Gelafij graviter 
nomri Epifeopos &penc alienos d Chriftiani- ' 

tatis affedlu defignari , qui in quocunque no- 
mine definitiorum , &: fortaflis nec omnino fi- 
delium , aedificatas facris proceflionibus auda- 
inftituere prsfumunt Ecclefias. Sed 
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quorundam venerabilium valde laneorum 
corpora novimus , vel inter agrorum fepultut 
ras , vel in angulo Ecclefiae annis plurimis ja- 
cuiire,donecfe dignis revelationibus manifefta- 
rent. Quapropter juxta apoftolicam atqj evan- 
gelicam auAoritatem & venerabilia Indiorum 
Patrum exempla atque inftituta , removeatur 
. de medio , ^ congruenti modo habeatur unde 
tanta pullulavit occaiio ruperfticioni^ , Sc nul> 
]a pronatur exidere utilitas falutis. Nam etlr 
unum aut multilm duo vel triaiftis ipfis tem- 
poribus , quibus talia geruntur , fani»tum vel 
curationum ligna in eadem beati Benigni m^r» 
tyris Ecclefia veraciter & probabiliter celebra- 
ta funt , hxc profedo cum omni gaudio & ve- 
neratione ac debita gratiarum a(^ione ad Dei 
gloriam Sc beatiflimi atque gloriolilEmi mar- 
tyris merita refere^ida fynt. Nectamenobhoc 
cetera qux Eve in ejufdem tnartyrb Ecclefia, 
E ve in plerifque aliis fieri dicuntur , approban- 
da funt. quantum ipfit^rei geltx ordo 
oftendit, potuit fieri ut hajcwimilm ex vana 
opinione , tanquam nuper allati fandi corpo^ 
ris locum inveniret occano , dum in diebus quar 
dragefimalibus , confluentibus fortafle , ut in 
multis locis confuetudo eft , ad orationem po- 
pularibus turbis oftenderetur , commendare- 
tur , Sc venerationi, habendus , qui penitus 
ignorabatur , fupervacue inculcaretur ; atque 
ex ho^ jam fuperveniente folemnitate Pafena- 
li, quando talia inchoaflb perhibentur, viles Sc 
liequam homunculi , accepta occafione , five 
neccllitate famis cogente , uve aipiditate lucri 
inftigante , iftiufmodi velut percufliones , & 
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tonlitiones & demei>tationes , ac rurfum fana- 
tiones , fingere atque ofiencare cceperint , five 
fint viri , five mulieres. Q^d cdm populus, 
fupervacua opinione delufiis , in admiratione 
vel terrore habere coepiflet , tama illuc confer- 
re & quafi male habentibus velut ex mifericor> 
dis compailione adminiftrare cceperunt , uc 
tomnino qui talia paci videbantur , non foldm 
d loco recedere nollent , fed tanquam nova pla- 
ga ac debilitate percuili , nullatenus fe recede- 
re poile firaularent. Q^ndo enim unquam in 
Ecclefiis Dei , in memoriis beatiflimorum mar- 
tyrum, talia figna increbuerunt , quibus nequa- 
quam aigri fanarentur , fed (ani percuterentur 
& dementarentur ? Q^ndo ifiiufmodi fanita- 
tes fandorum oratio apud Dominum obtinuit, 
qmbus fimplices & innocentes puellae in fan- 
Auario Dei incolumes reddantur , fed fi de fa- 
lute fua gaudium parentibus facere voluerint, 
continuo iterum percufix ad domos eorundem 
parentum filorum redire prohibeantur. Q^'n- 
do autem martyres (ant^i ita conjugatas qua(l 
que fideles in (uis (anduarijs (anitati reftitue- 
runt , ut eas a maritis fejungerent , & ne ad 
virorum fuorum domos reverti pollent, repen- 
tinz cladis animadverfione percuterent f Qifis 
haec non videat vel fiillaciis nominum nequmi- 
morum vel deceptionibus Sc ludibriis dxmo. 
num concinnata qui hebetes fenfu, Sc inanes 
fide , 8c plenos curiofitate , Sc attonitos vanita- 
te , facile opprimunt , vel etiam invadunt^ uc in 
eis Deo juue permittente , & propria nequitia 
fieviente , talia etiam veraciter exercere finan- 
tur ? ^que ita Velut ex uno loco per aftutiam 
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hominum & nequitiam dicnionum pefllmo^ 
nim , qui humaiije faluti libenter inludunt, 
per alia atque alia loca fe peftilentia ifta fuper- 
ftitionis atque inlufioni» dilTudilTe videtur, 
dum in faciis locis & fandiorum martyrum Ba- 
filicis funt etiam quidam qui turpis lucri gra- 
tia non folum ifta non prohibent, nec erran- 
tem populum ad finceram Sc puram religionis 
obfervantiam inlUtuunt , fed etiam inftiganc 
ad talia fedlanda , eofque tanquam religiofos 
praedicant , ac fuis adulationibus Ihpplantant, 
cantum ut ex eorum votis atque donatijs vel 
maiTupia fua repleant , vel epulis & potationi- 
bus vacent» de quibus redlc per Prophetam di- 
citur : Peccata pepuli mei comedent , & ad ini^ 
^uitatem eorum fuhlevabunt animas eoru. Hacc 
de hdione talium inlufionum & infana quo^ 
rundam cupiditate nequaquam in hujus reD 
ponfionis noftrae ferie diceremus , nifi talia 
tempore pij patris & anteceflbris noftri ita cer-^ 
tiflime in quibufdam homunculis, tam viris^ 
quam feminis, intra parroechiam noftram exi 
perti eflemus j ut de his nullatenus dubitare 
permittamur* Vidimus namque aliquotiens 
coram illo qui fe damoniacos advexaticios elTe 
fimularcnt ; fed cum plurimis plagis atque ver* 
beribus diftringerentur , confeftim de miferri- 
ma fimulatione confefli , & neceflitates’ atque 
egeftates fuas , quibus fupplendis talia oftenca- 
verant , publice exponentes, ab omni invafione 
damoniaca , ficuti & erant, inlxfi apparuerunt* 
Scimus etiam civitatem quandam haud longe 
d noftris finibus , qua: Vcetia nuncupatur , fita 
in provincia Narbonenfi j ubi cum e^ufdem 
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piae memoriae praeceffbris noftri tempore ad 
1'epulcrum fandii Firmiiii Epifcopi iftiufmodi 
percufliones & clifiones fieri cocpiflcnc , ita ut 
in membris cadentium reperirentur quaedam 
fti^mata uftionis , tanquam illic fulpnur ar- 
filtet , & ex hoc territi atque obftupetadli vul- 
gares , cum vocis ac donis plurimis eregatitn 
Ecclefiam frequentarent , accepto ab eodem 
patre noftro confilio praedicavit eis atque prae- 
cepit Narbonenfis qui nunc fupereft Bartolo- 
inaeus Epifcopus , ut omnino locum illum , 
quem fuperftitiosc frequentare coeperant , ne- . 
quaquam amplius ita frequentarent, 8c qua- 
cunque illuc conferre confueverant , magis in 
ufus indkgentium & mifericordix opera eroga- 
rent. Q^d cum fadum fuiflet , ftatim & 
ibi & in aliis locis in quibus jam fimiliter 
fieri incipiebat , tota illa deceptio celTavit^ 
& populus fidelis optata incolumitate ac 
tranquillitate refpiravit. Vnde omnino vi* 
detur nobis, prout ratio ipla didat, & bono- 
rum nos exempla informant , ut arripiatis 
pium ftudium & facerdotalem finceritatem 
ac feveritatem j & ne domus Domini , quam 
oportet -ede domum orationis , fiat domus 
negotiationis & fpelunca latronum , elimi- 
netis ex ea iftiufmodi commentum 5c figmen- 
tum diabolicum, quo tanta infelicium nomi- 
num 3c maximi mulierum multitudo nimis 
dolende ac pudende, velut captiva & mente ca- 
pta , obligata tenetiir'^ annuntiando omnibus 
fideliter, atque obteftando , ut ^itermiflb hu- 
jufmodi vano & perniciofo concurfu , unde nui-, 
la animx falus , nulla corporis incolumius , 
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nulla vitas utilitas provenire cognofcitur , una^ 
quasque plebs in parroechiis 8c Ecclefiis , qui- 
bus attributa eft, quieta confiftat,ubi facrum 
baptifma accipit , ubi corpus & fanguinem Do* 
mini perdpit , ubi Miflarum follemnia audire 
confuevit , ubi a facerdote fuo poenitentiam de 
reatu, vifitationem In infirmitate, fepulturam 
in morte confequitur, ubi etiam decimas 8c 
primitias fuas ofrerre prxeipitur , tibi filios fuos 
baptifmatis gratia initiari gratulatur , ubi ver- 
bum Dei allidue audit , & agenda ac non agen-^ 
da cognofeit , illuc, inquam, vota & oblationes 
fuas Acriter perferat , ibi orationes & fuppli- 
cationes fuas Domino efFundat , ibi fufiFragia 
omnium fandiorum quaerat , qui , ut feriptum 
cft , fsqpi‘^ntur agnam qHocun^ue vadit , & id- 
circo fideliter invocantibus ubique praelio funt , 
& per ipfos atque in ipfis omnipotens Deus, 
qui populo fuo promittit dicens : Jn omni loco 
in qno memoria fuerit nominis mei» veniam ad 
tCy & benedicam tihi> Ibi itaque unaquaeque 
plebs pupillis & viduis , pauperibus 8c peregri- 
nis , de fiicultatulis quas Deus tribuit eleemo- 
lynarum largitionem exhibeat , hofpitalitatis 
olHci^ impendat ^ & quodcunque in comefla- 
tionibus Sc ebrietatibus & quaeftu hominum 
vanorum cpnfumere folebat , in iftiufmodi fuis 
Af proximi falubribus utilitatibus expendat» 
Hxccft enim legitima & ecclefiaftica religionis 
forma ; haec antiqua fidelium conluetudo , per 
quam & novitatum vanitas amputatur , & ve- 
tufta ac redla^pvangelicx atque apoftolicx in- 
ftitutionis femita cuftoditur. Si autem& lan- 
guores aliqui ac debilitates accidunt , Juxta 

evan- 
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tvangelicum 6c apoftolicum prxceptum prslld 
habet unufquifque ut presbyteros Eccle- 
fi A , & orent fispereum , ungehtes eum oleo in no~ 
mine Domini ; & oratio fidei falvabit infirmum» 
Cum hjEC largiente vobis Domino fideliter at- 
’ que inftanter annuntiata fuerint 6c obferyata , 
confidimus in ipfius pietate quoniam ceflante 
-inani ac fupervacua largitione munerum ac vo- ■ 
..torum ,cei^&it etiam multitudo illafimulan. 
tium 8c fimulatio percuflionum ac dementa» 
tionum , c^m unulquifque non vana 6c fal/a 
oftentare , fed ad corpufculi fuftentationem ne- 
ceffaria quaerere vel etiam mendicare cogetur } 
ita ut fi fortie aliqui obfiinatiores in.tali fad;b 
apparere’ voluerint , duris omnino verberibus 
coerciti ,.ad cbnfeiOfionem veritatis compellendi 
nobis elTe videantur; Natn etfi illUd verum cf- 
fet , ut difcedere a locis illis temptantes confe» 
ftim novo morbi genere corriperentiir , quanto 
eflet manifeftius noc ex diaboli impugnatione 
fieri, tanto confidentids Domino miferante ac 
protegente erat difcedendum ^ & contemptis 
fideliter inimici terroribus , in locis legitimis 
more ecclefiafiico illius mifericordiae fuppliCan» 
dum. Neque enim inter fandtos mar^res 6c 
fpiritus atque animas jultorum cum DominO 
• jam regnantium, illic invidia furpicahda eft, 
fed plena caritatis unitas , Bc pietatis (bdetas } 
6c ideo fimul fibi oblatos SEgros , fi vitand* 
temptationis gratia fideliter ad aliorum fiindto- 
rtim limina deducantur , neqtiaquam indignati/ 
fed potius favere & congaudere atque congra- 
tulari credendi funt. Quprutn unus praecipui , 
tnagnus videlicet Apoftolus Paulus , propter 
Tom. II. 
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hanc unitatem fpiritus ceteris fandis dicit J Si 
em autem ali^md donatis , & egot Nam C?* tge 
-fi ejuid donavi , proffter vos in perfona Chrifii. 
Qirbd fi votum & defiderium eft populorum fi- 
dcTium , diverforum martyrum & ceterorurh 
fandorum Iimin?i.fuppliciter frequentare , funt 
dies certi & legitimi , quibus id juxta antiquam 
Ecclcfiae obfervantiam devote exercere conve- 
niat ; tempore videlicet generalium rogatio- 
num , & prodiverfis tribulationibus ac necefli- 
tatibus indidarum litaniarum , feu quadragefi- 
malium jejuniorum, five etiam in vigiliis & na- 
talitiis martyrum. omnia & ex univerfalis 
EcclefisE lege defceimunt , & facerdotum prx- 
dicationeac denuntiatione commendantur, & 
omnium fidelium obedientia & pietate atten- 
tius obfervanda funt. Qiwnquam & ceteris die- 
bus cum filentio & puritate devotionis , non in 
ofientatione& tumultu, facraloca probabiliter 
vifitentur. Nunc vero quanta abfurditas efl: 
IijEc tam legitima, & tam affidue annuntiata ac 
jufla, a plerifque popularibus aut negligenter 
omitti , aut vix & coade obfervari , & ad illa 
eirepromptiffimos qune nullo prn:dicante ac do- 
cente , immo etiam obfiftente , tantum animi 
fui fupervacuitate fequuntur ; quibus fspe B. 
Pauli A poftoli voce iiiailcandum eft : Fratres , 
nolite pHeri tjjici fenfibus ; fed malitia parvttli 
ejhote 1 tttfenftbns perfecit fetis- Etillud B. lacobi 
dicentis : Religio munda & immaculata apud 
*Dbminum & patrem hac efe } ITifetare pupillos 
& viduas in trilulatione eorum > ^ mmacula- 
nm fc cufi odire ab hoc /eculot quatinus harc at- 
que hujufmodi apoftolica hortamenta atten- 
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dentes tam Prefljyteri , quam populi, atque in 
locis fuis devote , inftanter , ac fideliter Domi- 
no fervientes , finceritati mentis & frudibus 
mifericordii potiils ftudearit qiiam vanitati vel 
bftentatibni. Nam etfi quidam illorum falla- 
cium atque fallentium , vere energumeni & ar- 
reptitij eflent, more ecclefiaftico vel in locis 
friis a ^cerdotibus fuis , vel in quibufque mar- 
tyrum landiiariis a propinquis & amicis tfaii- 
quillc debuerant tradari , atque opitulante 
Dei gratia purgari , non populorum turbis ac 
tumultibus inaniter profequi» Hxc, prout Do- , ' 
minus dedit, juxta audoritatem diviiiatn Sc in- 
(litutionem paternam ad interrogationem vc- 
ftram fedulo refpondere ciiravi* Vos & ifta li- 
benter accipite ; & fi qua meliora Deus infpira- 
verit , prompta intentione & vigilanti cura 
peragite j quatinus grex dominicus veftrar gu- 
bernationi conunifius , eodem Domino auxi- 
liante&: erroris cffligiat ofFendiculum ,& reli- 
gionis ac finceritatis coiifequatur augmentum. 
Mifimus vobis etiam exemplar epiftolje profati 
pij patris & nutritoris hoftri ad jam didum 
Natbonenfem fepifeopum j Iit fi quis dehujuf. 
modi caulis fubtilius & plenids nofle voluerit , 
illius ledione uberius acprofundiiis inftruatur. 

Deus omnipotens reverendam dilediohem ve-: 
flram ad aedificationem Ecclefix fu* jugite# 
ptotegere & cuftodire dignetur. 
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B Ry D J T J S S I M I VIRI 
Iacobi SiAMONDi Prafatio 
de fequenti K M. 01.0 His epiJiola,& 
duobtis iUi fubnexis o^ufculis* 

G Otkiscalci rentvnHqut ab iBo htrejit eUi^ 
ftiratores duos antthac froduximus , doSrina infi^ 
gnts , (5* illnfirium "Ecclefiartm AntifiiteSi Hincmarur» 
JLtmenfis , ^ Rabanum Moguntiru. Tertius pro voto 
nunc obtigit, nec honore iUis, nec ceteris ornamentis in- 
ferior , A M o t o "Epifcopus LugdUnenfis. tro voto , irt- 
quam > ac defiderio nofiro. §lutd enim accidere poterat 
optatius, quam ut qua ex urbe Gothefcalco falfapafidia 
quarebantur , ex eadem noS certum tantique nominis fuf 
^agatorem haberemus i Itaque de te , Lictor, tui- 
que fimilibui , qui veri ftudio ducuntur, dubitare non li- 
cet, qui» hanc ejus epifiolam valde probaturi fint , etque, 
cujus ad nos beneficio ex S. Maximini Trevirenfit Biblio- 
theca pervenit , jufiam gratiam habituri. Reputent qui 
Cothefcalci morbo laborant , quanti eandem ipfi face- 
re merith debeant i quando ^us unius ope convalefcert 
pofuntifi velint, hoc efi.fi oblatum remedium^nonref- 
puant, ac fibi quoque diBa inteUigant qua obAmolone 
fcripta Gothefcalco. Amolenis porro epifioU opufcula duo 
fubjtcimtu , qua in veteri codice , ex quo d^rompta efi, 
iBi adnexa videbamus. §^ua citm ^uf dem fint argumenti, 
genio. Amolonis non abhorreant, non abs re, ut/pera, 
hic etiam a nobis conjunSa judicabis. 
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AB GOTMESCALQVM. 

E P 1 S T. II, 

A Molo humilis Ecclefia: Lugdunenfii 
Epifcopus diledliflimo fratri Gochefcalca 
falutein, Q^d tc in hujus fermonis exordio, 
fratrem nomino , quem fraternae unitati con- 
trarium non ignoro, ea in quantum Deus lar- 
gitur facio caritate , quam Scriptura nobis prae- 
cepit dicens : Dicite his qni oderunt vos » fra- 
tres nojiri eJHs, Qina etfi ex illorum parte qui 
e)ufmodi lunt fraternitas deperit , non idcirco 
etiam in nobis frigefcere aut perire debet ip^ 
frus fraternitatis affedus. Q^od autem non 
folum fratrem , fed etiam dil^iffimum dico^ 
Dominus novit quia te fideliter diligo , hoc ti- 
bi cupiens quod &mihi. Vnde& lalutemtibi 
veraciter opto , praefentem pariter 8c futuram, 
per eam divini cultus pietatem, quae, ficut Apo^ 
ilolus teftatur , ad omnia utilis e^, promijfionem i 
habens viu qu* nunc efi, & futura^ Audiens fa- 
6c agnofcens quae in fcriptistuis mififti, dt 
per quendam fratrem noftrum mihi innotef- 
cenda vehementifEmc flagitafti , diil hsfitavi 
utrum tibi refpondere deberem, homini de no- 
vis contra Ecclefiampraefumptionibus , & non 
parvis erroribus jamdudum accufato, & pro- 
pter contumaciam, ut audio, Epifcopalis Con- 
cilij audoritate damnato. Importunum nam- 
que & impudens videri polle exiftimabam , fi 
de caufa , qua? prudentium ^ reverendorum 
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frajtEum noft iorum inquifitione , cognitione, 
& fententia definita eft , afiquid vitro dicere 
vcl refpqndere aggrederer ; & rprfum, tarir 
tam deprecationem & fupplicationem tu^m 
contemnere 8c prsterire filentio , non videba- 
tur Chriftianac efle pietatis & caritatis , per 
quam praecipui lex Chrifti adimpletur in po- 
<;«/. t. bis , teftante &c commendante Apoftolo ; ^41- 
tex alteritu onera portate ,& fic admpUbitU le~ 
gem Chrifli. Vnde & cum de feiplo dixiffet, 

I. $• FaSlus ffim infirmis infirmas , tit infirmos lucra- 
rer : omnibus omnia f alius fum , ut omnes face- 
Ctr. ip. rem falvos, Et poft aliqua , Non quarens quod 
mihi utile ejl,fed quod multis j ut falvifiam, 
continuo , ut nos ad exemplum fui , & per hoc 
ad exemplum Chrifti, inftrueret & informaret, 
Or. II. adjunxit, fmitatores mei ejhote ,ficut & ego (hri- 
y^/.Ipfe eft enim verus & pius illeSamaritaiius, 
qui defeendentem ab Hierufalem inHiericho, 
& a latronibus in itinere fpoliatum , & vulne- 
ratum , ac femivivum dereliiftum , clementer 
miferatus eft , alligans vulnera ejus , & vini at- 
que olei infiifione curans, tantaeque mifericor.. 
diae & pietatis fu.-? nos imitatores elfe defide- 
ranSjin fine hujus parabolx unicuique noftrum 
tue. 18 . dicit , Vade & tufaefimiliter. manifefte often- 
dens , illum vere efle proximum fratri , illum 
vere imitatorem fui , qui fraternis neceffitati- 
bus atque infirmitatibus prompta pietate & 
cpmpaflione fuccurreret. Iftiufmodi igitur con- 
fideratione provocatus , & de venerabilium 
ftratrum atque coniacerdotum noftrorum fin. 
ceriflima caritate confifus, (per quam in Domi- 
p 9 linum fumus , & inv^c^m commiffi nobis 



miniftcrij onera 8c officia communicare debe- 
mus, quatenus & illorum bona per unanimi- 
tatis fpiritum noftra , & noftra , fi qua divina 
mifencordia efle poflunt , illorum fint ) melius 
8c falubrius exiftimavi aliquid tuas fraternita- 
ti referibere , quam inutili taciturnitate , & de ^ 
illis viderer diffidere , & tibi tam anguftiato, 
tam affligo , tam anxio 8c conturbato , nihil 
confulere. Q^propter omnipotentis Domini 
& Salvatoris hrmflimam &: indeficientem oro 
gratiam , ut nobis tribuere dignetur utilem & 
veracem tuam confolationem 8c inflrudtionem 
fermonem , & animum tuum prarparetac tran- 
quillet , ut quas diduri fumus , pia manfuctu- 
dine & humilitate fufeipias , ac fepofita ani- 
mofitate , & ftudio contentionis , libenter q^uat 
vera funt audias , & non nofira , fed Dei & fan-'. 
diorum Patrumxlidaobedienter fufeipias , eif- 
que animum tuum & fenfum fincera pietate 
fummittas. quia ut verax veraciter Scriptura di- 
xit, Sum vi£ ^iuvidemur homimreSle , &vo- 
vijjimttm eorum ducit ad mortem. & , ejui confi-^ 
dn cogitationibus fuis impte ugit. Vnde & alibi 'Tr,v. ■«. 
eadem Scriptura admonet , dicens , ^ ne inni- 
taris prudentia tua. Hoc namque malum quan- p»»». y. 
tilm cavendum fit homini, etiam B. Ephrem , 
admirandae fan(^tatis & inluflriflimas dodtri--. 
nx pater oftendit , cfim fn. hora exitus fui , ad- 
ftanti fihi uni ex difeipuUs , magni & acuti 6c 
nimis curioriingcnij ,follicite admonens dixit? 

Ciive , Pauline , ne unquam te fummittas cogi-. t 
rationibus tuis. Quantum vero bonum fit obe-< 
dientiae , & quantum malum concentionis 
contwpaga; , docet nos H;erum (ermo divinua. 
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ubi per Samuelem Prophetam dicit ; t^elior 
cfl obedientta , ejuam vi^imx » & anfcttltare ma-t 
^is , ^Ham offerre adipem arietum, quoniam 
^uafi peccatum ariolartdi efi repugnare , ^uafi 
fcelus idololatria nolle adtjuiefcere. Itaque 
tu , fi bonus , & utilis , & pacificus Ecclefiic fi- 
lius elle defideras , noli te fenfui tuo commiCr 
tere , fed maj orum judiciis atque fententia:, im- 
mo Ovinis & ecclefiafticis audoritatibus facu 
Ic cede , libenter adquiefce , ^ obedienter fub- 
dere , ut poflit in te Dei fpiritus habitare , di- 
cente Domino per Prophetam : Super ejuemre^ 
qmefcet jpiritw meus, niji fuper humilem & quie^ 
tum , & trementem verba mea ? V idemus certe 
tempora noviflima & periculofiffima , ab Apo- 
flolo olim prffdi(Sla, plena ignorantiae & infir- 
mitatis animorum , in quibus illud Domini ter- 
ribile didum femper eft reminifeendum , at- 
que tremendum : /candahz^averit unum 

de pufillis his qui in me 'credunt, expedit ei ut fup- 
pendatur mola aftnaria in collo ejus , & demerga^ 
tur in profundum maris. & iterum ; 'Ua munda 
ab fcandalis. neceffe eft ut veniant fcandala. ve~ 
runtamen va homini illi, per quem fcandalun* 
venit. Sed & aures 8c linguas prurientes cave- 
re debemus, ne vel ad audiendas vel ad loquen- 
das novitates prompti & fticiles fimus. Quia & 
prurientes auribus , & profanas vocum novita- 
tes pariter Apoftolus condemnat , & oppofi- 
tiones felfi nominis feienti® admonens devi- 
. tandas , continuo de eadem felfi nominis feien- 
tia Tubjungit , dicens : Qjum quidam promite 
tent es y circa fidem exciderunt. Cdm adhuc elles 
in |>artibus re^ni Gerqianite ^ audivimus in pri- 
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filis fuper nomine tuo famam dolendam. quV 
videlicet novitates fereres , 8c ftultas ac fine 
difciplina qu^ftiones ventilares. Deinde per- 
lata eft etiam ad nos ftudio ecclefiafticonim 
virorum qu»dam fcriptura tua , in qua apertif- 
fimc, & prolixo fermone, atq; ut tibi vifum eft, 
etiam teftimoniis Scripturarum,five fahdborum 
Patrum,quid fentires five doceres multipliciter 
cxiecutus es. Nunc quoq^ accepimus & alia (cri- 
pta tua non parva , qu:e ad Epifcopos, vel con- 
tra Epifcopos, qui in Concilio damnationis tua 
afFuerunt , fcripfifle vel protulifle videris. In 
quibus quanta potuifti incentione , de una tan- 
ti\m quacftione , id eft , de pradcrtinatione divi- 
na , quid teneas , diligenter explicari curafti. 
Ita fadurn eft, ut ex utraque fcriptura tua , fi- 
ve quam per alios , five quam te mittente ac- 
cepimus , pleniflime nobis cognofeere videa- 
mur, in quibus quaftionum periculis fludtuee, 
vel, quod nimis dolendum eft , naufragetur 
fenfus tuus. Qiwpropter compendiose nobis 
& utiliter fieri polle videtur, ut cx illa tota fe- 
rie feriptorum tuorum , ea qua nobis fidei 
tholica maxime contraria efle videntur , br* 
vibus & diftinftis capitulis ordinemus j adjun- 
gentes , five fubjungentes per fingula , quid c 
contrario Scriptura fandba doceat , & Ecclefia 
Dei firmillimi teneat , & ubique fideliter ac fa- 
Jubricer doceat. Cujus dodrina & fenfibus te, 
qua^devotum 8c pium filium , inrefragnbiliter 
obtemperare oportet , fi cupis in ejus corporis 
unitate viuum & fanum membrum inveniri, 
& non cum putribus & emortuis jufta feveri-: 
tatis judicip abrdfionera iiierpri. Hunc autein 
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^ monis noftri tenorem , fervato in omnibus 
legitimo ordine , ac ecclefiaftica audboritate, 
non tibi , qui infelici & miferabili lapfu excom- 
niunicacionem ab Ecclefia excepifti, fcd prin- 
cipaliter reverentiflimo 8c cariflimo noftro, 
Metropolitano Antiftiti direximus tuo , confi- 
dentes in Domini pietate , quia cum hac c lege- 
rit, & noftra: erga te compaflionis affedum co- 
gnoverit , non indignatione aliqua advcrstim 
te , fed boni patris 8c pij paftoris vifceribus 
commovebitur, ut his congruenter perledis, 
^ tranquille apud te tradatis, fi divina gra- 
tia adfpirante adquiefcere volueris veritati , 
nequaquam diutifis aberres a caulis , fed boni 
& fummi palloris humeris reportatus , unitati 
inventae ac redemptae ovis, cum gaudio cocle- 
llium & terrefttium , feliciter reftituaris. Haec 
funt igitur quae in feriptis tuis merito repre- 
hendenda , & reprehenfa , tanquam verae fidei 
catholicae inimica , notavimus , & qualiter ad 
xegulam veritatis fint corrigedaperftrinximus. 

- In primis difplicet nobis valde , quod 
dicis & afleris , neminem perire pofie Chrifti 
Tanguine redemptum. Hoc enim didum dupli- 
citer fidei catholicae adverfatur. Si aut nemi- 
nem ex numero Chriftianorum , pollquam fe- 
mel in Chrifto baptizatus , & particeps redem- 
ptionis Chrifti efFedus cft , perire polle confir- 
mas, contra Apoftolumapertiffimc prardican- 
tem & conteftantem , ejmniatn 
Dei tJort pojfidehunr y & quoniam qui illa vel il». 
la crimina admiferint , regnum Dei non confe- 
quentur, & non habent )iereditatem in regno 
Chrifti Dei, inter quos etiam illi funt negato- 
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res Chrifti , dc quibus ipfe terribilirer teftatur: 
Quemque negaverit me coram hominibtu-j ne- 
gabo & ego enm coram patre meo qui efitn coelis. 
& illi infruduofe fidei , dc quibus ait , ^on 
omnis qui dicit mihi Domine y Domine, intra- 
bit in regnum coelorum, fed & illas fatuae virgi- 
nes , qua: non fumpferunt oleum ih vafis iuis 
cum lampadibus , quibus claufa janua regni di« 
6furus ert, ^men dico vobis , nefeio vos. Aut 11 
non credis , omnes , qui vera fide & devorione 
per baptifmi gratiam regenerantur , Chrifti efi» 
fefanguine redemptos, immoin Chrifti mor- 
te & fanguine baptizatos , licet poftea plurimi 
ex eis , v^l per hsrefes , vel per alia diverfa cri- 
mina peteant , manifcftiffinie contrarium eft 
beato Paulo Apoftolo dicenti : Qmcunque ba- 
pti^ati fumus in Chrtfio I e s v , tn morte ipjitu 
bapttK.ati fumus. Et B. loanni fimiliter de eo- 
dem Domino conteftanti : dilexit nos , in- 

quit , lavit nos a peccatis noflris in fanguine 
fuo. Et beato Petro etiam dcpeilimis hasreticis, 
qui poft baptifmum redemptionis Chrifti de 
Ecclefia recelFerunt , ita dicenti : Et eum qui 
• emit eos Dominum negant j/uperducentes fibi ce- 
lerem perditionem. Et ipl^omino de eifdem 
hasreticis per Prophetam flanti : Et ego redemi 
eos , & contra me locuti funt mendacia. Itaque 
juxta fidem catholicam & apoftolicam , pro* 
pheticam & evangelicam, omnes ifti , fideliter 
ad baptifmum Chrifti accedentes, non utique 
alio pretio , fed Chrifti languine redempti funt; 
Sed chm plurimi ex eis eandem gratiam in fe 
irritam fccejrinc , & idcirco in asternum pe^ 
ream i qua ratione verum eft uerainem perire 
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poffe fanguine Chrifti redemptum ? 

5 E c V N D o loco difplicet nobis valde, quia 
veriflima &facrati01ma Ecclefiac facramenta, 
videlicet exorcifmi , & baptifmi, chrifinatis,& 
Euchariftis , ac manus impoiitionis , perfun.^ 
ftoric & fruftratoric omnibus , qui poft perce- 
ptionem eorum pereant , dari confirmas , dum 
cos fanguine Chrifti , fine quo ipfa myfteria , 
jam non myfteria, fed quxdam velut vacua Sc 
inania ludibria funt habenda, redemptos negas , 
a\m c contrario Apoftolus , & veritatem re- 
demptionis Chrifti , & verum divinorum my- 
fteriorum effedum , etiam in eis qui inrepara- 
biliter pereunt doceat cfTe conlata , giim ait ; 
JmpofJlbile enim efi eos cjui fimel fnnt inlnminatiy 
gHfiavermt etiam donum coslejte , particifres 
funt faSii Spiritus ftn^i ygufiaveri*nt nihilomU 
nus bonum Jiei verbum , vtrtutefjue feculi ven- 
turi» & prolapfi funt» renovari rurfits adpaenit 
tentiam» rurjum crucifigentes fibimetipfis filium 
2) ei » dcc. & iterum : Q^nto magis putatis de- 
teriora mereri fupplicia » gui filium Dei conculf 
caverit» & fanguinem tefiamenti pollutum du- 
xerit » in quo fanblificatus efi y & fpiritui gratia 
contumeliam fecer^^fic alio loco: Et peribit» 
inquit', infirmus i^^a confctentia frater » pro- 
pter quem Chrifius mortuus efi ? Ita veritas my* 
fteriorum peragit virtutem fuam , cftm fideliter 
accipitur , etiam in illis qui non permanent in 
veritate eorundem myfteriorum^ Sed & in illa 
regula intelligendarum fcripturarum de corpo- 
re Chrifti vero atque fimuiato , unde tu hunc 
errorem velut confirmare niteris , veraciter 
nofie debes, fimulationem denotari vitjc Sc mo^ 
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tMm , non , quod abde, divinorum myfteriorum 
& facramentorum. 

Tertio loco difplicet nobis valde , quia 

divinarum Scripturarum teftimoniis , & dn- 
ceriHimis fandorum Patrum didis , tam per* 
vers^ abuteris , ut haec omnia quae manifeftifli- 
mc adversus divinam veritatem 8c paternam 
fidem difputas , ex illis non rede intelledis ^ 
multipliciter addrmare contendas.In cantum ut 
illos qui ex numero ddelium pereunt , nec tunc, 
quando in primis ad percipienda myfteria rege- 
nerationis , 8c dominicae oblationis , vel in par- 
vula aetate ab aliis oblati fune , vel ipd in majori 
fideliter acceflerunt , affirmes Chrifto & Eccle- 
fiae non incorporatos , nec membra illius quae- 
iicae & Calvatae ovis edEedos , ac per hoc nec 
unquam fuideChriftianos* Nam quomodo elt 
Chriftianus , qui nop pertinet ad corpus Chri- 
fti , qui non eft membrum Chrifti ? Cdm c con- 
trario Apoftolus etiam illos ,qui graviter pec- 
care, & in eodem gravi peCcato perire poliunt, 
membra Chridi 6c templum Spiritus fmdi ef- 
fe dicat, quandiu fideliter & innocenter agunt. 
Nefeitis , inquit , quia ctr^ora vejtra membrs *• ** 

Chrijti funt ? Tollens ergo membra Chrijbi fa- 
ciam membra meretricis^, abjie, Sciterom i Nef u 
citis ^nia templnm Dei efits Sf tritus fandus 
habitat in vobis ? Si <juis autem templum Des vio- 
laverit» difperdet illum Deus» &c. 

Qv ARTO loco difplicet nobis valde, quia 
taniSiurc & indifciplinacc dc immaniter de di- 
vina praededinatione feneis & loqueris in dam- 
natione reproborum , ut omnes illos qui ad fi-* 
nidram ponendi fune in die judicij , Sc cum di«- 


158 AmVLONIS a RCHlEPISCftPl 
bolo atque angelis ejus pro malis meritis fuw 
xterno igne damnandi , ita fint divinitus ad in- 
teritum prae deftinati, ut eorum prorsus nullus 
aliquando potuerit , nullus poflit falvus efle* 
Q^d fentire & dicere quid eft aliud , quam in 
Deum graviter & horribiliter bla^hemare, R 
illis ejus prxdeftinatio hanc neeeflitatem inre- 
vocabiliter impofuit , ut omnino quod ad falu- 
I tem fuam proficeret operari nonpollint ? Sed 

abfit ^ nobis hoc recipere, ne meritum dam- 
nationis illorum Dei culpa (it , qui eos cales 
efle confticuic, non illorum , qui aliud elFe non 
potuerunt. Huic errori, vel pocids immanifli- 
mac impietati , refiftit Scriptura dicens de ill6 : 
Zccfi.i/. I^Jemtnimandavh impie agere y& nemini dedit 
fpatium peccandi. Et ipie judex vivorum & 
mortuorum deftruit iftud inlatium mendacium , 
quifein illo die judicij ita illis qui adlinidram 
tMmtb. tj. flabunt didlurum elfe prodixit : ‘Difcedite a me 
malediiti in ignem atermtm » ^tti paratns ejtdia.^ 
bolo angelis ejtts. Vt cur afeinfeparabiliter 
difcedere wit digni , cur maledidi , cur diabolo 
& angelis ejus in aeterna poena fociati , videlicet 
jion ex praejudicio pijaedeftinationis fu® , fed ex 
merito iniquitatis eorum, flacim clarilEm^ fub^ 
jungat & oftendat dicens : J^^a efurivi , &non 
dedifiis mihi manducare : fittviy& non dedifiis 
mihi bibere , &c. Vbi evidenter oftenditur, 
quod non propterea damnantur, quia opera 
falucis fu® facere non potuerunt , fed quia fo- 
cere noluerunt. Vnde & Pfalmifta de eodem 
Pyw. ci* jufto & ®cerno judice dicit : tu reddes uni-, 

tcuique fecundum opera fua, Nonait,fecunddm 
pr®judicia fua , ficut ifta infana & furibunda 
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do(!irina alferere conatur, ad nihil aliud, nili 
ad fubyerfionem audientium. Cum c contrario 
fides catholica firmillime teneat , nec ipfiim 
diabolum , &: angelos ejus , ad hoc unquam 
prxdeftinatos ut tales elTent : fed quia tales fuo 
vitio efle voluerunt, idcirco eis a:terni ignis fup- 
plicia praeparata. Omnipotens enim Deus non 
eft audor malorum meritorum , nec malorum 
hominUm , nec malorum angelorum ; fed ipfi 
(ibi funtaudlores mali , quod propria voluntate 
gellerunt , Deus autem juftus ultor & judex in 
his quae ejus aequitate palFuri lunt. Pr®fcivic 
ergo aeternaliter futura mala merita ipforum , 
fed praefcientia ejus non eis intulit neceflita- 
tem , ut aliud elTenon pollent , fed tantilm prae- 
vidit quod aliud efle nollent. Pracdeftinavit eiCc 
dem malignis angelis , & reprobis hominibus , 
perpetuas poenas : non quia malignos & repro- 
DOS ipfe eos facit , fed quia malignos & repro- 
bos luo vitio futuros illos pnvidit. Sc quos ta- 
ies proprio vitio futuros providit , quid mirum 
fieosjufto judicio fuo aeternis poenis & incen- 
diis prxdeftinavit, ut qui volentes peccaverunt, 
nolentes piiniantur?Non itaque in illis prqdefti- 
navit omnipotens Deus quae libi erant fadfuri 
iniqua voluntate fua , fed quae ipfe de eis erat 
ordinaturus iquillimo judicio fuo. Nulla enim 
praedeftinavit injufla, led tantum jufta: inju<» 
^ fta vero pr^feivit ut Deus futura , praedeflina- 
vit Ht judex juftus damnanda. Nec pratfeien- 
tia tamen, nec praedeftinatione fua, cuiquam 
malorum hominum , vel angelorum , necefli- 
tatem impofuit male agendi , fed tantummodo 
pro malis geftis aeternas poenas luendi. Vnde 
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veriffimeadeum Scripturadicit : *Deui sterne ^ 
^ui occnltorum es cognitor i qm nofii omnia ante- 
mnam fiant. & iterum de illo : Domino enim 
Deo antemnam crearentur omnia fnernnt cogni-i 
ta: fimiliter & fofi ferfedum re/picit omnia. 8c 
alio loco ^ yi fecnlo emm» inquit, ufque in fe- 
culnm refpicit , & nihil ejt novum in eonfpeiiu 
ejus. Sunt quidem in malis &c damnandis aliqui 
reputati, qui aliud efle non potuerunt : ficut illi 
parvuli recens nati , fub reatu originalis peccas 
ti defundi , quibus per baptifmum Chrifti non 
potuit fubveniri. ficut etiam illi ignorantes 
Deum , qui non potuerunt invocare in quem 
hon crediderunt , nec credere ei quem non au- 
dierunt , nec audire fine praedicante , nec prae-»' 
dicatorem habere , quia nullum ad fe mitti me - 
ruerunt. Sed & in his non eft iniquitas apud 
Deum , quia & illos traxit ad mortem originale 
peccatum , & iftos & originale pariter & adua- 
^ le. Ipfo tanien ubique juilo judice, qui de tota 
humani generis mafia, ob primae praevaricatio-» 
nis meritum juft^ damnatos, alios facit vafa mi- 
feticordiae gratuita gratia , alios permifit erte 
vafairaejufto judicio. Sin autem hocquxritur^ 
ubi in Scripturis praedeftinatio in malam par- 
tem dicatur, ipfum quidem proprie verbum 
tali fcnfupofitum forfitan non facile invenitur : 
fenfus tamen verbi manifefte in pluribus locis 
apparet. Sicut in primis de angelis teftigis B. 
ludas Apoftolus dicit; Angelos vero» m^i non 
fervaverunt fuum principatum > fcd derelique- 
runt fuum domicilium » carcerihus caliginis dam- 
natos tradidit in judtctum cruciandos refervari* 
de Antichrifto Paulus Apoftolus dicit : Et 

revela- 
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'revelatus fuerit homo peccati ^ filius perditionis , 
ifui adverfatur & extollitur fupra omne ejuod di- 
citur Deus y aut ^uod colitur. & poft pauca ; 

Dominus interficiet f piri tuoris fui de- 

firuet inlufiratione adventus fui. Dc luda quo- 
que proditore ipfe Dominus , cilm pro Apofto- 
lis oraret , Et nemo ex eis periit, ni fi filim perdi- 
tionis i ut Scriptura impleatur . , De quo etiam 
A poftoli, orantes pro eIe(ftione fuccefibris ejus 
Alathia: , ad Dominum dicunt : QJlende ^uem ex »» 

his duobus elegeris accipere locum minifiertj hu- 
jus , & apofiolatum y de <jUo pravaricatus efi lu- 
das, ut abiret in locum fuum. Tale eft5(: illud, 
quod per Solomonem dicitur : Eniverfa propter Pm. ic, 
femetipfum operatus efi Dominus , impium auo- 
que ad diem malum. & quod in libro lob Icri- 
ptum eft : jQ^a in diem perditionis fervatur 
ntalus 3 &ad diemfuroris ducitur. & in libro Sa.« 
pientia: de iCgyptiis : Ducebat enim eos ad hunc s*p. i». 
finem digna necejfitas. 6c apud Hieremiam dc 
quibufdam .* Congrega eos quafi gregem ad vi- HUr.iu 
Simam 3 &fanSifica eos in diem occifionis. Tali- 
bus etiam Amos Propheta dicit : .Qm feparati 
tfiis ad diem malum , & adpropinquatis folio . 
iniquitatis. Item deHliisHeli Tceleitis dcfacri- i. 
legis dicitur : non audierunt vocem patris 

fuiy quia voluit Dominus occidere eos. &ad Ama-. 
fiam praevaricatorem Sc impium regem Prophe-, 
ta loquitur : Scio , inquit , quod cogitaverit Detu 
occidere te, quia fecifii hoc malum , & tnfuper 
quod non adquievifii confilio meo. Sed hxc om- 
nia ita fideliter penfanda funt , ut in eis & malo- 
rum , five angelorum , five hominum , iniqui- 
tas ,& Dei vindicantis incontaminabilis ]ufti->j. 

Tom. II. L 
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tia cognofcaiur. Praordinavit atque tradidit 
angelos malignos in judidum crudandos reler- 
Vari: fed exigente eorum impietate, quia non 
fcrvaverunt ordinem & honorem fuum , quem 
lub Deo & cum Deo habere potuerunt. Et Iu*, 
das praecognitus 8c praedidbus eft filius perditio» 
nis , fed merito impiae proditionis, abiit in lo- 
cum fuum , id eft , fibi in peenis deftinatum* Sc 
praeparatum :fed qUia praevaricatus eft de loco 
minifterij &apoftolatus. Ita non eft mirum , fi 
Antichriftus , quia praefdtus eft homo peccati , 
praecognitus etiam &praedidus eft filius perdi*, 
tionis. Et malus atque impius praeparatur ad 
diem malum , fervatur in diem perditionis 8t 
fiuroris t fed quia ipfe fua fponte Sc malos 8c 
impius exifteti Ducebat & iCgyptios divini ju» 
didj neceflitas ad eXitium 8c interitum praepara*, 
tum : fed digna, quia pro impietatibus 6c con- 
tumacia eorum jufta. Sic 8c illi , qui velut pe- 
cora aeternae morti devoti efle voluerunt , fiqui- 
dem impij manibus & verbis accerfierunt il- 
lam , congregantur quafi grex perditionis , 
fandlificantur, id eft , quodammodo feparan- 
tur , ad diem malum , &ad diem occifionis. Sed 
& impij filii Hdi,& impius rex ille Amafias, 
indigni habiti funt judicio Dei, qui confilium 
ialutis fuz fufeiperent , Sc Deus illos occifioni 
& perditioni przparavit. Sed jufte utique ob 
merita impietatum quz de illis prids Scriptura 
commemorat, 6c excoecari & interire merue- 
runt, Ait etiam Scriptura : EtquitranfgreditHr 
djttfihia ad peccatftm, *Deut praparav it illum 
ad romphaam. Paravit ergo & prazordinavic 
iftiufmodi tranfgrcfibrem adrompnzam, id eft. 
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ad mortem & interitum: fed quia ipjfe 
iiltro tranfgreiTus eft k juditia ad peccatum. 

- luxta hunc igitur divins au^oritatis fenfum , 
omnipotens Deus jufto judicio fuo prxdedinac 
pcenas milis, prxdeftinat malos poenis, nullum 
camen prxdeftinat ut Ht malus ; quia non malo< 
rum fed bonorum aui^or e(^ bonus, & malorUm 
geftorum ultOr eft judus , & fi mala gerentes ad 
eum convertantur, indultor pius^ Sciendum ta>. 
men ,qu6dprxdeftinationis verbum in malam 
partem , ftcut in Scripturis minus eft ulitatum , 
ita &a Do(ftoribusraridseft ufurpatiim. &ob 
hoc nequaquam magnopere de eo certandum. 

QVi N T o loco non minds deteftampr & 
horremus , quod ita exarfiftiadversds eos qui 
aeterno intetitu funt digni , ut diteris eos tam 
irrevocabiliter 8c incommutabiliter perditioni 
elle prxdeftinatos , (icut DeUs ipfeincommuta->. 
bilis Sc inconvertibilis eft i 6c Epilcopos , ad 
quos feribis , quali mifericordicer adhortaris , 
Ut hoc prxdicent populis , Ut qUia jam prxfinu 
tam damnationem evadere non poltiint , laltim 
aliquantulum Deo fupplicent & humilientur^ 
Utftatutaseis vel modicdm mitiget & leviget 
poenas. Obiecro,ubihxc unqUam in Scriptu- 
ris facris legifti ) ubi in fanatis & catholicis £o> 
cleftx dodtoribus invenifti i Cur non dmilitet 
diabolum 8c angelOs ejus exhortaris , ut quia 
ftatutam damnationem evadere non potuerunt^ 
jam nunc interim orent &deptecentUrDopii- 
num , ut eis mitiores & tolerabiliores fiant x- 
temxpoenx? aut quid amplius iftis telinqiiis , 
quos fimiliter irrevocabili fententia damnatos 
aderis? Huic tam atroci impietati contradicit 
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Ecclefiit fides ,quje diabolum cum angelis fuis 
credit inremcdiabilicer corruifle : hominibus 
vero , etiam impiis , fi recognofcant peccata 
fua , fi defleant , fi confiteantur, fi divinam mi-^ 
fericordiam implorent , indubitanter januam 
indulgenti^ aperiri. Sic enim Propheta docet 
exhortatur dicens : jQjurite Dominum^ dur» 
tttvenm potefii invocate eHm,dftm prope efi. De- 
relmqttat impius viam /Uam ,& vir iniquus ce- 
gitdttonesfuas , & revertatur ad *D ominum 
miferebttur ejus , & ad Deum nojhum, quoniam 
multus e^ ad ignofeendum. & iterum : S^ihs am- 
bulabit in tenebris y& non ejl lumen ei'i fperet ia 
nomine Domini^ ^ innitatur fuper Deumf ftum» 
Et ipfe Dominus per fei Convertimini ad me, 
& convertar ad vos, dicit Dominus exercituum, 
&alio loco : Revertimini filij revertentes, & fa- 
nabo averjiones vefiras, Sc iterum : Impietas im~ 
pij non nocebit ei , in quacunque die converfus 
fuerit ab impietate fua. Ifta eft fides & pietaf 
Ecclefix. quia diabolum novit in malis fuis fine 
posnitentia permanfurum, nec ullam indulgen- 
tiam accepturum : &fiominibus ad Deum con- 
verfis per ineffabilem ejus bonitatem, & poeni- 
tentix remedium concedi, & falutis aditum non 
negari. Oro , quid tibi peccavit humanum ge- 
nus? quid tibi peccavit Ecclefia ? quidin.ipfa 
Ecclefia tot proximi &5 fratres tui , ut eis tam 
magnam , tam patentem januam pietatis Dei 
obftrucre & obferare coneris ? Qm* unquam fi- 
delis ecclcfiafticus vir ita prxdicavit , ut hxc 
tam attente & obftinat^ inculcare & confirma- 
re non erubefeas ? V ere non eft Chriftiana , fed 
pagana, iramo diabolica ifta duritia; quam fi 
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bcnc cogitare & recogriofcere pofles , profe(fl6 
fignares cor tuum , & ma»\um tuam poneres 
fuper os tuum. Legimus quidem in Evange- 
lio, beatum loannem Evangeliftam de ludsis 
dixifle : *Propterea no» poterant credere , ^uia i*- 
dtxit Efatas 3 Excoecavit ocnlos eorum , & in^ 
dptravtt cor eorum. Sed ficut B.Auguftinus in 
quinquage/im6 ejufdem Evangeliftac tradatu 
fideliter & catholice exponit , Sic di(^um eft^ ,, t-m/?, j. 
non poterant 3 vbi intelligendum eftquod no- „ "» 
lebant , quemadmodum didum eft de Domi- ,, 
noDconofl:ro,S/»<7» credtmust ille fidelis per- „ ^ 

manet y ne^re feipfum no» potefi. Deomnipo-. 
tente didum eft , no» pote fi. Sicut ergo quod ,, 
Domimis negare feipfum non poteft , laus eft „ 
voluntatis divinx : ita quod illi non poterant ,, 
credere,culpa eft voluntatis humanq. Non quia 
mutari homines in melius non poflunt,fed quii- 
diu fuperba fapiut,non polTunt credere. Hoc de 
ludiis, qui excoecati 8c indurati funt, Deus prx- 
fcivic,atque in ejus fpiritu Propheta dixit. Non 
ergo poterant credere , j uxta fenfum fideli/Iim i 
Dodtoris , quia hanc eorum futuram iinpoflibi-. 
litatem, id eft,fuperbam impietatem, per quam 
Domini humilitatem contempferunt , & Deus 
vere prxvidit , & per Dei fpiritum Propheta 
vere prxdixit. Claudamus itaque aures adver-, 
sdshanc^inauditam duritiam, & verba prxei-. 
pitationis , & audiamus |ftxfetum Dodorem 
dulciter orantem, & dulciter difputantem ad- 
versus prophanx inaniloquia vanitatis. |j^uaf.. ?». 

dam, inquit , nimia fux voluntatis fiducia ex-. » 
tulit infuperbiam, & quofdam nimia fux vo- »» 
luntatis diffidenda dejfcit innecligentiam. lU 
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« li dicunt, Vt quid roganmus Deum ne vinea- 
«« mur tentatione , quod in noftra eft poteftatc?> 

«• Ifti dicunt , Vt quid conamur bene vivere , 

<* quod in Dei eft poteftate ? O Domine , 6 pa- 
« ter qui es in coelis , ne nos inferas in quamlibet 
cc iftarum tentationum , fed libera nos a malo^ 
cc Audiamus Dominum dicentem , Rogavi pro tCy 
*Petre , ut non deficiat fides tua i he fic exiftime- 
« mus fidem noftram effe in libero arbitrio , u? 
c( divino non egeat adjutorio. Audiamus 8c Ev2^- 
« geliftam dicentem , Dedit eis potefiatem filios 
»• Dei Jieri : ne omnino exiftimemus in noftr^ 

<« poteftate non efle quod credimus. Verunta- 
men in utroque illius beneficia cognofeamus^ 

« Nam & agende funt gratie , quia data eft po- 
«« teftas , & orandum , ne fuccumbat infirmitas. 

Sexto loco fimiliter deteftati fumus,qubd 
Deum , & fanftos ejus , in perditione eorum, 
quos etern* damnationi prapdeftinatos adfi- 
duc repetis, dids exultaturos & gavifuros: edru 
? contrario apertiflim^ Scriptura dicat ; Deus 
mortem non fecit, nec Utatur in perditione vivo r 
rum^ 8c alio loco : f^ivo ego dicit Dominus Deus» 
quia nolo mortem impij,fed ut convertatur &vit 
vat.^S)^ixttwn^Numquid voluntatis mea ejkmers 
impij , dicit Dominus Deus , & non magis ut con^ 
venatura via fua mala,&viva(iQ^vnodo er- 
go lastatur in morte & in donatione ii^ij,cdm 
ipfe jurat non e(!e vdluntatis fue? aut quomodo, 
gaudet ad ruinam cujufquam , qui ut nullius * 
bono^a etiam nullius malo indiget,ut quafi po- 
tentior vel beatior fiat ? Protulifti quidem , ve- 
lut ad muniendum fenfum tuum , teftimonia 
de Scripturis, fcd iiicongrucnter,& npn eo fei;- 


L V GPVHENSIS EpISTO L^. 

Ai quo ibi pofita funt. Velut eft illud: £go 
^tte in inter im veftro ridebo , & fubftnnabo. Sc 
illud. , quod non de generali perditione impio- 
rum , ut tupofuifti , fed proprie de miferia 8c 
calamitate infidelium ludiorum in Deutero- 
nomio dicitur : £t ficittUtatm efi Dominus fu- 
per •vos j benefaciens vobis , vofque mnltipUcans, 
fic latabitur dijperdens vos , atijue fnbvertenSy 
Sed grandi & pia confideratione indiget, ut 
qualitercunque cogitetur rifus & fubfannatio. 
X)ei in interitu perditorum , & l?etitia fiveexul- 
catio , non foldm in profedu redorum , fed 
etiam infubverfione pravorum., qui, utfupra 
oftenfam eft , in nullius morte , in nullius per^ 
ditione laetatur , nec aliquem perire velle leju^ 
rat : quia nullius interitum velut inimicus crea-r 
turae fuac defiderat , fed in eis qui pereunt , tan- 
tummodo finem malitiae , & ordinem ac retri- 
butionem juftitiac diligit., Sic itaque in interitu 
impiorum & iniquorum ridebat & fubfannabit, 
cdm eorum fuperbiam & contemptum digna 
punitione humilians atque condemnans , om- 
nem creaturae vanitatem , & elationem adver-^ 
sds aeatorem, inrifipne fubfannatione di- 
gnam efle monftrabit. Vnde & divina eadem 
verba pofita funt , ut non diceret, de interifu 
veftro :fcilicetnon pro illo,fiedin illo*, id eft, 
non pro. illis qui fua culpa perierunt , fed quia 
in eorum jufta perditione , in contemplatione 
rationalis & beatae creaturae , laus accrefcet& 
gloria creatoris , exultante pnani elecfta creatu- 
ra , non in tormentis miferorum , fed in aequita, 
te & veritate judiciorum divinorum.. Quod 
etiam in prajfenti feculo animabus fandorum 
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ffiim. ft. conceditur , dicente Pfalmifta : ExHluveruttt 
filUJndx propter judicia tna Domine. Non er- 
go propter JJerditionem cujufquam , fcd pro- 
pter divinae aequitatis juftitiam. Hocfenfu acd- 
Vfiim. ir. pi poteft & illud : Latabitur jufttts cum viderit 
Vnv vindillam. & illud in Salomone j Et in perdi-~ 
tione impiornm erit laudatio. Laetatur auteni 
omnipotens Deus, vel benefaciens iuftis , vel 
mala retribuens pravis, Non quod ipfe diver- 
fa affedatione mutetur, atque varietur, cujus 
gaudere, ficut &elTe, aeternum atque incom- 
mutabile eft , apud quem non eft tranfmutatio, 
nec viciflitudinis obumbratio. Sed ficut fpiri- 
tus patris dicitur loqui in cis quos loquentes fa- 
cit , quos ad teftificationem veritatis inflruit 3c 
informat: qui etiam poftulare pro fandtis , Sc 
gemere ac defiderare dicitur, quia eis quos re- 
pleverit afledum poffulandi & gemendi & de- 
fiderandi infpirat. Ita Sc ipfe laetatur infan(!iis 
in quibus habitare dignatur , quia eos procul- 
dubio laetantes facit , five in donis gratiae quae 
largitur piis, five in judiciis & aequitatibus, qui- 
bus impios punit. Pro quibus etfi humano affe- 
ftu , ficut Apoftolus dicit defe, tanquam homi- 
Hjes contriftantur ; tamen divino fpiritu regente 
atque inlufirante, jufla Dei judicia laudare Sc 
glorificare nonceflant. Cdm igitur tam magna 
. Sc inefiabiliter majori cautela, ut aliquatenus 
intelligi poflint , divina verba indigeant , non 
facile a quoquam proferenda funt velut pro fe^ 
neforfitan benetradata inveniantur contra fe. 
Septimo loco, duo prorsfis gravia mala in 
tuis nobis moribus plurimdm difplicuerunt. 
ynum, quod fac^rdotes Pei, Sc rectores Ec^ 
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clefiarum, tantis injuriis & convitiis Sc male- 
dictis laceras , tanto difpeCtu & contumacia 
conculcas , utique fpiritu erroris & fuperbiac 
miferabiliter deceptus , nt omnino nihil Chri- 
ftiana: patientiae , nihil Chriftian* rcvcrentijc 
habere videaris. Nam inter cetera , omnes qui 
infaniae fenfuum tuorum zelo fidei refiftunt,hac- 
reticos appellare non metuis , eofquea bono & 
erudito viro atque catholico Epifcopo Rhaba- 
nicos nuncupare praefum is. Nec times Deum, 
quod in tales & tantos diaboli laqueos, per va- 
nam inftabilitatem mentis & corporis , & va- 
niorem curiofitatem atque arrogantiam incidi- 
fti. Nec erubefeis , quod in tot erroribus & 
mendaciis ab omnibus ubique deprehenderis 8c 
confutaris. Nec doles , quod ecce tot annis a 
corpore Ecclefix iuftac feveritatis damnatione 
prae cifus, atque omni bonorum contubernio ac 
folatio defraudatus , remanfifti velut ftirps inu- 
tilis, palmes aridus igni deftinatus. Sed ad- 
huc infuper os tuum maletliCtione&ramaritu- 
dine plenum eft.& converfus in arcum pravum, 
non pro Domino , ut putas , fed Ecclefiam ma- 
trem tuam , ejiifque Praefules patres tuos , (a- 
crilega audacia contemnens , adversds Domi- 
num jacularis. Alterum verb malum eft in mo- 
ribus tuis , quod in omnibus quae dicis tc fen- 
tis , ficut feriptura tua declarat , nullum omni- 
no, hominum more bonorum , pic & humiliter 
deprecaris , nullius te lenrui & audoritati fum- 
mittis , nec dicis , quod iipefolet & debet pic- 
tas dicere , Obfecro bone vir, aut bone frater, 
a in his quae dico aliquatenus erro , ferto infir- 
mitatem mgam , iiiftruito ignorantiam meam. 
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ic probabis obedienciam meam , quia paratus 
ero libenter fufcipere quicquid veritas digna^ 
bitur declarare. Sed ita te fenfui tuo credis , & 
in ipfa veritate fpeculari & contemplari gloria^ 
ris , ut in fcriptis tuis nec Deo ipii fuppliccs* 
ut tibi quod melius efl: revelet, Q^propter 
multdm fraternitatem tuam .exhortor 8c mo» 
neo, 8c paterna pietate ac fraterna caritate per- 
fuadeo , ut revertaris in temetipliim , conver- 
taris ad cor tuum , & excutias procul a te illum 
errorem vanum , & laborem infruduofum ac 
pernidofum , reftituafque te fandi* matri Ec- 
cleli*, reftituas teobedienti* Domini facerdo- 
tum & patrum tuorum, reftituas te fraternae 
^mnium caritati^ Vt qui modo jaces tanquan^ 
vas perditum , cooperante Dei gratia , emcia- 
ris in domo ejus vas utile , ad omne opus bo- 
num paratum. Nec terrearis confideratione , 
vel erroris quem incurrifti , vel injuriarum, 
quas in Dei facerdotes intulifti , ne ex hoeve- 
lut implacabiles patiaris. Omnes deprecabir^ 
mur pro te , & ipfi ultro propter amorem Chri- 
(li oblivifcentur fe , erftntque apud omnes 8c 
praeterita errata in oblivionem , & pr*fens 
converlionis tuae bonum in gaudium Sdexulta- 
tionem. Tantiim ne dubites , nec remoreris, 
fed eruere quali damula de manu , & quali avia 
de inlidiis aucupis , ne in tali damnatione re- 
pentina morte praeventus , Ecclefiac matri , cui 
nunc moerorem facis alliduum , ludium , quod 
ablitjderelinquas perpetuum-Credfi indubitan- 
ter , quia haec ex vera & lincera erga te caritate 
& folo amore falutis tuae loquor. Nec omnino- 
aeftimes , quod qu*dam fuperifts , velut durifts 
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& aufterius profecutus fum , ad confufionem 
vel condemnationem tuam prolata. Sed fcito 
certi (lime , quia ad hoc tantdm didba funt, ue 
ca coram oculis ponerem tanquam in fpeculo 
veraciter dijudicanda, &: adjuvante Dei gratia, 
quantocius & ftudiofiils emendanda, Siqui^ 
dem , ut bene ipfe nofti, meliora funt vulnera 
amici, quam fraudulenta ofcula inimici. Ad ex- 
tremum , breviter tuas intimo caritati , gellum 
cfle intra Gallias, temporibus pene beati Papz 
Leonis , five Agapiti , Concilium venerabile, 
&Ecclefiac Dei valde utile, a pluribus Epifeo- 
pis , quibus prasfuit admirandas fantClitatis , & 
virtutum ac miraculorum , beatus CasfariusA-i 
relatenfis Epifeopus. ubi diligenter de gratia 
Dei& libero hominis arbitrio , de prxfcientia 
& prqdeftinatione divina conftat eflfe definitum, 
qualiter moderatiffima & perpenfiflima ratio- 
ne fentiendum , tenendum , & docendum l?r. 

Vnde hic ad commonitionem prudentias tuas 
pauciflima verba fubne^to , quibus aiunt ; Hoc „ c. st^ 
etiam fecunddm fidem catholicam credimus , « 
quod poft acceptam baptifmi gratiam, omnes « 
baptizati,Chrifl;o auxiliante & cooperante,qu^ 
ad falutem animq pertinent,poffint & debeant,- « 
li fideliter laborare voluerint , adimplere. Ali«: « 
quos verb ad malum divina poteftate pr^defti- „ 
natos non folii m non credimus, fed etiam, fi „ 
fine qui tantum mali credere velint , cum omni «« 
Reflatione illis anathema didmus, g. 
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EIVSDEM ARGVMENTI, 

AMOLONIS ad gothescalcvm 

Epiftolx adeunda in Codi<;e 
Trcvirenfi, 


OPVSCVLVM PRIMVM, 

jRefponJto ad interrogationem cujufdam de 
Prafcientia vel Pr^cdeflinatione 
divina , ^ de Libero arbitrio, 

MNi POTENS Deus , quia vcriffi-i 
me verus & folus Deuseft, omni- 
no in fua JE terna & incommutabili 
fcientia prajfcivit omnia antequam 
fierent, ficut Scriptura teftatur , di- 
Dm.xt. cens : *Dei*s<eterne y (jm abfconditorum es cogni- 
tor » qui nofii omnia antemnam fiant. Pr^fcivit er- 
go fine dubio , & bona quae boni erant faduri^ 
& mala qu^ mali erant gefturi. Sed in bonis 
ipfe fecit fua gratia ut boni eflent : in malis ve- 
ro , non ipfe fecit ut eflent maii , quod abfit: 
fed tantflm prxfcivit eos proprio vitio talesi 
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futuros» Neque enim prxfcientia Dei impofuit 
eis neccilitatem , ut aliud elle non poffent , fed 
tantdm quod illi futuri erant ex propria volun- 
tate , ille ut Deus praevidit ex fua omnipotenti 
majeftate. Vnde Scriptura , incontaminabilem 
juftitiam ejus nobis infinuans , ait de illo : JVe- 
mtni mandavit impie agere , & nemini deditfpa-^ 
tinm peccandi» Qi^d ergo impie agunt impij & 
iniqui, & ipatium temporis vitae nujus, quod 
eis dedit Deus ab bene agendum , ipfi h contra- 
rio convertunt ad malum exercendum, non Dei 
fed ipforum eft culpa , &ideored:e damnantuC 
ipGus juflitia. Praefeivit autem idem omnipo- 
tens Deus etiam aeternam illorum damnatio- 
nem, fed ex merito ipforum, quos in propria 
malitia perfeveraturos praevidit , non ex lua , 
quod abfit, iniquitate , qui nihil injufte con- 
flituit, & qui reddit unicuique fecundum opera 
fua , id eft , & bene agentibus bona aeterna, & 
male agentibus mala perpetua. Ergo bonos 
praefeivit omnino, & per gratiam fuam bonos 
futuros , Sc per eandem gratiam aeterna prae- 
mia accepturos , id eft , & in praefenti feculo 
bene vidluros , & in futuro feliciter remune- 
randos. Vtrumque tamen ex dono mifericor- 
diq Dei. Vnde Apoftolus vafa mifericordiae 
cosappellat dicens : y r ofienderet divitias gratia 
JUa in vafamifericordia» ejUA prap aravit inglo- 
riam. E contrario autem malos, 8c pr^feivit per 
propriam malitiam malos futuros , & praefeivit 
per fuam juftitiam aeterna ultione damnandos. 
Sicut praeiciebat de luda proditore quod eum 
effet traditurus , ficut Evangelium dicit : Cum 
ejfet ftnm dedttodecim. Prxioebat etiam xtec- 
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nam ejus damnationem , cum diceret : 
mitiiilU per hominis tradttHr^^BofJum 

erat ei , fi natus non fnijfet homo ille. Sic &de » 
impiis ludsis ^ pracfciebat Ane dubio eortim im- | 

pietatem futuram , de qua przdixit in pialmo : 1 

fyi/. et. Dedermt in efcam meamfel , & in Jiti mea pota»- I 

verant me acetoi Pra:fciebat*& mbfequentem 
ipforum damnationem , de qua in eodem pfalfa 
tno Aibjunxit : Deleantur de lihro viventium » ^ 
cum jufiis non fcribantur. Sed in his , & in om^ 
tiibus iniquis, illud prius ex propria eft pravi- 
tate, iftud fequens ex divina aequitate. Hoc mo- 
do & de praedeftinatione Dei omnino fentien- 
dum eft. quia in bonis praedeftinavit , & ipfam 
torum bonitatem futuram ex dono gratiae fuae , 

& pro eadem bonitate eeternam ipforum remu-> 
nerationem , ut ipAus dono fierent boni , ipfius 
dono efient remunerati. Vnde ait Apoftolus i 
I. nr. 1. pradefiinavit nos in adoptionem filiorum per 

It»»»* >• lejum Chrfium in ipfum* Sc alio loco : J^^t 

prafeivit & pradefiinavit conformes fieri imagi* i 
Praedeftinavit utique efediosfuos, 
ur & nunc afiumerentur in adoptionem filiorum 
t)ei per gratiam baptifmi , & in futuro effician- 
tur conformes imaginis filij Dei , per eandem 
Dei gratiam fecundum imaginem ejus renovati • ! 
& glorificat!. PraedeAinavit omnino. Ut & bi . 
efient boni , non ex fe , fed ex illo , & illi beati , f 

non per fc , fed per illum* In utroque ergo bona F j 

Aia in eis & de eis Aitura praefeivit & pratdefiii- f ' 
navit. In malis vero & impiis , non praedefti- » 
navit omnipotens Deus malitiam & impieta- ^ 
tem , id eft , ut mali &jmpij efient ,& aliud ef- 
fe non pofient : fed quos prafeivit &: pratvidit ^ 
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malos atque impios futuros proprio vitio, ipfe 
cos prxdeftinavit ad aeternam danuiationem 
jufto judicio. Non quia aliud eile non potue- 
runt, fed quia aliud ede noluerunt. Ipti igitur 
llbimetipds extiterunt cauTa perditionis : Deus 
autem juftus judex 6c ordinator judus ipdus 
damnationis» Non enim przdeftinavit injuda, 
fed j uda. Praedeftinat tamen & coronas juftis, 

& pcenas injudis , quia utrumque ed judum» 

Q^m juditiam ejus commendans nobis Apo* 
dolus , ait : Num^md iniquus *Deus» tjtti infert ^*** 
iram ? abfit^ Et qiiia modo omnibus przrogat 
patientiam , ut convertantur ad poenitentiam , 

& qui pereunt, fuo contemptu & duritia per- 
eunt , quia tantam Dei patientiam contempfe- 
tunt , iterum alio loco dicit t n divitias honim t 

tatis & patientia & longanimitatis ejus contemnis» 
ignorans ^Honiam benignitas Dei ad foenitentiam 
te addneit} Secunddm duritiam autem fuam, 

6c cor impoenitens ,’thefaurizat dbi iram in die 
irae Sc revelationis judi judicij Dei , qui reddet 
unicuique fecunddm opera flia. Hinc etiam alia 
Scriptura tedatur , dicens: Dens mortem non 
fecit , nec Utatnr in perditione vivomm : impij 
antem manibsts & verbis accerjiemnt illam » d* 
afiimantes amicam deflexerunt & /ponfiones po- 
fuerunt ad illam , quoniam digni Jient qui pnt 
ex parte illius, N on ergo omnipotens Deus ulli 
hominum caula mortis vel perditionis exidit ^ 
fed ipfam mortem & pferditionem manibus & 
verbis ipd impij dbi accerfunt , dum nequiter 
operando , & nequiiis aliis fuadendo , & ubi &c 
illis damnationem adducunt ; dum viam iniqui- 
utis 6c perditionis amantes , i rc^ itinere de.. 
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fleftunt , & ad perpetuam damnationem , tan^ 
quam datis inter fe dextris , pari confenfti nc^ 
quiticE , quafi ex voto & fponfione feftinant. 
Fffiderati mortis , & viti iterni inimici : ipfi 
fecundiim duritiam fuam , & cor impcenitens i 
thefaurizant fibi iram in die in. In qua die jofti 
judici) Dei , quia unufquifque fecundum opera 
fua recipit , nemo ex Dei pnjudicid, fed ex me- 
rito proprii iniquitatis , condemnatur. Non 
enim ille aliquem prideftinavit ut malus eflet , 
fed vere omnem malum prideftinavit ut impu- 
nitus non eflet. Quia & unaquaque lex jufta 
crimen non jubet , ne fit injufta , & tamen cri- 
minofum punit , ut vere fit jufta. Qui ergo di- 
cit, quod hi qui pereunt prideftinati funt ad 
perditionem , & ideo aliter evenire non poteft ; 
fimiliter quoque & de juftis , tanquam & ipfi 
ideo falventur , quia prideftinati ad falutena 
aliud efle non potuerunt. Qm ergo hic taih 
confuse & infulse , & illis nollit meritum dam-k 
nationis , & iftis -tneritum (alutis, ac per hoc 
quid aliud agit,nifi ut & pereuntibus (tcundftm 
illum fit impofita neceflitas perditionis , & his 
qui (alvantur , fit impofita neceflitas falutis ? at- 
que ideo nec illijuftc damnentur , qui jufti efl^e 
non potuerunt, nec ifti jufte remunerentur, qui 
aliud quam jufti efle nequiverunt , ut in utra- 
que parte & perditio &falus non fit ex judicio 
proprii adionis ,fed ex prijudicio divini pri- 
ordinationis i Et ubi erit illud : jQm reddet nni- 
cuique fecundum opera fua ? & iterum : Num- 
qmd ini(juus Deus qui infert iram 5 ah fit. Aperte 
namque caufa perditionis iliorum qui pereunt 
in Deum refertur , fi ipfe eos ita ad interitum 

p rqde- 
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prqdeftinavic , qt aliud efle non poflent. Quod 
tentire vel dicere horribilis blafphemia eft. Sed 
Ecclefiae Catholicae fides , cujus filij 8c fedta- 
tores efle debemus , ita nobis firmillimc tenen- 
'dum infinuatjUt fuperiiis juxta Scriptur^ fan- 
dtq auctoritatem breviter defignavimus. Videli- 
cet omnipotentem Deum, in malis iprorum ma- 
litiam pr^fcilFe , quia ex ipfis eft, non pr^defti- 
nafle, quia ex illo non eft : pcenam vero illorum 
Sc pr^lcifle , quia Deus eft , 8c pr^deftinalle 
quia juftus eft. ut & in illis fit meritum fuq 
damnationis , & in illo poteftas 6c judicium ju- 
ftq damnationis. Non enim prxdeftinat Deus , 
nifi quar ipfe faCturus eft : praefeit vero multa 
quae ipfe faCirurus non eft , ficut omnia mala , 
qu 2 utique mali faciunt , non ille. Ipfos quo- 
que malos non ideo perite , quia boni* efle non 
potuerunt : fed quia boni efle noluerunt , & fuo 
vitio vala irae apta iil interitum perfeverave- 
runt, Scin mada damnationis, vel originali , vel 
aCtuali merito permanferunt. In bonis autem, 
omnipotens Deus , ficut fupra fatis oftenfiim 
eft , utrumque praefeivit & praedeftinavit , ut & 
in prafenti vita per fuam gratiam exifterent bo^ 
ni , 6c in futura etiam beati. V triufque enim bo- 
ni eorum , id eft , przfentis Sc futuri , ipfe eft 
auCtor , 3c idcirco fine dubio utriiifque prae cog- 
nitor & praedeflinator. Qiwre & ipfi ex feip^is 
non foliim aliud efle potuerunt , led etiam aliud 
fuerunt , antequam per eum , qui juftificat im- 
pium, ex impiis jufti efficerentur. Sive autem iu 
illis qui falvantur , five in illis qui pereunt , vo- 
luntas propria remuneratur , voluntas propria 
damnatur. Sed in illis , quia per gratiam Domi-^ 
Tom. II, M 
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ni Salvatoris eft tlinata, vc cx mala & pxav« 
fieret bona Sc reda , eft proculdubio digniffimi^ 
coronata : in iftis autem , quia non adquiefeit 
per Salvatorem recipere fanitatem , juftiftime 

S er eundem judicem fentiet perpetuam dam- 
ationem. Et hoc eft breviter totum , quod de 
libero arbitrio juxta veritatem catholicae fidei 
eft tenendum. Quodfcilicetomriem hominem 
liberi arbitrij condiderit Deus; Sed quia per 
unum hominem peccatum intravit in mundum , 
& per peccatum mors , 6c ita in omnes homines 
•pertranfiir, in quo omnes peccaverunt ; ita iftud 
liberum arbitrium , in univerfo genere huma- 
no , illius praevaricationis merito, vitiatum & 
corruptum j ita obccecatum eft & infirmatum , 
ut fufficiat homini ad male agendum , id eft , ad 
rumam*iniquitatis,& ad hocfoliim pollit elle 
liberum : ad bene vero agendum, id eft, ad exer- 
citium virtutis , & frudum boni operis , nullo 
modo afliirgat Sc convalefcat , nifi per fidem 
unius mediatoris Dei & hominum hominis 
Chrifti Iesv , & donum Spiritus fandi, in- 
ftaurctur , inluminetur , atque fanetur, ficut 
ipfe Salvator in Evangelio promittit,dicens : Si 
vos filim liberaverit, tUTic vere liberi eritis, & A- 
poftoliis ait : ybi fpirims T)omwi,ibi libertas.Nt 
per hanc gratiam Chrifti, & fpirims Chrifti ^ 
numanum liberum arbitrium , inluminatum , 
atque fanatum, dicat gratulans illud Pfalmiftac : 
DominHs inluminatio mea & falns mea , ejttem- 
timebo} Qui igitur hanc gratiam libertatis ac- 
cipere defiderat, ut ad bene & pie vivendum 
veraciter liber fiat, non de fuis viribus pra:fu- 
mac,fedillife fideliter fanandum corroboran- 
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dAmque committit, de quo idemPfalmifta di- 
cit: uipnd Domimmvrejfm hominis dirigentur^ T/kl.it. 
& viam ejHS volet: iliumque oret, atque luppli- 
cet dicens : Grejfm meos dirige fecundum elo- pyj/.iii, 
^uittm tuum non dominetur mei omnis ihju- 
Jhtia. Sc iterum : Dedncme Domine invia tua 
ingrediar in veritate tua. & cetera fimilia» 
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De gratia '&c prxfcientia Dei ^ dcque 
prasdeftinacione & libero arbitrio , 
de fpe item ac fiducia falutis, & de 
lententia fan£l;i Au^ufiinii 

Opufculum hoc in vtteri codice %4molonii 
Efifiolamfuhfequitur ^ fine titulo , 
tit affaret ^fine principio» 

R A T I A M itaque l)ei credere debethus \ 
VJqua humanum genus , nullis fuis bonis 
meritis praecedentibus , fola Dei gratuita boni- 
tate & mifericordia falvatur per unum media- 
torem Dei & hominuni I e S v m ChHftura. 

Quam gratiam commendat ipfe Dominus in 
Evangclio dicens f Venit enim filius hominis 
i^uarere &falvum facere tjuod perierat. Hanc & 
-Apoftolus praedicat dicens ; rt gratia Det pro H*h.%. 
omnibus gufiaret mortem. S>C 2 \ilbii Deus autem, 

^ui dives efi in mifericordia , pro^r nimiam 
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caritatem fuam > qtta dilexit nos , & ckm ejfemut 
mortui peccatis > convivificavit nos Chriflo. Hand 
ilignificat gratiam , ubi dicit fidelibus : Gratia 
falvi faEli efiHs per fidem » & hoc non ex vobis, 
*Dei enim donum efi. Id eft , utrumque , & 
quod falvi fadti eftis , & quod per fidem falva- 
ti.&falus vellra, & fides vcftra* Per hanc gra- 
tiam , id eft , gratuitum donum fuum , trahic 
Deus pater quos vult ad filium fuum. Trahit 
autem , non neceflitate , fed deledabili volun- 
tate & amore, ficut ipfe filius dixit : JVemo po- 
tefi venire ad me , nifi pater aui mifit me traxerit 
eum. Trahit eofdcm & ipfe filius adfe, ficut 
ipfe dicit : Et ego fi exaltatus fuero a terra , om- 
nia traham admeipfum. Hanc accipiunt inba- 
ptifmo regenerati parvuli & majores , & quotis 
die fideles in omni cogitatu , & opere , & fer- 
monebono. Exhortatur videlicet, quod bonum 
eft infpi#ido:confirmat ver6,quod infpiraverit 
confervando.Nullum eft enim hominis bonum, 
quod non fit Dei donum. Per hanc gratiam no- 
bis etiam quotidiana peccata humiliter confiten- 
tibus & fupplicantibus remittuntur , teftantc 
beatoIoanneApoftolo, &rdicente: Si confitea- 
mur peccata nofira , fidelis efi (fr jufius» ut remit- 
tat nobis peccata , & emundet nos ab omni ini- 
quitate. 

pRi^scriNTiAM quoque Dei credere 
debemus, qua omnia in aeterna fcientia fiia prae^. 
fcivit ,& praecognita ei funt quacunque futura 
ifunt.non folum bona, qu«e ipfe facit & remu- 
nerat in fuis ,fcd etiam mala quae ipfe non fa- 
cit, fed tantdm judicat & damnat in alienis, 
ynde & Scriptura dicit: nofii omnia ante- 


LvcnvNENSis Opvscvia. i8i 
enam fiant. Ita namque in illa a:terna prx- 
fcientia , ei aeternaliter & incommutabili- 
ter omnia praecognita funt , ficut omnino fu- 
tura funt. Et quia veriffimc & ccrtiflimc pra:- 
fcivit , omnino ita erunt , ficut ea praefci- 
vit. De qua praeficientia ejus Apoftolus dicit;- 
iNam qttos prafcivit& pradefiinavit conformes 
fieri, imaginis filij ftti. Praeficivit credituros & 
non credituros : prsfcivit in fide perfeveratu- 
ros, & non perfeveraturos ; praeicivic in vita 
aeterna futuros , & in igne aeterno arfuros. Prq- 
ficivic ergo & certum numerum fandorum fuo- 
tum. Vnde myfticc in pfalmo canitur ; jQ^nu-^ 
merat multitudinem ftellarnm , & omnibns eis 
nomina vocat. 8c Apoftolus : JVov it dominus, 
t^ni funt ejus. 

DiBiMVS etiam credere praedeftinatio- 
nem & eledidnem fanfkorum. quia eos , quos 
praefeivit fiua gratia falvandos & liberandos ^ 
prsdeftinavit , id eft, praeordinavit, & elegit, 
id eft, k mafta perditionis &: focietate reprobo- 
rum diferevit, ut ejus gratia fierent vafa mifie-, 
ricordiae, quae praeparavit in gloriam. Non ita- 
que idcirco eos praedeftinavit & elegit , quia 
praeficivit eos ex lemctipfis juftos futuros : fied* 
potifts ad hoc eos praelavit & praedeftinavit, 
ut eos gratis fiua gratia iuftificaret. Qi^d to- 
tum ita Apoftolus teftatur dicens : 2^am e^uos 
prafeivit & pradefiinavit , &c. Hoc itaque eis 
praftitit pr^icientia & pr^de^inatio Dei, ut fie- 
rent quod non erant , id eft , ut fierent confor- 
mes imaginis filij fui , & vocarentur vocatione 
non fiolius vocis exterifts, fied & grati^ infipiran-. 
tis & adjuvantis interiiis. Hqc prqdeftinatia.. 

M ii) 


t. 




Tion, a. 



^*ni. t. 


Tin, 1% 


)|f. Ut, 1. 


1X| 




l8z AmVLONIS ARCHlEPlSCOPt 
Dei appellatur nonnunquam propofrtum Dei, 
Acut ait Apollolus : Scimus enim , quoniam di- 
ligentibus Deum omnia cooperantur tn bonum his 
aui fecundum propojitum vocati Junt fan6li. De 
noc propoAto & gratia , ante mundi condito* 
tionem , ante tempora qterna fancliis promifla 
& donata , iterum dicit : In Jpem vita aterna , 
^Uam promifit ^ui non mentitur ^eus antetem^ 
pora fecularia , manifeflavit autem temporibus 
fuis verbum fuum. & alibi : Secundum virtu- 
tem Deiy quinos Uberavit i & vocavit vocatio- 
ne fua fanlia j non fecundum opera nofira , fed fe- 
cundum propojitum fuum & gratiam » qua data 
ej^ nobis in Chrijio I E s v i ante tempora fecula- 
ria , mamfejtata efl autem nunc , per inlumina- 
tionem Salvatoris nojiri I e s v Chrijhi. De qua 
vocatione didlum eft, Sine poenitentia enim funty 
id eft , fine mutatione , dona & vocatio Dei. 
Oportet itaque ut credamus , ipfum bonum 
perfeverantiq fandiorum, non folftm donum, 
fed etiam magnum & pracipue neceftarium 
Dei donum. C^d enim prodeft in his bonis 
cfte coepifle, & ea ante finem vit^ vel in fine 
perdidifle ? 

Oportet etiam ut credamus , Hberum 
& redlum voluntatis arbitrium , ab initio ho> 
mini a Deo naturaliter infitum , ita priraq pro- 
varicationis merito elFe vitiatum , infirmatum, 
depravatum , ut ad amorem veritatis & ju- 
ftiti^ afturgere non pofiit, nifi per donumChri- 
iU fuerit excitatum , fanatum , ac vegetatum, 
^ fu^ pravitatis vitio liberatum. Hinc enim 
Scriptura dicit : Creavit Deus hominem redtum^ 
& ipfc fe infaitis. m\fcuit quajlionibus. Et poft 
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kunc humanq depravationis lapfum quid fiib- 
jeftum fit , eadem Scriptura fic dicit : Sertfus ce>f. 
enim 0“ cognatio humant cordis prona e fi ad ma- 
lum. Hunc itaque liberi arbitri) languorem , 
quo fenfus hominis & cogiratio , ex vitio dam, 
nat^ originis , prona & intenta eftad malum, 

& ipfum liberum arbitrium tenetur captivum, 
folus ille fanat medicus , folus ille liberat , & 
reddit liberum liberator , qui de feipfo ait : 

JVfl» efi opus fanis medictu ,fed male habentibus, ^ 

& iterum ; Si vos filius liberaverit , tunc vere It- Uii, t. 
beri eritis. Ipfe liberum arbitrium reddit fua 
gratia liberatum;ut ficut erat pronum & prom- 

f itumad malum, multo attentius & deledtabi- 
ii\s efficiatur pronum & promptum ad bonum. 

De qua libertate Apoftoms ait : Vbi autem fpf *■ cok *. 
ritus *Domtnt 3 ibi libertas. 

c igiturgratia , 8c prqfcientia , & prqdc-» 
ftinatio , & eledlio , & vocatio, fed & liberi ar^ 
bitrij deje(fbio &inftauratio , tam clare adnun- 
tiata in Scripturis , fideliflimc & firmiflime ^ 
debent teneri a npbis. Quq non ad hoc admm- 
tiantur, ut hominem fid^em abfpe 6«: fiducia 
fallitis dejiciant, aut frangant; fed ut humilia- 
ta omni humana fiiperbia , & omni defuis viri^ 
bus prqfumptione depofita , fubiciac fc unuf- 
quifque 8c commendet- fideliter Deo regen-t 
dum , & ejus virtute protegendum , ejus boni- 
tate juvandum , ejus gratia confervandum 86 
perficiendum . que nulki eft alia , nifi mifcricor- , 
dia 8c benignitas redemptoris , cujus morte vir 
vificamur , cujus fanguine redimimur , cujus 
judicia abfolvimur, cujus cruce falvamur, ut 
fiat in nolpds , non ad defperationcm , fed ad fiu- 
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lutem , quod Apoftolus ait dicens : Sed if?fi /4. 
nohtsipfis re fponfnm mortis hahumHs» ut non Ji- 
tnus fidentes in nobis , fed in Deo j qui vivificat 
mortuos. & alio loco : Ex ipfo autem vos efits m 
Chrifio\ts\ qui faEtus efi/apientia nobis d EDeo, 
& iujbitia i&fanElificatio , & redemptio. Qua- 
tenus totum ipfe nobis fit, &nos toti ejus fi- 
mus , non ex parte de nobis , & ex parte de il- 
lo fidentes , & unufquifque noftrum dicat ei 
fideliter cum Pfalmifta ; Tuus fum ego , falvum 
me fac. Quid eft enim, quod ita fe quodammo- 
do familiariils Deo, commendandum putavit, 
ut diceret , Tuus fum ego ? nifi intelligi volens, 
quod malo fuo fuus efife voluerit , quod eft ino- 
bcdientijE primum & maximum malum. Ideo, 
tanquam dicens , Meus efte volui , & perditum 
me feci. Tuus fum, falvum me fac. Con- 

ftanter utique fidelis quifque Chrifto crede, ei- 
que te totum committe , quantum poteft. Noli 
velle elTe quafi proprius, & in tua poteftate, fed 
ejus clemcntifiimi & utiliflimi domini te fer- 
vum efte profitere. Ita enim te ad fe fublevarc 
non definet , nihjlque tibi evenire permittet, 
nifi quod tibiprofit, etiamfi nefcias. Ipfaeft 
namque Dei fapientia , qux loquitur & ad- 
monet dicens : Ego mater pulchra dileElionis & 
timoris , & agnitionis & fanEla fpei. in me gratia 
omnis via & ventatis, in me omnis fpes vita &. 
virtutis. Tranfiteadme omues qUi concupifcitis 
me, & d generationibus meis implemini. Spiritus, 
^nim meus fuper mei dulcis , & hereditas mea fu- 
per mei eir favum. Qm audit me non confunde- 
tur , & qUt Operantur in me non peccabunt. Pro, 
bac yir fapi?ns prat dicens ; feline illam de. 




Lvgdvnensis Opvscvia. i8^ 
/anilis coelis tnis 3 & k fede magnitudims W € , nt 
fnecnm Jit> & mecum laboret t &fciam ^ntd acr 
feptum fit apttd te. 

N 1 <^v E contrarium putari debet , quod in 
dialis fan6ti Auguftini , forfitan & aliorum ca- 
tholicorum Doftorum , aliquotiens inveniri 
folet , impios quoque ad a:ternam damnatio- 
nem , fivead £Eternum interitum pr^deftinatos. 
Quia omnipotens Deus, quos in peccato fuo, 
five originali, fi ve etiam aduali, atque in im- 
pietate praevidit elTe perituros , non eos fua di- 
vina poteftate , quafi praejudicando , praedefti- 
navit ad malum , ut eos velut ipfa prsdeftina- 
tione cogeret malos efle , atque ad sterna ma- 
la toleranda pervenire ; fed quos v?l ex juftc in 
Adam damnata origine , vel etiam propria im- 
pietate , perpetus damnationis reos futuros ef- 
fe prsfcivit , jufto eos judicio , tanquam om- 
nium prsfcius , ad sternum interitum prsordi- 
navit , & prsordinando utique prsdeftinavit. 
Sed jam audiamus beatum Auguftinum , quo- 
modo & ipfe,poft Apoftolum prscipuus prs- 
deftinationis & gratis prsdicator, hortetur fi- 
deles ad ftudia pietatis , & inftantiam oratio- 
nis, ut mercantur accipere prsmium vocatio- 
nis. O ficoreflet, inquit qualitercunque fuC- 
pirans in illam ineffabilem gloriam * 6 fi pere- 
grinationem noftiam in gemitu fentiremus, & 
feculum non amaremus , & ad eum qui nos vo- 
cavit pia mente perpetuo pulfaremus ! Defi- 
derium finus cordis eft, capiemus , fi defide- 
rium quantum poflumus extendamus. Hocno- 
bifeum ait & feriptura divina , hoc congrega- 
tio populorum, hpc celpbrjnio fflcramcntorum. 


\%6 AmvlonIs Opvscvla.' 
fc hoc baptifmus fandus , hoc cantica laudis Dei, 
(c hoc ifta noftra difputatio , ut hoc defiderrum 
(1 non folt\m feminetur & germinet , venim 
c( etiam in modum tantae capacitatis augeatur , 
ut idoneum fit fumere , quod oculus non vi- 
et dit , nec auris audivit , nec in cor hominis af- 
cendit. Sed amate mecum. Non multum amat 
« nummum , qui amat Deum. Et ego palpavi in- 
«t firmitatem. Non fum aufus dicere, nonamat 
tc nummum , fed non multum amat nummum : 
tt quafi amandus fit nummus, fed nonmultdm. ] 
ct O fi Deum dign^ amemus 1 nummos omnino 
ft non amabimus. Erit tibi nummus inftrumen- 
(( tum peregrinationis , non irritamentum cupi- 
it ditatis, quo utaris ad neceffitatem. non quo 
ft fruaris ad deledationem. Deum ama, fi ali- 
ct quid in te egit quod audis & laudas. Vtere 
ct mundo, non te capiat mundus. Qupd intralH 
ct itcragis.Exiturus venifti, non remanfurus.Iter 
ct agisjftabulum eft haec vita. Vtere nummo, quo- 
ct modo viator in ftabulo utitur menfa, calice, ur- 
et ceo , ledulo , dimilTurus , non permanfuriis. Si 
It tales fueritis , erigite cor qui poteftis , & audite 
It me. Si tales fueritis , ad ejus promiffa venietis, 
ct Non enim multum eft ad vos , quia magna eft 
ct manus ejus qui vos vocavit. Vocavit , invoce- 
ct tur. Dicatur illi : Vocafti nos , invocamus te. 
ct Ecce audivimus vocantem : audi invocantes, 
ct Perduc quo promififti, perfice quod inchoafti. 
<t Noli delerere munera tua, noli defcrcre agrum 
ct tuum. Germina tua intrent in horreum. Abun- 
ft dant tentationes in mundo , fed major eft qui 
ft fecit mundum. Abundant tentationes, fed’ non 
ft deficit , qui in illo fpem ponit . in quo d?fedu« 
ft nullus eft,. 
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ER V DITISSIMI vim 

lACOBI SIRMONDI 

PR^FATIO 

DE SEQ^VENTI OPERE, 
deque ejus audoic. 

C L o c E M h»nc ftiitentiarsim idem nth 
bis vetus cedexprottdit, qui Amolonis nupif 
epifiolam ad Gothefcalcum: ac ntfi nos con- 
jcilura fallit , idem ipfe Amoto , qui epijiol* 
j eft audior , iiujus quoque audior eft C oUe- 

Bionis. Cujus tu operis duplicem , L « c t o R , frofolerti» 
tuu flatim a^ojices gratiam. Vnam,quhd pturimis o* 
maximis de rebus , qua in controverjia nunc verfojttur, 
quidfenferitS' docuerit Auguftinus , ipfius Augufiini ver- 
bis , quod erat optandum , patefaciet, alteram , quid ver- 
borum Augufiini , ne malos interpretes audiamus , veram 
utilemque intelligentiam depromet. Sunt enimvtro , ficut' 
qlim fuerunt, qui fub Augufiini titulo incautos circumvet 
niant. Neque enim cautior ille aut felicier ejfepotuit, quam 
Trophete, quim Apofioli & Evangelifit. quorum verbUht.-. 
vetici aliquando ad defendendos errores fuos abufi funt.Ce- 
terkm liceat quibus hos fequi libet, vel Augufiinum cum 
^drumetinis monachis non intelligere , velfalfa illi affin- 
gere cum indefiinatis. Nos Amolone duce Augufiini ftn- 
tentias in eam partem accipiemus ,qtti Ecclefii placitis ma- 
xime congruat , qua fidem, fiduciamque nofiraen adificet 
qUA nos Deo divineque providentia totos dedat , explofis iis 
dui cism ab Augufimo^ocul abfint, Augufiini tamen no^ 
fpine gloriari, fuism^ue illum dicere cum.GothefcalconoTk 
^s^befeu»^. 
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EIVSDEM SIRMONDl 

PRAEFATIO 

DE SENTE^JTJJS S. AVGVSTINl 

eittanti mento facienda Jiftt. 

IP de fanBi Augufiini fententiis nulli dubium tjpt. 

X^fotefl, quin magno in pretio honore habendi, fint, 

tanquam admirabilu doSrint, , fapientijpmique , ut Fa- 
cundw ait, »tque clariJftmiFcclefiarum ChrifUmagiRri, 
tMtio in his tamen , ne fraus incurrat , duplex adhibenda 
efi. una, ne male forfan expojitt nobis illudant : altera. 
Ut tn laudando earum auctore modum teneamus. Mala 

ttdXyjlum intellexerant mona- 
ehi Adrumetini , elque ferebantur , ut Uberum hominis, 
arbitrium ab eo negari crederent , ni fs erroris illos admo^ 
ssutffn ifuamque illis mentem apcruijfet in libro de gratia 
libero arbitrio. Pndejlinatos rurfsis ad interitum quof- 
d*m cum fcripjiffet Augujlinus , atque hoc nonnulli, qua- 
p prtdeft matos ad peccatum diceret, interpretarentur, Ful- 
gentius contra , libro primo ad Monimum , pradefiinatio- 
»f«» » 0 » ad iniquitatem, fed ad fuppUcium intelligendam 
docuit, prima it^uein verbis Augufiini cura fit oportet, 
ut quo fenfit accipi debeant exploremus -, prtxima, ut de 
auBoritate cum agitur , Auguflinum fic amemus , ut eos. 
non audiamus , qui illum fupra.qudm par efi extollere /lu- 
dent. 6^od dum faciunt, non animadvertunt Je illum, 
spjum, cujus laudibus indulgent, minimae faventem ,fed. 
adyerfarium habituros. §^ippe qui ad S. Hieronymum 
fcrtbens epifiola xix. folis canonicorum librorum fcripto- 
ribus honorem hunc deferre norit, ut nufquamerrajfe illos., 
tftioeU J}efe autem tantum abejt ut idem Jibi arroget ^ ut 
horum fimiles quofdam amatores fuos , qui de ipfo aliter, 
fentiebant , graviter hoc nomine reprehendat in epifiobo. 

jf^t^tcellinum. Vos autem, incjuir, qui me multum 
diligitis, fi talem me ajferitis adverstes cos quorum malitia, ’ 
vel Ignorantia vel intelligentia reprehedor,tit me nufquam 
fmptorum meorum errafie dicatis , frufira laboratis , non 
bonam caufamfufccpifiis , facili in ea me judice fupera- 
quoniam non mihi placet , chm a cari (fimis meista- 
lu effe exifiimor qualis non fnm. 
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AVGVSTINI 

SENTENTIjE, 

De Prsedeftinatione , & Gratia Dei, 
& de libero hominis Arbitrio. 


PR^FATIO OPVSCVLI 

S E Qjr ENTIS. 

nomine *D omini nofiri IesV 
Chrifii. Legat fidelis qmfque fideli^ 

terfubnexas beati ^MgHfiini fen^ 
temias, tjuas ex libris \ejw findiose 
collegas t eodem Domino adjH-- 
•vante falnbrittr ordinatas, in hoc libello avide 
carpendas ac dulciter proponimtu ruminandas . 
ut devotus^ fimplex le6lor . ne magnis ^ multi- 
plicibus pradiPli Patris difputationibus fatigetur, 
vel etiam profunditate ac perplexitate tantarum 
quafiionum deterreatur aut perturbetur , brevi 
compendio difcat unde fidem fuam fideliter adi- 

fieet , ^ aiiionemjalubriter infimet’ Sumat ita- 
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^fte h<tc velat allmtnta /alutis , & utatur velui 
unguemu /uavitatts ; quatentu ipfo ufu pietatis 
& devota /upplicationis magis magi/que quoti^ 
die experiatur quam veraciter omnibus *I)eum * 
fideliter quaremibus & invocantibus Scriptura j 
Tfd.ce. dicat: Qi^rite Deum , & vivet anima veftra; 

Et iterum: Qu«rice bonum, 8 c non malum, 
iit vivatis ;& erit Dominus exercituum vobii* 

I. P4r. ,s. cum , ficut dixiftis. Et alio loco : Lxtetur cor 
P/J/.104. quaerentium Dominum* Q^rite Dominum, 

& confirmamini ; quaerite faciem ejus femper. 

Hitr. 19. Jtemque alibi ip/e Dominus: Et ibitis , inquit^ 

Sc orabitis me , & exaudiam vos. Q^retis 
me , & invenietis , ciim quaefieritis me in toto 
corde veftro , & inveniar a vobis , dicit Domi. 
ffd.144. i^us. jQmniam > ut *Pfalmifia ait j Prope eft 
Dominus omnibus invocantibus eum in verita- 
te* j 4 bfit enim ut doSlor pietatis ideo aliquem 
ad hafitationem vel diffidentiam impellere vi- 
deatur» quia juxta Scriptura /anlla fidem 
nes docet » omnes hortatur» non in /eipfis fed .in 
m*r. 17. Deo fpem ponere , cum feriptum fit : Malediftus 

homo qUi fpem fuam ponit in homine. & pofi 
pauca : Erit quafi myricae in deferto , & non vi- 
debit cum venerit bonum. E contrario autem : ^ 

Hitr. 17. Benedidus vir qui confidit in Domino , & erk 

Dominus fiducia ejus. Et erit quafi lignum ■ 
quod tranfplantatur fuper aquas, quod ad hu- | 
morem mittit radices fuas , (^c. Fnde & in 
p «/. 71. 'Pfalmo canitur : Mihi autem adhaerere Deo bo- 

num efl; , ponere in Domino Deo fpem meam. * 
udiamus itaque fideliter » & diligentiffiim* 
difcamus iri hii breviffimis & fuaviffimis bed* 
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flffimi patris diSis , videlicet quid fentiendum 
d* tenendum fitj juxta certijfimam fidei catho- 
lica regulam , de originali deliElo ex Adam in 
omne humanum genus transfufo » de libero arbi^. 
trio in ^dam vitiato & per Chrijbum fanan- 
do i de gratia Det qua genus falvatur huma- 
num , de modo juflitia fidelium in hac vita , 
de utilitate correptionis exhortationis , de pra- 
defiinatione , eleRione ^ & vocatione fanSlorum» 
de dono perfeverantU ufque in finem , quo per- 
venitur ad bonum quod non habet finem. 
jQ^ntum etiam inter hac adjuvetur apid 
Deui^ , d* proficiat atque firmetur vita fide- 
lium orationibus , eleemofjnis > & ceteris Jiu- 
diis pietatis » ut alleventur profirati , curen- 
tur faucij , erigantur elifi j ut petendo acci- 
piatur » quarendo inveniatur » pulfando intre- 
tur , atque Ha cooperante Dei gratia bonum 
certamen certetur , curfus confummetur ^ fides 
fervetur , adventus Domini diligatur » & qui 
legitime certaverit coronetur. Sic itaque in his ^ 

& ex his j qua tantus pater de tantis rebus ne- 
cejfarth & fideliter docet , proficiat adificatio fi-^ 
dei nofira » ut concale fcat & accendatur fidu- 
cia jpet nofira , excitetur devotio orationis no- 
flra i informetur fiudium aElionis nofira. quia 
apud omnipotentem Dominum , veritatis & pie- 
tatis angorem 3 nequaquam fides impedit de- 
votionem , fed devotio dirigitur & adifica- 
tur ex fide , ut quanto quis fidelius de illo fen- 
tit , & fentiendo veneratur , tante promptius 
efficacius ejus gratiam affequatur , Scriptu- 
ra fanQa dicente : Sentice de Domino in bo- 54*. t; 
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nitate , & in fimplicitate cordis quserite il- 'v ■ 
Ium : quoniam invenitur ab his qui non ten- | ' 
tant illum , apparet eis qui hduciam habent ^ 
in illum. ' i 

’ i 

t 

/ 





SENTENTIAE 

B. AVGVSTINI, ' 

EX LIBRIS QVOS DE PRAEFATIS 
rebus condidic fumpca:^ 6c in unaiii 
feriem diRini^is Capitulis ordinacse* 


Capvt Primvm. 

jEx libro deperfeflione juflitia hominis ^ ad 
Eutropium ^ Paulum Epifcopos» 

SENTENTIA L 

P s (alvi hOi fUfnusA Spes atiteiii 
quae videtur non eft fpe^. Qiwd 
enim videt quis, quid fperat ? Si au- 
tem quod non videmus fperamus , 
per patientiam expe^tamuSi Tunc ergo erit 
plena iultitia , quando plena fanitas ; tunc 
plena fanitas , quando plena caritas, plenitudo 
enim legis eft caritas. Time autem plena carii. 
tas , quando videbimus eum ficuti Neque 

enim erit quod addatur ad dilediionem , cftm fi- 
des perveneritad vifionem. 

II. Per arbitrij libertatem fadum eft ut ef- 
fer homo cum peccato ;fcd jam poenalis vitiofi* 
Tom. II. N 



Cap. 111 , 


CAt. IV, 




14. 


Um. /• 


i. ?*$, t. 


Cav. V. 


M4ttb. ti. 


^94 Sentintiarvm 
tas fubfecuta , ex libertate fecit neceffitatemi 
Vnde ad l)eum fidelis clamat : De necfjfitatihtii 
meis educ me. Sub quibus pofiti , velnon poHii- 
mu3 quod volumus intelligere j vel quod intel- 
lexerimus, nolumus hec valemus iriiplere. Nani 
& ipfa libertas credentibus a liberatore pro- 
mittitur : Si voSy inquit Uberaverit ^ tunc 

vere liberi eritis. Vidta enim vitio in quod ceci- 
dit voluntate ,caruit libertate natura. Hincalia 
Scriptura dicit: /4 ejuo enim tjuis devtblus ejbi 
huic & fervus addiitus efi. Sicut ergo non ert: 
opus fanis medicus, fed male habentibus^ ita 
non eft opus liberis liberator , fed fervis, ut ei 
dicat gratulfitio libertatis , Salvam fecifti de ne- 
cellitatibus animam meam.Ipfa enim fanitas eft 
vera libertas> quae non periil*et, fi bona per- 
manfilfetvolunl^. Qwa vero peccavit volun- 
tas , fecuta eft peccantem peccatum habendi du- 
ra neceflitas , donec tota fanetur infirmitas, & 
accipiatur tota libertas j in qua ficut necefle eft 
permaneat beate vivendi voluntas , ita fit etiam 
bene vivendi, &: nunquam peccandi , voluntaria 
felixque ireceffitas. 

III. Dominus , qui verbuin confummans & 
brevians fecit fuper terram,in duobus pr^ceptis 
dixit Legem Propheta fque pendere , ut intelli- 
geremus quicquid aliud divinitus praeceptum 
eft , in his duobus haberfc finem j &: ad haec duo 
elfc referendum: Dominum Deum tuum 

ex toto corde tuo » & ex tota anima tua ,&ex to- 
ta virtute tua^. & diliges proximum tuum ficut 
teipfum. In his , inquit , duobus praceptis tota 
lex pendet & propheta. Qdequid ergo Dei legfi 
prohibemur, & quicquw jubemur facere, ad 
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hoc prohibemur & jubeUiur Uc dlioifta cbm- 
pleamus. Ec forte generalis prohibitio eft^ JVort 
concHpifces i & generalis jumo » 2) Vnde 
breviter & Apoftolus Paulus quodam loco 
utrumque complexus eft. Prohibitio eft enim , 

olite conformari httic fecttlo ; juflio autem y/id if 

reformamini in novitate mentis vefira. Illud per- 
tinet ad non concupifcere , hoc ad diligere : Il- 
lud ad continentiam , hoc ad juftitiam t illud ad - 
declinandum a malo, hoc ad fociendum bonum. 

Non concupifeendo enim vetuftate exfpolia- 
inur j & novitate induimur diligendo. Sed nec 
quifquam potefl: efle continens , nifi Deus det : 

& caritas Dei diffunditur in cordibus noftris , 
non per nos ipfos , fed per Spirituih fandum , 
qui datus eft nobis; Hoc autem fit de die in 
diem in his qui volendo , & credendo , & invo- 
cando proficiunt , & praterita oblivifcentes in 
ca qua: antefunt extenduntur. Ad hoc enim lex 
ifta pracipit, ut cum in his implendis homo de- 
fecerit , non fe extollat fuperbia tumidus, fed ad 
gratiam confugiat fatigatus j ac fic eum lex ter- 
rendo ad Chriftum diligendum paedagogi per- 
ducat ofKdo. 

IV. Siccurramus ut comprehendamus. Om. caj.vui. 
nes enim qui rede currunt comprehendent* 
non ficut in agone theatrico, omnes quidem 
currunt, fed unus accipit palmam. Curramus 
credendo , fperando, defiderando. Curramus 
corpus caftigando , & eleembfynas in bonis 
dandis , malifqUe ignofeendis , nilariter & ex 
corde faciendo , & currentium vires ut adju- 
ventur orando. Et fic audiamus praecepta per- 
fedionis , ne currere negligamus ad plenitudU 
nem caritatis. . N ij 
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V. Quis nefciat , cdm praeceptum generale 
fit caritas , quia finis praecepti eft caritas , & ple- 
nitudo leeis eft caritas , grave non elle quod di- 
ligendo fit , non timendo ? Laborant autem ih 
Dei praeceptis ,.qui ea timendo conantur imple*» 
re. led perfeda caritas foras mittit timorem , 
& fecit ptscepti farcinam levem j non foldm 
non prementem onere ponderum , verum 
etiam fublevantem vice pennarum* tamen 
caritas ut habeatur , etiam tanta , quanta in cor.» 
pore mortis hujus haberi poteft , parum eft no- 
ftr* voluntatis arbitrium , nifi adjuvet gratia 
Dei per lefum Chriftum DominUm noftrum* 
Diffunditur quippe in cordibus noftris , quod 
fape dicendum eft , non per nos ipfos , fed per 
Spiritum fandum , qui datus eft nobis. Nec 
aliam ob caufam Scriptura comrnernorat noit 
elle gravia praecepta divina , nifi ut anima , qus 
illa gravia lentit , intelligat nondum feaccepifle 
vires , quibus talia fint praecepta Domini, qua- 
lia commendantur } levia fcilicet atque fuavia, 
& oret gemitu voluntatis , ut impetret donum 
feciiitatis. Qui enim dicit, tiat cor meth» 
maculatum y &, Jtinera mea dirige /ecttndum 
verbnm tuum , ne dominetur mihi omnie initju^ 
tas* & , Fiat voluntM tua ficut m calo ita & itt 
terra. 8c , Ne nos inferas in tentationem , & cete- 
ra hujufmodi , quae commemorare longum eft , 
hoc utique orat, ut ptaicepta Dei feciat. Qu^ 
ut fierent nec juberetur, fi nihil ibi noftra vo- 
luntas ageret , nec oraretur , fi fola fufficeret. 
Commendantur ergo non efie gravia , ut cui 
gravia funr , intelligat nondum fe accepiffe do- 
num, quo gravia non fint j nec arbitretur ea fi? 
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'ccrficere, quoniam ita facit ut gravia fint. Hi- 
larem enim datorem diligit Deus. Nec tamen 
cdm ea gravia fentit, defperando frangatur, 
fed ad quaerendum , petendum , pulfanddmque 
cogatur, 

VI. Aliud efteffe fine peccato, quod de qat. xi. 
foloin hac vita Vnigenito di£tum eft j aliud ef. 

fe fine querela , quod de multis juftis etiam in 
hac vita dici potuit. Quoniam eft quidam mo^ 
dus bonae vita: , de quo etiam in ifta humana 
coverfatione jufta querela effe non poffit. Qms 
enim juft e queritur de homine , qui nemini ma- 
le vult ,& quibus poteft fideliter confulit , nec 
contra cujufquam injurias tenet libidinem vin- 
dicandi , ut veraciter dicat , ficut & nos dimitti- 
mus debitoribus nofiru l Et tamen eo ipfo quod 
verum dicit , Dimitte fiem & nos dimittimus , fi- 
ne peccato fe non effe declarat. 

VII. Cuftodivit vias Dei , quinonficcx- md, 
orbicat , ut eas relinquat ; fed in eis currenda 
proficit, etfi aliquando ut infirmus offendit aut 
titubat. Proficit autem minuendo peccata , do- 
nec perveniat ubi fine peccato fit. Non enim 
aliter poteft eo modo proficere , nifi cuftodienrr 

do vias ejus. Declinat autem a mandatis Do- 
mini atq; difcedit apoftata , non ille, qui etiam- 
fi habet peccatum , confligendi tamen cum 
eo perfeverantiam non relinquit , donec eo > 
perveniat ubi nulla cum morte conteutio rema- 
nebit, 

V I H, Abftinet fe ab omni re mala , qui e a p. x 1 1. 
peccatp , fine quo non eft , vel nunquam omni- 
no cohfentit , vel fi aliquando premitur, non 
opprimitur, ficut luctator fortior , etfi aliqoan- 

■ N iij 





iiitur. Legitur fanc homo fine crimine, legitur 
fine querela , & non legitur fine peccato , nifi 
filius hominis, unus idemque Dei filius unicus. 

I X. Verifiimc tunc erunt homini multa bo- 
na , cum recefferit ab omni peccato. Tunc enim 
nulla erunt mala, ut non opus habeat dicere, 
Libera nos a malo. Quamvis & nunc omnis qui 
proficit reda intentione proficiens , recedit ab 
omni peccato,& tanto inde longinquior, quan- 
to plenitudini juftitiae perfedi^nique fit pro- 
pinquior. quia & ipfa concupifcentia, quod eft 
peccatum habitans in carne noftra , etfi manet 
adhuc in membris mortalibus , minui tamen 
non definit in proficientibus. Aliud eft ergo re- 
cedere ab omni peccato, quod nunc in opere 
eft, aliud receflifle ab omni peccato, quod in il- 
la perfedione tunc erit. 

X. Quomodo didum eft. Non eft fa- 
ciat bonam non ejl tt/hae ad unum , nifi quia po- 


^ unus erat qui faceret bonum, dum volunt re- 
manere filij hominis , & non efle filij Dei , cu- 
jus gratia homo fit bonus ut faciat bonum ? De 
illo enim bono didum hic debemus accipere, 
quod ibi ait, Deus de ccelo reflexit fuper filios 
hominum , ut videat fi efi imelligens aut requi- 
rens Deum, Hoc ergo bonum , quod eft requi- 
rere Deum , non erat qui fecerec, non erat ufr 
que ad unum, fed in eo genere hominum, quodr 
prxdeftinatum eft ad interiturri. Super hos 
enim refpexit Dei prasfeientia , protulitquo 


X It Nemo bonus , nifi unus Deus, Sive quia, 
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•mnia qua: creata funt , quamvis ea Deus fece- • 
rit bona valde , creatori tamen comparata , ncc 
bona funt, cui comparata nec funt. Altiflimo 
quippe & proprio modo quodam de fe ipfo 
dixit , Ego fur» Sic di£fcum efl , 

homs nifi HVHs Deas , quemadmoduni de loan- 
ncdidlum eft, Non erat ille latnen ,c\\m Dor 
minus eum dicat e(Te lucernam , ficut difcipu- 
los quibus dixit : Vos eflis lamen mandi- Sed 
in comparatione luminis illius , quod eft lu- 
men verum inluminans omnem hominem ve- 
nientem in hunc mundum , non erat ille lu- 
men. Sive quia etiam ipfi filij Dei, comparati 
fibi ipfis , quales in illa perfedione a’terna fu- 
turi funt , ita boni funt 3^ ut adhuc mali lint, 
quod de illis. dicere non auderem. Quis enim 
audeat dicere malos eflc quotum pater eftDcus, • • ^ 

nifi ipfe Dominus diceret , Si engovos camfi- itarth.ys 
tis mali, nofiis bona data dare filiis •vefris,efHan- 
to magis , & reliqua. Cilm ait utique pater ve- 
fhr , filios Dei jam elle monftravit , quos ta- 
men adhuc malos elfe non tacuit. Vnde eft il- 
le admonitus , qui interrogaverat quid boni fa- 
ceret, ut illum quaereret, cujus gratia bonus 
cflet , cui bonum efte hoc eft ipfum elFe , qui 
incommutabiliter bonus;, non jjoteft omnino ' 

malus efle^ 

XII. Si cornoftrum nos non reprehendat, Ca t. xv^. 
fiduciam habemus ad Deum , & quaecunque 
petierimus accipiemus ab eo. Hoc enim agitur 
voluntate, credendo, fperando, diligendo, cor- 
pus caftigando , eleemofynas fociendo , inju- 
rias ignofcendo, inftanter orandp, Scproficien- 
^ vires pre^ndo ^ vcradt^rque dicendo : D/-. 
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mitte nobis, Jicm & nos dimittimus.Sc : Nems 
inferas in tentattonem , fed libera nos d malo^ 
Hoc prorsiis agitur, ut cor mundetur ,& pec^ 
catum omne tollatur , 6«: quod judex jnilus ^ 
ciim in throno federit , occultum invenerit , 
mindfque mundatum , ejus mifericordia re^ 
mittatur , ut Deo vivendo totum l^num mun- 
dumque reddatur. ludiciumenim finemiferi- 
cordia , fed illi qui non fecit mifericordiam. 
Superexaltat autem mifericordia judicio, Q^d 
fi non effer , quae fpes effet ? Q^ndoquidem 
cumRexjuftus federit in throno , quis gloria- 
bitur fe caftum habere cor ? autqiris gloriabi- 
tur mundum fe effe a peccato ? Tunc ergo per 
ejus mifericordiam jufti , plene perfe^eque 
mundati , fulgebunt in regno patris fui ficut 
fol, 

XIII. Mundat Chtiftus Ecclefiam nunc la- 
vacro aquae in verbp , abluens peccata praeteri- 
ta , & pellens ab ea dominationem maloram 
angelorum. Deinde perficiens ejus fanitates , 
facit eam occurrere in illam gloriofam , non ha- 
bentem maculam, neque rugam. Quos enim 
prxdeftinavit , illos & vocavit •, & quos voca- 
vit, ipfos & juftificavit. quos autem juftifica- 
vit, illos & glorificavit. In hoc myfterio diftmn 
arbitror :Ecce ejicio damonia, & fanitates per^ 
ficto hodie & cras , & tertia die conjnmmor , id 

. eft , perfidor. Dixit enim hoc ex perfona cor- 
poris fui, qpod eft Ecclefia, difponens pro di- 
ftindis ordinatifque temporibus , quod in fua 
refurreftione fignifieavit in triduo, 

XIV. Avertat fe homo a deli«fto ,cilm pro- 
^ciendpinde difcedit, ^ renovatvir de die Wt 
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iiiem , & dirigat in opus mifericordiae , &c ab 
omni delidto mundet cor fuum : mifereatur , ut 
quod reftat per veniam dimittatur, Hoc enim 
falubriter , & fine vana inanique jadantia , be- 
ne intelligitur in eo quod dixit S, loannes ; St 
cor rtofirum nos non reprehendat , fiduciam habe-r 
mui ad Dominum 3 & cjuacunque petierirntu ac^ 
ciptemusab eo. Hoc enim videtur iftolocoad- 
monuifle , ne cor noftrum nos in ipfa oratione 
& petitione reprehendat, hoc e:ft , ne forte ciim 
coeperimus dicere , Dimitte nobis ficut & nos dt- 
mittimm , compungamur non facere quod di- 
cimus , aut etiam non audeamus dicere quod 
non facimus , & fiduciam petendi amittamus, 

X V. Qi^modo verum eft , Omnis qui pec- 
cat non vidn eum 3 neque cognovit eum , cum fcr 
eundum vifionem & cognitionem qus erit in 
fpecie, nemo eum in hac vita videat atque co- 
gnofeat j fecundfim vifionem autem & cogni- 
tionem, qu® eft inTide , multi funt qui peccent^ 
certe ipfi apoftatx , qui tamen in eum aliquan- 
do crediderunt, ut de nullo eorum dici pofiit, 
fecundum vifionem & cognitionem quae adhuc 
in fide eft , non vidit eum , neque cognovit eum } 
Sed intelligendum arbitror,quia renovatio per- 
ficienda videt & cognofdt ; infirmitas verbab- 
fumenda , nec videt , nec cognofeit eum. In cUr 
jus quantifeunque reliquiis interifts conftitutis 
fi dixerimus quia peccatum non habemus , nos 
ipfos feducimus, & veritas in nobis non eft. 

XVI. Cilm per gratiam renovationis filij 
Dei fumus, tamen propter reliquias infirmita- 
tis nondum apparuit quod erimus. Scimus quo- 
niam cum apparuerit, fimiies ci erimiis , quo- 
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niam videbimus eum ficutieft. Tuftc peccatum' 
nullum erit , quia infirmitas nec interior nec 
exterior ulla remanebit , & omnis qui habet 
hanc fpem in eum , fandtificat fe ficut & ipfe 
fandus eft.Sandificat enim fe,non per feipfum, 
fed credendo in illum , & invocando illum, qui’ 
fandificat fandos fuos. Cujus fandificationis 
perfedio , qua: nunc proficit , & crefeit de die 
in diem , omnes mfirmitatis reKquias ablatu- 
ra eft. 

XVII. Dei gratiam vel mifericordiam vo- 
lumus impetrare , cdm dicimus: Fiatvohntas 
tua ficut in coelo , ita & in terra : vel Ne nos In- 
feras in tentationem , fed Ubera nos a malo. Vt 
quid ^nim illa orando tanto gemitu petimus , fi 
volentis hominis ^ currentis , non miferantis 
eft Dei ? Non quia hoc fine voluntate noftra 
agitur, fed quia voluntas non implet quod agit, 
nifi divinitus adjuvetur. Hacc eft fidei fanitjls, 
qux no.s fecit orare , qua:rcre ut inveniamus , 
petere ut accipiamus , pulfare ut aperiatur no- 
bis. Contra iftam qui difputat , cpntra feipfum 
claudit oftium mifericordia: Dei. Nolo plura 
dicere de re tanta: quia melius eam committo 
fidelium gemitibus , quam meis fermonibus. 

XVIII. Voluntarium noftrum bonum eft, 
cdm Deus operatur in nobis & velle & operari 
pro bona voluntate. In Deuteronomio feri- 
ptum eft : Vitam & mortem dedit ante factem, 
hominis» bonum & malum , & admonuit ut eli- 
geret vitam. Sed & ipfa admonitio de mifericor- 
dia venit, nec aliquid prodeflet eligere vitam, 
nifi Deus eligendi caritatem infpirarct, & ele- 
^m habere prsftaret.De eo didum eft: .Qmi- 
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ritam ira in indignatione einsy& vita in volunta- 
te e')ut. Item di^um efl: : Si velis pr^cepta ,/er- 
vabunt te. Sed debet Deoagere gratias , quia 
praecepta voluit , qui defertus omni lumine ve- 
ritatis hacc velle non pollet. Politis ante homi- 
nem igne & aqua, quo vult quidem porrigit 
manum; fed altior eft qui vocat altius ,quam 
omnis humana cogitatio. 

XIX. Lex prarvaricationis gtatia pofita eft, 
donec veniret lemen cui promilPum eft. Vnde 
fubintravit ut abundaret delidum , & ubi a- 
bundavit delidum , fuperabundavit gratia. Id 
eft , ut acciperet homo praecepta , fuperbe de 
fuis vitibus fidens, in quibus deficiens,& fadus 
etiam praevaricator , liberatorem falvatorem- 
que requireret ; atque ita eum timor legis hu- 
milem fiidum , tanquam paedagogus ad fidem 
gratiamque perduceret. Ita multiplicatis infir- 
mitatibus poftea acceleraverunt, quibus fanan- 
dis opportune Chriftus advenit. In cujus gra- 
tiam etiam jufti antiqui crediderunt , eadem 
ipfa gratia ejus adjuti, ut gaudentes eiim prae- 
nofeerent, & quidam etiam praenuntiarent ef- 
fe venturum , vel in illo populo 'Ifrael , ficut 
Moyfes , & lefu Nave, & Samuel, & ceteri 
tales , vel extra ipfura populum , ficut lob , 
vel ante ipfum populum , ficut Abraham , fi- 
cut Noc, & quicunque alij funt, quos com- 
memorat vel tacet divina Scriptura. Vnus enim 
Deus,& unus mediator Dei hominum homo 
Chriftus Iesvs , fine cujus gratia nemo a con- 
demnatione liberatur, five quam traxit ex illo 
in quo omnes peccaverunt , five quam poftea 
fuis iniquitatibus addidit. 
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X X. Dicitur , ^ djfttor mens efio , ne dere-^ 
linquas me. non utique ad corporalia bona ca- 
peflenda , & mala cavenda ; fed ad gerendam 
perficiendamque juftitiam. Propter quod dici- 
mus : Ne nos inferas in tentationem , fed libera 
nos d malo. Nec adjuvatur , nifi qui &ipfe ali- 
quid agit, adjuvatur autem, fi: invocat, fi credit,^ 
fi fecunddm propofitum vocatus eft. Qupmo- 
do quos antfe praefcivit & praedeftinavit confor- 
mes imaginis filij fui, utfitipfe primogenitus 
in multis fratribus. Qims autem praedeftinavit^ 
illos & vocavit, quos vocavit , illos & juftifica- 
vit. quos autejn juftificavit, illos & glorifica- 
vit. Currimus ergo ci\m proficimus , dum fa- 
nitas noftra in proficientibus currit : ficut etiam 
cicatrix currere dicitur , quando bene vulnus 
diligent^rque curatur, ut omni ex parte perfe- 
, fine ulla fimus omnino infirmitate pec- 
cati. quod non foldm vult Deus , verdm etiam 
ut impleatur fecit atque adjuvat, Et hoc no- 
bifcum agit gratia Dei per Chriftum lefum 
Dominum noftrum; nonfolilm praeceptis, fe- 
cramentis, exemplis; fed etiam Spiritu fandtoi 
per quem latenter diffunditur caritas in cordi- 
bus noftris. qui interpellat gemitibus inenar- 
rabilibus , donec in nobis fanitas perficiatur, 
& Deus ficuti eft, videndus in aeterna veritate 
monftretur. 

XXI. Quifquis fiiifle vel effb in hac vita ali- 
quem hominem , vel aliquos homines putat ^ 
excepto uno mediatore Dei & hominum , qui^ 
bus neceflaria non foerit remiffio peccatorum , 
contrarius eft divina: fgipturae , uoi Apoftolus. 


BkAVGVSTINIjCAf, I. lOf 
yiiicit : Per unum hominem peccatum intravit in 
mundum , & per peccatum mors. & ita in omnes 
homines pertranfiit > in quo omnes peccaverunt-. 
tt neceflfe eft , ut impia contentione a^rat , eC. 
fe pofle homines , qui fme mediatore Chrifto , 
liberante atque falvante, fint liberi , falvique a 
peccato j cdm ille dixerit ; Non ejt opus fanis 
medicus i fedmale habentibus» Non veni vocare 
jujiost fed peccatores. 

X X I L Q^quis autem dicit, poft acceptam 
remiflionem peccatorum , ita quemquam ho- 
minem jufte vixiffe in hac carne , vel vivere , ut 
nullum habeat omnino peccatum , contradicit 
Apoftolo loanni , qui ait *. Si dixerimus ^uia 
peccatum non habemus , nos ipfos /educimus, & 
veritas in nobis non e^. Non enimAit habuimus , 
fcd habemus. Qupd fi quifquam aflerit de illo 
peccato didlum , quod nabitat in carne noftra 
mortalijfecundiim vitium quod peccantis primi 
hominis voluntate contradum efi,cujus peccati 
defideriisneobediamus, Paulus Apoftolus prar- 
cipit : non autem peccare, qui eidem peccato, 
quamvis in carne habitanti, ad nullum opus 
malum omnino confentit , vel fa£d , vel diiU, 
vel cogitati., quamvis ipfa concupifeentia mo- 
veatur , quzalio modo peccati nomen accepit, 
quod ei confentire peccare fit, nobifque mo- 
veatur invitis j fubtiliter quidem ifta difeemit , 
fed videat quid agatur de dominica oratione , 
ubi dicimus , *Dimitte nobis debita noftra. Qup<l, 
nifi fallor , non opus eflet dicere , fi nunquam , 
vel in lapfu linguas , vel In obIe6tanda cogita- 
tione , ejufdem peccati defideriis aliquantulum 
confentiremus. Sed tantummodo diceuduni 


7*9. Si 


C«c. r, 
IM. 

I. /«40. 1,' 



lo6 S E K T E N T 1 A R V M, 
tec ; ftos inferas m tentationem » fed libera 
nosd malo. Nec lacobus Apoftolus diceret : Jn 
offendimtts omnes. Non enim offtndit^ nifi 
cui mala concupifcentia Contra juftitia: ratior 
nem ^ appetendo feu vitando, faciendum vel 
dicendum vel cogitandum aliquid , quod noti 
debuit , fivc fallens , five praevalens perfuadet. 
Sed plane quifquis negat nos orare debere , ne 
intremus in tentationem, (negat autem hoc, 
qui contendit ad non peccandum gratite Dei 
adjutorium non efle homini neceflhrium , fed 
fola lege accepta humanam fufficere volunta- 
tem ) ab auribus omnium removendum ,& ore 
omnium aliathemandum elFe non dubito. 

* -- — 
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i jc libro de T^atura dr Gratia , ad 
TirAafium ^ lacobum, 

SENTENTIA' I. 

I VsTiTiAM Dei, non in praecepto legis ; 

qua timor incutitur , fed in adjutorio gratiae 
Chrifti , ad quam folam utiliter legis , velut pae- 
dagogi , timor ducit, conftitutam elTe qui intel- 
ligitj ipfeintelligit quare fit Chriftianus. Nam 
fi per legem juftitia , ergo Chriftus gratis mor- 
tuus eft. Si aurem non gratis mortuus eft , in il- 
lo folo juftrficatur impius , cui credendi in eumi 
qui juftificat impium , deputdtur fides ad juftii 
tiam. Omnes enim peccaverunt, & egent gloria 
t)ei , juftificati gratis per fanguinem ipfius. 
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II*. Natura hominis primitus inculpata, & 
fine ullo vitio creata eft. Natura vero ifta homi- 
nis , qua unufquifque ex Adam nafcitur j jam 
medico indiget , quia fana non eft. Omnia qui- 
dem bona , qu» habet in formatione, vita, /en- 
fibus , mente , a fummo Deo habet creatore & 
artifice fuo. Vitium vero , quod ifta naturalia 
bona contenebrat & infirmat , ut inluminatio- 
ne &: curatione opus habeat , non ab inculpabifi 
artifice contraiflum eft,fedex originali pecca- 
to , quod commilliim eft libero arbitrio ; ac per 
hoc natura poenalis ad vindidam juftiflimam 
pertinet. 

III. Si enim jam fumus in Chrifto nova 
creatura , tamen eramus natura filij ir« , ficut 
Sc ceteri. Deus autem , qui dives eft in miferi- 
cordia , propter multam diledionem , qua nos 
dilexit , & ciim eflemus mortui delidis , convi- 
vificavit nos Chrifto, cujus gratia fumus lalvi 
fadtii H^c igitur Chrifti gratia, fine qua nec tv. 
iniantes , nec a:tate grandes , lalvi fieri poiliint , 
non meritis redditur, fed gratis datur, propter 
quod gratia nominatur, lnjiificati , inquit ygra- u 

tis per fungHtnem ipfius. Vnde hi qui per iUum 
non liberantur, live quia audire nondum potue- 
runt , five quia obedite noluerunt , five etiani , 
cum per xtatem audire non pofienc, lavacrum 
regenerationi , quod acciprtre poltent , per 
quod falvi fierent, non acceperunt, jufte uti- 
que damnantur, quia fine peccato nonfunt, 
vel quod originaliter traxerunt , vel quod malis 
moribus addiderunt. Omnes enim peccave- 
runt, five in Adam, five in feipfis, & egent 
gloria Dei, Vniverfa igitur malla poenas dewt ; c a ». v. 
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& fi omnibus debitum damnationis fupplidiirii 
redderetur , non injufte proculdubio reddere* 
tur. Qui ergo inde per gratiam liberantur , non 
vafa meritorum fuorum , fed vafa mifericordiae 
iiominantur. Cujus mifericordis , nifi illius j 
qui Chriftum lefum mifit in hunc mundum , 
peccatores falvos facere, quos praefeivit & prar^ 
dpftinavit, & vocavit , 6c juftificavit, & glori- 
ficavit? Quis igitur ufque adeo dementiflim^ 
inianiat , ut non £lgat ineffabiles gratias miferu 
cordix quos voluit liberantis , qui re(ff c nullo 
< modo poflet culpare juftitiam umvetfos omni, 

no damnantis ? 

c A p. VI. I V. Si fecunddm Scriptilras fapiamiis , non 
cogimur contra Chriftianam gratiam difputare, 
& ea dicere, quibus demonftrare conemur , na-, 
turam humanam , neque in parvulis medico in- 
digere, quia fana eft, & in majoribus fibi ipfam 
ad juftitiam , fi velit , pofle fufficere. Acute: 
quippe videntur hxc did. fed in fapientia verbi, 
qua evaaiatur cruje Chrifti, nec eft ifta fapien* 
tia defurfum defeendens. 

cap. xii- feripturis novi teftatnenti difdmus 

hanc efle intentionem legis arguentis, ut pro- 
pter illa qux perperam fiunt , confugiatur ad 
gratiam Domini miferantis , velut pxdagogo 
concludente in eadem fide, quxpoftea revelata 
eft , vbi & remittunt qux male fiunt , & eadem 
, gratia juvante non fiunt. 

Cap. XV. V I. Q^ntumcftiiihommelingux malum, 
ut a nullo homine domari poflit, cdm ab ho- 
' minibus domentur & beftix J Neque hoc ideo 
dixit ApoftoIus,ut hujus in nos mali domina- 
tionem per negligentiam permanere patiamur ; 

fed 

f . • 
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Ted ut ad domandam linguam divinae gratiae 
pofcamus auxilium. Non enim ait , Linguam 
nullus domare poteft, fed nullus hominum ; ut 
cum domatur Dei mifericordia * Dei adjutorio , 

Dei gratia fieri fateamur. Conetur ergo anima 
domare linguam ^ & dum conatur petat auxi- 
lium , & oret lingua ut dometur lingua , donan- 
te illo qui dixit ad fuos : Non entm vos efiris ejui Mnak^uii 
Icquimini ,fed fpiritus patris veflri qui loquitur 
in vobis. Itaquepraecepto facere commonemur, 
quod conantes , & noftris viribus non valentes, 
adjutorium divinum precemur, 

VII. Si quis autem vefirum indiget japiefi- Cap-Xvi,- 
iia , poSlulet a Deo , qui dat omnibusKiffluenter , 

&non impr9perqt,& dabitur ei. Pofiultt in fide 
nihil Haec eft fides, ad quam praecepta 

compellunt, ut lex imperet , fides impetret. 

VIII. Oratio Dominica utrumque peten- xvill^ 
dum efle commemorat, & ut dimittantur nobis 

debita noftra , & ut non inducamur in tenta- 
tionem. Illud, utpratcrita expientur; hoc, ut 
futura vitentur. C^d licet non fiat, nifi vo- 
luntas adfic , tamen ut fiat voluntas fola non fuf- 
fidt. Ideo pro hac re nec fuperflua nec impu- 
dens Domino immolatur oratio. Nam quid 
ftultius , quam orare ne facias quod in potefta- 
te habeas ? 

IX. Pravaricatorem legis digne lux deferit CA».xxni 
veritatis, qua defertus utique coccus, & plus ne- 

cefle eft offendat , & cadendo vexetur , vexa- 
tiifquenon furgat. Vtideo tantum audiat vo- 
cem legis , quo admoni^tur implorare gratiam 
Salvatoris. 

Xi Moleftiis exercitata vita juftorum , fplei^ CAt-. xxiil. ' 
toni. II. b 
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didiiis enituit ;& eas per patientiam fuperatt- 
do, majorem gloriam comparavit, fed adjuta 
gratia Dei, adjuta fpiritu Dei, adjuta miferi- 
cordia Dei. non fuperba voluntate fe extol- 
lens , fed humili confeflione fortitudinem 
promerens. Noverat enim Deo dicere: 

niam m es patientia mea. -n. /r. 

X I. Vtinam non fuiflet mileria , ne ifta ellet 
mifcticordia neceflaria. Sed iniquitatem pec- 
cati , tanto graviorem ^ quanto fecibus homo 
non peccaret , quem nulla adhuc tenebat infir- 
mitas , posna juft illima lublecuta eft , ut mereo» 
dem mutuam peccati liti in lemetiplb reciperet, 
amittens fub le pofitamfui corporis quodam- 
modo obedientiam , quam prarcipuam fub do- 
mino fuo ipfe contempferat. Et quod nunc 
cum eadem lege peccati nafcimur,quac in mem- 
bris noftris repugnat legi mentis , neque adver- 
si\s Deum murmurare , neque contra rem ma- 
nifeftiflimam difputare, fed pro poena illius mi- 
fer icordiam quaerere & orare debemus . 

XII. Sicut vulnere, verbi gratia , claudi- 
cans ideo curatur, ut fanato malo praeterito, 
futurus dirigatur incelTus ; fic mala ‘noftra non 
foldm ad hoc fupernus medicus fanat , ut illa 
. jam non fmt , fed ut de cetero red^ ambulare 
pollimus. Quod quidem etiam fani non nili illo 

iMtm, adjuvante poterimus, . - • l • 

X,1 1 1 . Medicus homo cum lanaverit nomi- 
nem , jam de cetero liiftentandum elementis & 
alimentis corporalibus , ut eadem fenitas apto 
fublidio convalefeat, atque perliftat , Deo di- 
mittit, qui praibet ifta in carne viventibus , cu- 
jus erant etiam illa , qus dum curaret adhibe- 
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bat» Non enim quemquatn medicus ex his rc- 
I bus quas ipfe creaverit fanat , fed ex illius opi- 
bus qui creat omnia necellaria fanis atque vitio- 
/is. Ipfe autem Deus , cdm per mediatorem 
Dei & hominum hominem lefum Chriftum 
fpiritalem fanat *grum , vel vivificat mortuumj 
id eft , juftificat impium , & eum ad perfedtam 
ianitatem , hoc eft , ad perfeftam vitam jufti- 
tiamque perduxerit , non deferit, fi non defera- 
tur, ut picfemperjuftcqiie vivatur. Sicut enim 
oculus corporis , etiam pleniflimc lanus , nifi 
candore lucis adjutus, non poteft cernere*, fic 
homo etia perfedliflime j uft ificatiis, nifi ajterna 
luce divinitus adjuvetur,red:c non poteft vivere. 

XIV. Propter voluntatem noftram , fine 
qua bene non poflumus^ operati , cito poteft 
fubrepere animo humano, ut quod bene ope- 
ratur , fuum tantummodo exiftimet , & dicat in 
abundantia fua : Z^on movebor m aternttm. Ideo 
qui in voluntate fua praftiterat decori ejus vir- 
tutem , avertit faciem fuam paululdm, ut qui 
hoc dixerat fieret conturbatus, quoniam ipfe eft 
ille tumor fanandus doloribus. Non itaque di- 
citur homini , necefle eft peccare, ne pecces : 
fed dicitur homini, deferit aliquantum Deus , 
unde fuperbis , ut fcias non tuum fed ejus elTe , 
& difcas fuperbus non efle. 

XV. Vitium quo peccatum committitur , 
nondum omni ex parte fanatum eft. Quod qui- 
dem ut 'inolefceret , de non re^te ufa fanitate 
defcendit. Ex quo vitio jam male valens , vel 
infirmitate , vel ccEcitate plura committit. Pro 
quo fupplicandum eft ut fanetur , ut deinceps 
in perpetua fanitate vivatur j non fuperbien- 
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^um , quafi homo eadem poteftate fanetrir, qu» - t 
poteftace vitiatus cft. 

XVI. I pfam fuperbiam , quae in rc6tc faftis 

animo infidiatur humano , non cito Deus fanat . \ 

Pro qua fananda illi piae animae cum lacrymis & 
magnis gemitibus fupplicant : ut ad eam fupe- 
randam , & quodammodo calcandam ^ & obte- 
rendam, dexteram conantibus porrigat , cuiii. 
extrema ejus umbra illo meridie quantum arbi- 
tror abfori5ebitur* Qm meridies Scriptura di- 
cente promittitur : Et edneet htmen jftfii- 
ttam tuam > & indicium tuum Jicut meridiem » fi 
fiat quod fupri feriptum eft i Revela Domina 
viam tuam , & /fera in eum , & ipfe faciet. 

XVII. Operamur & nos , fed Deo operai^ 
te cooperamur : quia mifericordia ejus praeve^ 
nit nos. P-raevenit autem ut fanemur ,• quia & 
fubfequetur vit etiam fanati vegetemur. Praeve- 
nit ut vocemur , fubfequetur ut glorificemur^ 
Praevenit ut pic vivamus , fubfequetur ut cum 
illo femper vivamus j quia fine illo nihil fiicerc 
poflumus. Vtrumque enimicriptum eft, &> 
Dew meus i mifericordia ejus fraveniet me. 
o^ifericordiatua fubfequetur me peremnes dies 
vita mea. 

XVIII. Revelemus ad Dominum viam 
tioftram confeflione, non defenfione laudemus* 

Si enim non eft ipfius via fed noftra , proculdu- 
biononeft re<fta. Revelemus eam confitenda^ i 
quia non eum latet, etiamfi operire conemur. f 
Bonum eft autem confiteri Domino. Ita enim 
quod ei placet dabit nobis , fi quod ei difplicet i 
in nobis , difpliceat & nobis, udvertet , ficuf 
feriptum eii,femitas mfiras avia fua, & no- 
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ftram faciet efle qus fua eft : quoniam ab ipfo 
prarbetur credentibus in eum , & fperantibus in 
cum, utipfefeciat. 

XIX. Non debemus fi c laudarc'creatorcm, c^^■ 
ut cogamur dicere , immo vere convincamur ^^xiY* 
dicere fuperfluum falvatorem. Naturam ita- 
que hominis dignis laudibus honoremus , eaf- 

que laudes ad creatoris gloriam referamus. Sed 
quia nos creavit , ita fimus grati , ut non fimus 
quia fanat ingrati. Vitia Hinc noftra qua: fanar, 
non divino operi , fed humanjc voluntati , ju- 
ftxque illius vindiftac tribuamus. Sed utin no- 
ftra poteftate fuifle ne accederent confitemur, 
ita ut fanentur in illius inagis efle miferieprdia, 
quam in noftra poteftate fateamur. 

XX. Quorundam exempla , quos peccafle ca?. 
legimus , non ideo feripta dicit qui fanum fapic 

ut ad defperationem non peccandi valeant, SC 
fecuritatem peccandi nobis quodammodo prae- 
bere videantur j fed ut difeeremus, vel poeni- 
tendi humilitatem , vel etiam in talibus lapfi- 
bus non defperandam falutcm. C^dam enim 
in peccata prolapfi defpcratione pTu» pereunt, 
nec folftm poenitendi negligunt medicinam , 
fed ad explenda inhonefta & nefaria defideria \ 
fervi libidinum & fceleratarum aipiditatuni 
fiunt, quafi perdant, fi non fecerint quod infli- 
gat libido , cum eos jam maneat certa damna^ 
tio. A dversiis hunc morbum , nimium pericu- 
lofum dc exitiabilem , valet commemoratia 
peccatorum , etiam in quae j ufti fandique pro- 
lapfi funt. 

XXI. Nonfruftra etiam juftos in oratione /i/nVw. 
dicese > “Dmiitte nobis debita nofira , Jient & nos 
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dimittimus dehitcribus mjlris , Dorainumque ^ 
Chriftum , cum eandem orationem docendo 1 
cxplicuilTec , veraciffime fubdidifle , Si enim di- \ 
miferitis hominibus Peccata , dimittet vobis pa- 
ter vefier peccata vefira. Per hoc enim quotiaia- 
num fpiritale quodammodo incenfum , quod 
ante Deum in altare cordis , quod furfum ha- 
bere admonemur , infertur, eriamfi non hic 
vivatur fine peccato , licet mori fine peccato, 
dum fubinde venia deletur, quod fubinde igno- 
rantia vcl infirmitate committitur. 

XXII. Deus tam bonus quam juftus, ta- 
lem hominem fecit , qui peccato carere fuffice- 
ret, fed fi voluifiet. Qms enim eum nefeit fa- 
num Sc inculpabilem fa<ilum , & libero arbi- 
trio, atque ad juftc vivendum poteftate libera 
conftitutum ? Sed nunc de illo agitur , quem 
femivivum latrones in via reliquerunt. Qm 
gravibus faucius confofffifque vulneribus , non 
ita poteft ad jufiicix culmen afeendere , ficut 
potuit inde defcenderc. quietiamfi jam infia- 
bulo eft , ad^uc curatur. Non igitur Deus im- 
pofiibilia jubet ; fed jubendo admonet & face- 
re quod poflis , & petere quod non poffis. 

XXIII. Ea fides juftos fanavit antiquos, 
quae fanat & nos, id eft, mediatoris Dei & 
hominum hominis Chrifti lefu. Fides fan- 
guinis ejus , fides mortis ejus , & refurre- 
€Iionis ejus. Habentes ergo eundem fpiritum 
fidei & nos credimus , propter tjuod & loqui- 
mur. 

XXIV. Dimitte hominem , clamet quod 
clamabat. Non enim tantilmdefiderat,ut per 
indulgentiam fit de praeteritis impunitus , fed 
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etiam ut fit dc cetero ad non peccandum fortis 
& validus. Condeledatur enim legi Dei fecun- 
dum interiorem hominem. V idct autem aliam 
legem in membris fuis repugnantem legi men- 
tis fux. Videt effe, non recolit fuifle. praefenti- 
bus urgetur, non praeterita reminifcitur. Nec 
tantiim repugnantem videt, verum etiam ca- 
ptivantem fe in lege peccati , qua: eft in mem- # 

bris ejus , non quae fuit. Hinc eft quod clamat: 

^nfeltx homo y^tits7Vte ItbeT^hit decoYpove mor- 
tis hnjus ? Sinatur ohire, finatur adjutorium 
medi.ci potentiffimi flagitare, quid contradici, 
tur J quid obftrepitur ? quid mifer mifericor- ' 

diam Chrifti petere prohibetur ? 

XXV. Acljutorium poftulamus dicentes; 
nos inferas in tentattonem. Qimd adjutorium ^ ^ 
non pofceremus , fi refi(li nuTTo modo pofle 
crederemus. Poteft peccatum caveri , fed opi- 
tulante illo qui non poteft falli. Nam & hoc 
ipfum ad cavendum peccatum pertinet , fi vera- 
citer dicimus : Dimitte nebis debita nojbra , jient 
(fr nos dimittimus debitoribus nojbris. Duobus 
enim modis etiam in corpore cavetur morbi 
malum, utnonaccida^ & ut fi acciderit, cito 
fanetur. Vt non accidat caveamus dicendo , Ne 
nos inferas in tentationem : ut cito fanetur , ca^ 
veamus dicendo,D»;»i«e nobis debita no fra, 

XXVI. Re£tc enim fortafle quererentur mdtr/». 
homines, fi erroris & libidinis nullus hominum 
vi<ftor exifteret. Cum vero ubique fit prasfens 
qui multis modis per creaturam fibi Domino 
fervientem averfum vocet, doceat credentem, 
confoletur fperantem , diligentem adhortetur, 
conantem adjuvet , exaudiat dcprecantem, non 
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tibi dej)utacur ad culpam quod invitus ignoras^ 
fed quod ncgligis quaerere quod ignoras j ne2 
que illud quod vulnerata membra non colligis, 
fed quod volentem fanare contemnis. 

XXVII. Valde bona funt praecepta , fi le- 
gitime his utamur. Eo quippe ipfo, quo firmifi* 
fime creditur , Deum juftum & bonum impof- 
fibilia non potuifie praecipere, hinc admone- 
mur , & in facilibus quid agamus , & in diffici- 
libus quid petamus. Omnia quippe fiunt faci- 
lia caritati , cui uni Chrifti farcina levis eft, aut 
eaunaeft farcina ipfa quae levis eft. Secundum 
hoc di(ftum eft , & prAceptA e jf*s gravia non funt% 
ut cui gravia funt , confideret non potuifie di- 
vinitus dici , gravia non funt , nifi quia poteft 
elfe cordis affe<ftus cui gravia non fint , &: petat 
quo deftituitur, ut impleat quod jubetur. 

XXVIII. Q^modo dicitur , Fropter vtr- 
ha labiorum tuorum ego cuflodivi viae duras , ni- 
fi quia utrumque verum eft ? Durae timori funt, 
leves amori. Caritas ergo inchoata , inchoata 
juftitiaeft ; caritas prove<fta , prove<fta juftitia 
eft ; caritas magna , magna juftitia eft ; caritas 
perfeda , perfedla juftitia eft. Sed caritas de 
corde puro , & confeientia bonai , & fide non fi- 
da. quae tunc maxima eft in hac vita, quand^ 
pro illa ipfa cpntemnitur vita. 
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Capvt III. 

epifioUs d* Gratia df libero af^ 

hitrio , ad Valentinum monachum, 

SENTENTIA I. 

P R I M o Dominus I e s v s , ficutfcriptum 
eft in Evangelio loannis Apoftoli , non ve- 
nit ut judicaret mundum, fed utfalvarecur mun- 
dus per ipfum . Poftea vero , ficut feribie Paulus 
Apoftolus , judicabit Deus mundum, quando 
venturus eft , ficut tota Ecclefia in fymbolo 
confitetur, judicare vivos & mortuos. Si ergo 
Dei gratia non eft , quomodo falvat mundum ? 
& fi non eft liberum arbitrium , quomodo judi- 
cat mundum”? 

1 1. Soli parvuli , qui nondum habent opera 
propria , vel bona , vel maJa , fecundftm folum 
originale peccatum damnabuntur , quibus pec 
lavacrum regenerationis non fubvenit gratia 
falvatoris. Ceteri autem omnes, qui jam uten- 
tes libero arbitrio , fua propria peccata origina- 
li peccato infuper addiderunt i fi de poteftate 
tenebrarum per gratjam Dei non eruuntur , 
nec transferuntur ad regnum Chrifti, nonfo- 
Idm fecunddm originis , v^riim etiam fecun- 
ddm propria: voluntatis merita, judicium re. 
portabunt. Boni vero etiam ipfi quidem fecim- 
dftm bona: voluntatis fua: merita praemiuin 
confequ$ntur fedetiara ipfam yplun- 
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tatem per Dei gratiam confecuti fiint. Ac fie 
implebitur quod fcriptum eft : Jrji & indigna^ 
tio , tribulatio & angusta i in omnem animam ho- 
minis operantismalum^Judai primum & Graci, 

III. Fides fanc catholica neque liberum ar- 
bitrium negat, five in vitam malam , five in bo- 
nam j neque tantum ei tribuit , ut fine Dei gra- 
tia valeat aliquid, five ut ex malo convertatur 
in bonum , five ut in bono perfeveranter profi- 
ciat , five ut ad bonum fempiternum perveniat, 
ubi Jam non timeat ne deficiat. 

IV. Sicintellige quod tibi praeceptum eft, 
Jte^os curfus fac pedibus tuis, & vias tuas di- 
rige , ut novaris , cum hoc facis, a Domino Deo 
tibi praedari ut hoc facias , & non declinabis ad 

* dcxteram,quamvis ambules in viis dextris, non 
confidens in virtute tua , & ipfe erit virtus tua, 
quircdfos faciet curfus tuos, & itinera tua in 
pace producet. Q^propter quicunque dicit. 
Voluntas mea miKi fiifficic ad fidenda opera 
bona , declinat in dexteram. Sed rurfus illi qui 
putant bonam vitam efle deferendam^^ando 
audiunt ficDei gratiam praedicari,ut credatur & 
intelligatur voluntates hominum ipfa ex malis 
bonas fecere , ipfe etiam quas fecerit cuftodire, 
in finiftram declinant. 


EX LIBRO DE GRJTU, 
^ Libero arbitrio. 


c A». 11. - V. Solet dicere humana fuperbia , ^ifeif- 

ftm yfecijfem, ideo non feci , ^uia nefeivi- aut. Si 
fcirem, facerem, ideo uon facio, quia nefcio.H^c 
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cis excufatio tollitur , quando prsceptum da- 
tur , vel fcientia non peccandi manifeftatur. 

Sed funt homines , qui etiam de ipfo Deo fe 
cxcufare conantur. Qmbus dicit Apoftolus la- 
cobus: Nemo cum tentatur» dic^t cjUomam d ue. /. 
Deo teritor- Deus enim intentator malorum efi. 

Jpfe autem neminem tentat- unufquifjue vero 
tentatur a concupifcentta fua abfiraSlus (tr inle-* 

Hus. Dem concupifcentia cum conceperit > paut 
peccatum ‘y peccatum vero cum confurnmatumfue- 
rity generat mortem . Item de ipfo Deo fe excu- 
fare volentibus refpondit liber Proverbiorum 
Salomonis : Jnfipientia vtn violat vim ejus. Pr»v. 
Deum autem caufatur in corde fuo. Et liber Ec- 
cleliafticus dicit : Ne dixeris ejUia propter Do^ 
minum recejfi. ejuaenim odit nefaciM. Ne dixe- Eetii.ts 
ris ^uia ipje me induxit. Non enim opus habet 
viro peccatore. Omne exeeramentum odit Do- 
minus, & non ejt amabile timentibus illum- Ipfe 
ab initio fecit illum , & relimjuit illum in manu 
confilij fui. Si volueris , fervabis mandata , & 
fidem bonam placiti. 

V I. Nemo Deum caufetur in corde fuo, fed u-dcmi 
fibi imputet quifque ciim peccat, neque cdm 
aliquid fecunddm Deum operatur , alienet hoc 

a propria voluntate. Quando enim volens fa- 
cit, tunc dicendum eft opus bonum, tuncfpe- 
randa eft boni operis merces ab eo , de quo di- 
ctum eft , reddet unicuique juxta opera x 
fua. 

VII. Gravius peccare hominem fcientem , c a p. 
quamnefeientem. Nec tamen ideo confiigien- 
dum eft ad ignorantias tenebras Ut in eis quif- 
que requirat excufationem. Aliud eft enim ne- 
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fdvifle, aliud fcire noluilTe. Voluntas quippe 
arguitur in eo de quo dicitur : Nohitimelligere 
ttt bene ageret. Sed & illa ignorantia , quse non ’ 
cft eorum qui fcire nolunt , fed eorum qui tan- 
quam fimplidter nefciunt,nemfnem fic excufat, 
utfempitemo igne non ardeat,fi propterea non ' 
credidit , quia non audivit omnino quid crede-' 
retjfed fortalTe ut mitiiis ardeat. Non enim fine- 
cauia didrum eft ; Effnnde iram tuam in gentec 
qn* te non noverunt. 6c illud quod ait Apoltolus: 
Citm venerit inflamma ignis dare vindt^am in 
eos qui ignorant Deum. 

VIII. Metuendum eft ne divina teftimonia 
in defenfione liberi arbitrij ficintelligantur, ut 
ad vitam piam & bonam converfationem , cui 
merces aiterna debetur, adjutorio & gratiae De? 
locus non relinquatur, ut audeat mifer homo, 
quando bene vivit & bene operatur , vel potiils 
bene vivere & bene operari fibi videtur, in fe- 
iplbnon in Domino gloriari , & fpem re£kc v 'u 
vendi in feipfo ponere, ucfequatur eum male- 
didlum Hieremiae Prophetae dicentis ; Maledic, 
bhts homo qui flem habet in homine flrmat car- 

nem brachq fui , & a Domino difcedit cor ejus. 
Quia enim non dixit Propheta, Maledicus ho^ 
mo qui fpem habet in feipfo , polfet alicui videri, 
ideo di(ftum efte , i^aledi£lus homo qui fpent 
habet in homine 3 ut nemo habeat fpem in alte- 
ro homine , fed in fe. Vt ergo oftenderet , fic fc 
admonuifte hominem , ut nec in feipfo haberet. 
Ipem , propterea cdm dixiffet , MalediUus ho- 
mo qui fpem habet in homine , mox addidit, & 
firmat carnem brachq fui. Brachium pro po- 
^tia pofuit operandi, in nomine autem carnis ' 
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intelligenda eft humana fragilitas. Ac per hoo 
firmat carnem brachij fui, qui potentiam fra.. 
gilem atque invalidam , id eft , humanam , fuffi-i- 
cere fibi ad bene operandam putat , nec adjuto^ 
riumfperat a Domino. Propter hoc enim fub- 
j ecit,^ a 'Domino di/cedit cor ejns. Nos ergo ad 
bene operandum fpem non habeamus in horni- 
ne,firmantes carnem 'brachii noftri ; nec d Do- 
mino difcedat cor no(lrum,fed ei dicat: Adjutor 
meus e (io , ne derelinquas me , neque dejpicias me 
DemfalutarU metts, 

IX. Gratias autem Deo i qui dat nobis viElo- 
riam fer Dominum nofirum lefum Chrifium. 
trgo & vidtoria , qua peccatum vincitur , nihil 
cft aliud qmam Dei donum , in ifto certamine 
adjuvantis liberum arbitrium. 

X. Dicat ccelcftis magifter : Vigilate ora- ituUmi 
te ne intretis in tentationem. Ergo unufquifque 
contra fiiam concupifcentiam dimicans , oret ne 
intret in tentationem , id eft , ne fit ab illa ab- 
ftradtus &inle(ftus* Non autem intrat in tent^- 
tionem , fi voluntate bona vincat concupifcen- 
tiam malam. N^c tamen fufficit arbitrium vo- 
luntatis humanae , nifi a Domino vidkoria con- 
cedatur oranti ne intret in tentationem^ Qmd 
vero evidentiiis , quam Dei oftenditur gratia, 

ubi quod oratur accipitur ? Si enim dixifmt fal- 
vator nofter , Vigilate ne intretis in tentationem^ 
admonuifle tantummodo videretur. Cum vero 
addidit & orate y oftenditur Deum adjuvare ne 
intretur in tentationem. 

X L Nifi Dei donum efiet etiam ipfii ad ca». v. 
Deum noftra converfio , non ei diceretur : Deus 
'virtutum converte nos* & : Deuttuconvf^entvi^ 
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nfificabis nos, & : Converte nos T^etu famtamm 
nofirarnm. & hujufmodi alia , qus commemo- 
rare longum eft. Nam & venire ad Chriftum , 
quid eft aliud, niii ad eum credendo converti? 
ic tamen ait : Nenso potejt venire ad me , nifi da~ ‘ 
tnm fuerit d Patre meo. 

XII. probatur gratia Dei non fecundum 
merita noftra dari , quandoquidem non folum 
nullis bonis , veri\m etiam multis meritis malis 
praicedentibus videmus datam , & quotidie 
videmus dari. Sed plane cum data fuerit, inci- 
piunt efle etiam merita noftra bona, per illam 
tamen. Nai^ fi le illaflibtraxerit , cadit homo , 
non eredus , fed praecipitatus libero arbitrio. 
Quapropter nec quando cceperit homo habere 
merita bona , fibi debet tribuere illa , fed Deo , 
cui didtm :■ adjutor metu efio , ne derelinquas 
me. 

XIII. Necelfarium eft homini, ut gratia 
Dei non folftra juftificetur impius , id eft, ex 
impio fiat juftus , ciim redduntur ei bona pro 
malis i fed etiam , ci\m fuerit jam juftificatus ex ' 
fide, ambulet cum illo gratia, &: incumbat fu- 
peripfam ne cadat. Propter hoc feriptum eft in 
Cantico canticorum de ipfa Ecclefia ; efi 
ijla qttd afeendit dealbata , incumbens fttper fra- 
truelem Juum} Dealbata eft enim , quee per fe- 
ipfam alba elTe non polfet. Et a quo dealbata eft, 
nifi ab illo qui per Prophetam dicit : Si fuerint 
peccata vefira upphanicium , jicut nivem dealba- 
bo. Quando ergo dealbata eft , nihil boni mere- 
batur. iam vero alba fadta , bene ambulat, fed 
fi fuper eum , a quo dealbata eft, perfeveran- 
tcr incumbat. Propter quod & ipfe Is^vsjf 
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fuper quem incumbit dealbata , dixit dlfcipulis 
fuis : Sine me nihil fotejiis facere. /jah.iu 

‘ XIV. Dona fua coronat Deus, non merita 
tua , fi tibi a teipfo, non ab illo , funt merita tua. 

Haec enim fi talia funt, mala funt, quae non 
coronat Deus, fi autem bona funt. Dei dona 
funt : quia ficut dicit Apofiolus lacobus : Omne 
elatum optimum , & omne donum perfectum , de- 
furfum efi, defcendens d patre luminum. Vnde 
dicit & loannes praecurfor Domini noftri : Non j. 
potefl homo accipere quicquam , ni fi fuerit ei da- 
tum de coelo. V tique de ccelo , unde etiam venit 
fpiritus , quando lefus afcendit in altum , capti- 
vavit captivitatem , dedit dona hominibus. 

X V. Vita bona noftra nihil eft aliud quam 
Dei gratia. Sine dubio &yita aeterna, quae bo- 
na: vitae redditur , Dei gratia eft. Et ipfa enim 
gratis datur , quia gratis data eft illa cui datur. 

Sed illa cui datur , tantummodo gratia eft. Hzc 
autem qus illi datur , quoniam praemium ejus 
eft , gratia eft pro gratia , tanquam merces pro 
juftitia. 

XVI. Q^ndo fpiritu aftiones carnis mor- cap.xi. 
cificatis ut vivatis , illum glorificate , illum lau- 
date , illi gratias agite , cujus fpiritu agimini , ut 

ifta valeatis, & vos filios Dei effemonfiretis. 
Quotquot enim fpiritu Dei aguntur , hi filij Cap. xii, 
funt Dei. Q^tquotergoadjunfto £blo adjuto- 
rio legis , fine adjutorio gratiae , confidentes in 
virtute fua , fuo fpiritu aguntur , non funt filij 
Dei. 

XVII. Neque fcientia divin* legis , neque 
natura , neque fola remiflio peccatorum , eft illa 
gratia quae per lefum Chriftum Dominum no- 
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lirum datur : Ted ipfa facit ut lex impleatur, 8s 

jiatura liberetur , ne peccatum dominetur. 

XVIII. Quod lex jubet facere non vale- 
mus ,nifi per fidem roeando impetremus ut fa- 
cere valeamus. Nam fi fides liberi eft tantum- 
modo arbitri) , nec datur a Deo , propter quid 
pro eis qui nolunt credere, oramus ut -credant? 
Qimd prorsus feceremus inaniter , nifi rccJ^ilE- 
in^r ederemus , etiam perverlas , & fidei con- 
trarias voluntates , omnipotentem Deum ad 
credendum pofle convertere. 

XIX. Meminerimus Deum dicere : Co»- 
vtrtimtrnj& vivetis» cui dicitur: Converte nos 
*Detu» Meminerimus Deum dicere ; l^rojieite^ 
k vobis omnes impietates vefiras j cum ipfe ju- 
ilificet impium. Meminerimus ipfum dicere : 
JFacite vobis cor novum &fpiritum novum. qUi 
dicit : *Dabo vobis cor novum > & Spiritum no- 
vum dabo vobis. Qwmodo ergo quod dicit : 
Facite vobis ^hoc dicit *I)abo vobis ? Q^re ju- 
Iset, fi ipfe daturus eft? Quare dat, fi homo jfa- 
dluruseft? nifi quia dat quod jubet, cftm ad-i 
juvatut &ciat cui jubeti 

XX. Sempcr eft in nobis voluntas libera,' 
fcd non femper eft bona. Aut enim a juftitia li- 
bera eft quando fervit peccato , & tunc eft ma- 
. la ; aut a peccato libera eft quando fervit jufti- 
tijE , & tunc eft bona. Gratia verb Dei femper 
eft bona, & per hanc fit ut fit homo voluntatis 
bona:, qui prius fuit voluntatis mala:. Per hanc 
etiam fit , ut ipfa bona voluntas , qii^ jam efle 
coepit, augeatur, & tam magna fiat, ut poflic 
implere divina mandata qua: voluerit , cilm 
valde perfed^ue voluerit. Ad hoc enim valet 

quoc^ 
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quod (criptum eft : Si volueris , confervahis Ecc/i. ts, 
nraudata, ut homo qui voluerit & non potu&< 
rit, nondum fe plane velle cognofeat, & oret 
ut habeat tantam v oluntatem , quanta fuffidt 
ad implenda mandata. Sic quippe adjuvatur, 
ut faciat quod jubetur. 

XXf. Non juberet Deus quod fciret non ca». xvi. 
polTe ab homine fieri, quis hoc nefeiat ? Sed 
ideo jubet aliqua qua: non pofiumus , ut nove- 
rimus quid ab illo petere debeamus. Ipfa eft 
enim fides , qua: orando impetrat quod lex im- 
perat. 

XXII. Certum eft nos mandata fer vare, fi ' 

vp)umus. Sed quia priparatur voluntas a Do- 
mino, ab illo petendum eft ut tantum velimus, 
quantum fufiicit ut volendo fticiamus. Certum 
eft nos vellecum volumus. Sed ille facitut ve- 
limus bonum , de quo di^m eft quod paulo 
ante pofui , quod praparatur voluntas a Do- 
mino. de quo di<ftum eft : Domtuo grejfus Tjki. }<■, 

hominis dirigentur^& viam ejus volet, de quo di- 
tium eft : Deus ^ui oneratur in vobis & velle, vpd.%, ; 
Certum eft nos facere cftm facimus. Sed ille 
facit ut feciamus , pra:bendo vires efficaciflimas 
voluntati , qui dixit : faciam ut in jufiificationi- sxjuh. j#. 
bfti meis ambuletis , judicia mea obfervetis ^ 
faciatis. Cftm didt. Faciam ut faciatis >quid 
aliud dicit , nifi > Auferam a vobis cor lapideum 
unde non faciebatis , & dabo cor carneum unde 
feciatis > Et hoc quid eft , nifi. Auferam cor du- 
rum unde non faciebatis , & dabo cor obediens 
unde faciatis ? Ille facit ut Sciamus, cui dicit 
homo: *Tone domine cujtodiam ori meo. Hoc p/4/.i^. 
eft enim dicere, Fac ut ponam cuftodiam ori 
Tom. II, ' P 
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meo. Quod beneficium Dei jam fuerat cohft-' 

cucus qui dixit : Pofm ori meo cufiodiam. 

XXIII. Omnipotens Deus cooperanda 
perficit quod operando incipit, quoniam ipfe 
ut velimus operatur incipiens , quo volentibus 
cooperatur perficiens. Propter quod ait Apo- 
ftolus : Certus fum ejuoniam ejtii operatHr in vo- 
bis opus bonum , peredet uf^e in diem Chri^i 
I E s V. Vt ergo velimus , une nobis operatur; 
cum autem volumus , & fic volumus ut facia> 
mus, nobifcum cooperatur. Tamen fine illo, 
vel operante ut velimus , vel cooperante cum 
volumus , ad bona pietatis opera nihil valemus. 

XX IV. Gur ditftum eft, *D digamus invj- 
cem i quia ddeblio ex *Dto ejt , nifi quia praece- 
pto admonitum eft liberum arbitrium ut qua- 
reretDei donum? Quod quidem finefuo fru- 
dlu prorsus admoneretur, nifi prius acciperet 
aliquid diledlionis , ut addi fibi quaereret unde 
quod jubebatur impleret, cum dicitur , 
mUi mvtcem > lex eft : cum dicxiut ^quia dilellia 
ex Deo efi, gratia eft. Sapientia quippe Dei le- 
gem & mifericordiarti in lingua portat. Vnde 
fcriptum eft in pfalmo ; Etenim benediblioner» 
dabit qui legem dedit. 

XXV. (^id eft amcntius , & ab ipfa landi- 
Cate caritatis alienius , quam confiteri ex Deo 
clTe fcientiam , quae fine caritate inflat, & ex 
nobis elTe caritatem , qua: facit ut fcientiainfla- 
rcnonpoffit? Item cilm dicit Apoftolus , Su- 
pereminentem fcientid caritatem Chrifii , quid eft . 
inlanius , quam putare ex Deo elfe fcientiam , 
quae fubdcnda eft caritati , & ex hominibus ca- 
ritatem, quae fupereminet fcientia: ? Fides au- 
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tcm vera & dodrina fana , ambas efle dicit ex 
Deo. quia fcriptum eft : facie ejits /cientia 

intellectis procedit. & fcriptum eft : Caritas 
ititem ex Deo ejt. & legimus fpiritum fcientiac 
Sc pietatis , legimus fpiritUm .virtutis & carita- 
tis , & continentiae. Sed majus eft donum cari- 
tatis , quam fcientiac. Nam fcientia quando eft 
in homine, caritas eft neceflaria , ne infletur. 

Caritas autem non aemulatur i non agit perpe- 
raui , noh inflatur. 

XXV I. Gratia Dei voluntas humana non cap.xx.\ 
tollitur, fed ex mala mutatur in bbnam ; & cum 
bona fuerit , ad j uvatur. 

XXVII. Fixum debet elTe & immobile in Cap xXl. 
corde veftro,quia non eft iniquitas apud Deum, 

Ac per hcic, quod legitis in litteris veritatis , A 
Deo feduci homines , aut obtundi , vel obdura- ,, 

ri corda eorum , nolite dubitate , praeceflifle 
jtiala merita eorum , ut juftc ifta paterentur : 
ne incurramus in illud proverbium Salomonis ; 
Jnfipientia viri violat vias ejtu , Deum amem pwt,.i>. . 
catifatnr in corde ftto. 

XXVIII. Gratia non fecundum merita 
hominum datur, alioquin gratia jam non eft 
gratia : quia ideo gratia vocatur, quia gratis da-> 
turi , 

XXIX. Lex autem fubintravit, ut abunT cap. Xxiu 
daret delidum. ubi autem abundavit delidum, 
fuperabundavit gratia. Sed utique gratia id agi- 
tur, ut jam fiant bona ab eis qui fecerant mala ^ 
non ut perfeyerent in malis, & reddi fibi exifti- 
ment bona. Non itaque debent dicere : Facta- 
mus mala ut veniant bona,\ fcA : Fecimus mala 
& venerunt bona : jam faciamus bona,nt «\ 
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futuro feculo recipiamus pro bonis bona, qui 
iri hoc feculo recepimus pro malis bona. 

XXX. Q^ndo auditis dicentem Domi, 
num: Ego ^Dommm feduxi Prophetam illum» 
& quod ait Apoftolus , Cujus ‘vult mi feretur» 
& (juem vult obdurat , in eo quem feduci per- 
mittit vel obdurari , mala ejus merita credite j 
in eo ver6 cujus miferetur , gratiam Dei non 
reddentis mala pro malis , fed bona pro malis , 
fideliter & indubitanter agnofeite. Nec ideo 
auferatis a Pharaone liberum arbitrium , quia 
multis locis dicit Deus : Ego induravi Pharao^ 
nem. vel Jn duravi, aut Indurabo cor Pharaon 
nis. Non enim proptereaipfe Pharaonon indu« 
ravit cor fuum. Nam & hoc de illo legitur^ 
quando ablata eft de iCgypto cynomia , dicente 
Scriptura : Et ingravavit Pharao cor fuum & 
in ijbo tempore , ^ noluit dimittere populum. Ac 
per hoc & Deus induravit per juftum judi<^' 
cium , & ipfe Pharao per liberum arbitrium. 

XXXI. Certi eftote quia non erit inanis, 
labor vefter , fi in bono propofito proficientes 
perfeveretis ufque in finem. Deus enim , qui 
modo illis quos liberat non reddit fecunddm 
opera eorum, tunc reddet unicuique fecundiim 
opera ejus. Reddet omnino Deus & mala pro 
malis, quoniam juftus eft, & bona pro malis, 
quoniam bonus eft , & bona pro bonis , quo- 
Iliam bonus & juftus eft. Tantummodo mala 
pro bonis non reddet , quoniam injuftus non 
eft. Reddet ergo mala pro malis , peenam pro 
injuftitia. & reddit bona pro malis , gratiana 
pro injuftitia. & reddet bona pro bonis , gra. 
|iam pro gratia. 
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quo malo declinemus , & quod bonum 
Biciamus , quod folum poteft legis littera ; ve- 
xdm etiam adjuvat nos , ut declinemus a ma- 
lo , & faciamus bonum , quod nullus poteft 
(ine fpiritu gratix, Qux fi defit , ad hoc lex 
adeft , ut reos faciat , & occidat. Propter quod 
dicit Apoftolus : L ittera occiiit jptntHS antem 
vivificat. Qm ergo legitime lege utitur , difeit 
in ea bonum Sc malum ; & non confidens in 
virtute fua , confugit ad Dei gratiam , qua prq- 
ftante declinet a malo, ficfciai bonum. Qifis 
autem confugit ad gratiam , nifi cdm a Domi- 
no grefTus hominis diriguntur , & viam ejus 
volet? ac per hoc & defiderare auxilium gra- 
tix , initium gratix eft, dequoaitille: ^ 

Xft nunc coepi» huc efi mutatio dextera excelfi. 

1 1. Liberum arbitrium Sc ad malum & ad 
. bonum faciendum confitendum eft nos habe- 
re. Sed in malo faciendo liber eft quifque ju- 
ftitix jfervvtfque peccati ; in bono autem liber 
cfle nullus poteft, nifi fiicrir liberatus ab eo qui 
dixit : Si vos filius liberaverit , tunc vere liberi ^ 

tritis. Ncc ita ut cilm quifque fuerit a peccati 
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dominatione liberatus , jam non indigeat fui 
liberatoris auxilio j fed ita potius , ut ab illo 
audiens, S me me nihtl foteBis facere y dicat ei 
& ipfe , zy4djtitor mens eftoy ne derehnqnas me» 
& cetera. 

'III. Non fe fallant qui dicunt, Vt quid no- 
bis prardicatur atque praecipitur ut declinemus 
a malo & faciamus bonum , fi hoc nos non agi- 
mus , fi;d id velle & operari Deqs operatur irr 
nobis ? Sed potiils intelligant , fi filij Dei funt, 
fpiritu Dei ie agi , ut quod agendum eft agant; 
& ciim egerint, illi a quo aguntur gratias a- 
gant. Aguntur enim ut agant , non ut ipfi nihil 
agant. &ad hoc eis oftenditur quid agere de- 
beant , ut quando id agunt ficut agendum eft, 
id eft , cum dileftione & deledatione juftitia-,' 
fuavitatem quam dedit Dominus , ut terra ejus 
daret frudum fuum , accepifle fe gaudeant; 
quando autem non agunt , fi ve omnyio non 
faciendo , five non ex caritate faciendo , orent 
ut quod nondum habeiit accipiant. Quid enim 
habebunt quod non accepturi funt, aut quid 
habent , quod non acceperunt ? 

I V. Dodores Ecclefiarum Apoftoli omnia 
faciebant & prarcipiebant quae fierent ,& cor- 
ripiebant fi non fierent , & orabant ut fierent. 
Praecepit Apoftolus dicens ; Omnia vejha in ca^ 
ritate fiant. Corripit dicens : Jam tjnidem om- 
nino deitJlnm efl in vobis , <jnia jndicia habetis 
vobifenm. Q^re enim non magis inicjniiatem 
patimini ? ^nare non potius fraudamini l Sed vos 
iniquitatem facitis , & fraudatis , & hoc fratres. 
t^4n nefeitisquia injufii regnum *Dei non pojjir 
flebunt } Audiamus & orantem t f^os asttensj in>* 
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tDofntnm multiplicet , ut abundare piciat 
incantate m invicem, & tn omnes. Prat^pituc 
habeatur caritas , corripit quia non habetur ca- 
ritas , orat ut abundet caritas. O homo, in pra:- 
ceptione cognofee quid debeas habere, in cor- 
reptione cognofee tuo te vitio non habere, in 
oratione cognofee unde accipias quod vis ha- 
bere. 

V. Quod vult pro fe fieri qui corripi non c*f. v.i 
vult, & Ticit , Orapotidsprome , ideo corri- 
piendus eft, ut faciat etiam ipfe pr-ofe. Dolor 
quippe ill? , quo fibi difplicet quando fentit 
correptionis aculeum , excitat cum in majoris 
orationis afiFc6tum , ut Deo miferante incre- 
mento caritatis adjutus, definat agere puden- 
da & dolenda , & agat laudanda atque gra- 
tanda. 

V I. Correptionis utilitas , quae nunc majon, 
nunc minor, pro peccatorum diverfirate falu- 
briter adhibetur , tunc eft falubris , quando fu- 
pernus medicus refpicir. Non enim aliquid pro- 
ficit , nifi ciim fecit ut peccati fui quemque poc- . 
niteat. Et quis hoc dat , nifi qui refpexic Apo- 
ftolum Petrum negantem , & fecit flentem j 

VII. Poteft Deus quem vult etiam nullo 
homine corripiente corrigere , & ad dolorem 
falubrem poenitentiae occultiflima & potentilli- 
ma medicins fuae poteftate perducere. Ecficut 
non eft ab oratione ceflandum pro cis quos 
corrigi volumus , etiamfi nullo hominum oran- 
te pro Petro , Dominus rcfpexit eum , & fecit 
€um fuum flere peccatum ; ita non eft negli- 
genda correptio , quamvis Deus quos volue- 
rit, etwninon correptos, fjciateffecorreftos^ 
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vocati funt. Propoficum autem , non fuum, Ted 
Dei. de quo alibi dicit : y~t fecundum ele£iionem 
propofitum Det maneret, non ex operibus fed ex 
'vocante diSum eft ei, ^uia major ferviet mino- 
r/. & alibi: Non fecundum opera nofira, fed fe* T,m. /. 

cundiim propofttum fuum & gratiam. 

X I. Multi vocati , pauci eledi. Quicunque 
enim eledi, line dubio etiam vocati; non au- 
tem quicunque vocati, confequenter eledi. Il- 
li ergo eledi , ut liepe didum eft , qui fecun- 
di) m propofitum vocati , qui etiam funt praede- 
ftinati atque prxfciti. 

. XII. Si nos de Scripturis fandis nolle po* cai. xii. 
tuimus fandos angelos jam nullos elle cafuros, 
quanto magis hoc ipli revelata libi fublimiils 
veritate noverunt ? Nobis quippe beata line fi- 
ne vita promifla eft , & aequalitas angelorum. 

Ex qua promilEone certi fumus , cilm ad illan> 
vitam poft judicium venerimus, non inde nos 
elfe lapfuros. Quod li de feiplis angeli nefeiunt, 
non aequales IWbeatiores erimus. Veritas au- 
tem nobis eorum promilit aequalitatem. Cer- 
tum eft igitur hoc eos nolle per fpeciem , quod 
nos per fidem , nullam fcilicet ruinam cujuf- 
quam fandi angeli jam futuram. 

XIII, Dei unigenitus filius , aequalis patri c a p. xi. 
& coaeternus , pro nobis homo fiadus , & line 
ullo vel originali , vel proprio peccato , ab ho- 
minibus peccatoribus crucifixus. Qm quamvis 
die tertio refurrexit nunquam moriturus ulte- 
riiis , pertulit tamen pro mortalibus mortem, 
qui mortuis praeftitit vitam , ut redempti ejus 
languine,tanto ac tali pignore accepto dicerent: 

St Deus pro nobis , quis contra nos 1 qui proprio fi» 7 ^,*. r. 


•w- 



134 SENTtNTlARVlwr 

lio non pepercit , fed pro nobis omnibus tradidit 
tum ; quomodo non ^ cum tllo omnia nobts^ do* 
navit ? 

X I V. Deus naturam noftram ,id eft , ani- 
mam rationalem, carn6mque hominis Chriftus 
fufeepit , fufeeptione fingulariter mirabili, vel 
mirabiliter fingulari , ut nullis juftitiz fuac pra:- 
cedentibus meritis, filius Dei fic efl«ab iniv 
lio quo efle homo ccepiflet , ut ipfe & Verbum,, 
quod fine initio eft, una perfona eflet. Nequd 
enim quifquam tanta rei hujus & fidei coecus eft 
ignorantia , ut audeat dicere, quamvis de Spi- 
ritu fandlo & virgine Maria filium hominis na- 
tum , per liberum tamen arbitrium bene viven- 
do , & fine peccato bona opera faciendo me- 
ruiire ut eflet Dei filius, refiftente Evangelio at^ 
que dicente : Ferbum caro faBum efi. Nam ubi 
hoc fadum eft , nifi in utero virginali, unde fuic 
initium hominis Chrifti ? itemque Virgini re- 
quirenti quomodo fieret quod ei per angelum 
annuntiabatur, angelus refpondit : Spirttus fan^* 
Bus fnperventet tn te» & virtus altijfimi o^m^ 
brabit tibi. Propterea quod nafeetur ex te fan^ 
Bum , vocabitur filius l)et. Propterea , inquit, 
non propter opera , qua: nondum nati utique 
nulla funt , fed propterea quia Spiritus fandus 
fuperveniet in te , & virtus altiflimi obumbra- 
bit tibi, quod nafeetur ex te fandum , vocabi- 
tur filius Dei. Ifta nativitas profedo gratuita 
conjunxit in unitatem perfona: hominem Deo, 
carnem Verbo. Iftam nativitatem bona opera 
fecutafunt, non bona opera meruerunt. Ne- 
que enim metuendum erat , ne ifto ineffabili 
mpdo. in unitatem perfbnae a Verbo Deonat»» 
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rft humana fufcepta , per liberum voluntatis 
peccaret arbitrium , cum ipfa fufceptio talis ef- 
let, ut natura hominis a Deoitafufcepti, nul- 
lum in fe motum mala* voluntatis admitteret. 
Per hunc mediatorem Deus oftendit , eos quos 
ejus fanguine redimit facere feex malis dein- 
ceps in JBternum bonos. Quem fic fufcepit , ut 
nunquam effet malus , nec ex malo fadlus fem- 
per eflet bonus. 

XV. Nec ipfum Deus cfle voluit fine fua gra- 
tia , quem reliquit in ejus libero arbitrio, quo- 
niam liberum arbitrium ad malum fufficit, ad 
bonum autem parum cft: , nifi adjuvetur ab om- 
nipotenti bono. Quod adjutorium fi homo ille 
per liberum non d^ruiflet arbitrium , femper 
effet bonus. Haeceft prima gratia , quae data eft 
primo Adam : fed hac potentior eft in fecun- 
do Adam. Prima eft enim , qua fit ut habeat 
homo juftitiam , fi velit. Secunda ergo plus 
poteft , qua etiam fit ut velit, & tantum velit, 
tantoque ardore diligat, ut carnis voluntatem 
contraria concupifeentem voluntate fpiritus 
vincat. Nec illa quidem parva erat , qu® de- 
monftrata eft etiam potentia liberi arbitrij. 
quoniam ficadjuvabatur , ut fine hoc adjuto- 
rio in bono non maneret , fed hoc adjutorium, 
fi vellet , defereret. Hjec autem tanto major 
eft, ut parum fit homini per illam reparare per- 
ditam libertatem , parum fit denique non pof- 
fefine illa vel apprehendere bonum , vel per- 
manere in bono , fi velit , nifi etiam efficiatur 
vt velit. Tunc ergo dederat Deus homini bo- 
nam voluntatem, in illa quippe eum fecerat 
qui fecerat re(ftum. dederat adjutorium 3^ finq 
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quo in ea non poflet permanere fi vellet ^ ut Atti- 
tem vellet in ejus libero reliquit arbitrio. Sed 
quia noluit permanere j profefto ejus efl culpa 
cujus meritum fuillet fi permanere voluiflet ; 
ficut fecerunt angeli CanAi , qui cadentibus aliis 
per liberum arbitrium , per idem liberum arbi« 
trium fteterunt ipfi, & nujusmanfionis debi-. 
tem mercedem redpere meruerunt, tantam 
lalicet beatitudinis plenitudinem , qua eis cer- 
tifilmum firfemper fpin illa efiemanfiiros.Si 
autem bocadjutorium vel angelo, vel homini, 
cilm primum fafti funt , deAiifiet , quoniam 
non talis natura fa^a erat, ut fine divino ad-, 
jutorio poflet manere fi vellet , non utique fua 
culpa cecidiflent. Adjutorium quippe defiiil^ 
fet , fine quo manere non poflent. Nunc au- 
tem quibus deert tale adjutorium , jam peena 
peccati eft : quibus autem datur , fecimdfln> 
gratiam datur, non fecundflm debitum. &t^- 
to ampliiis datur per lefum Chriftum Domi- 
num noflrum, quibus id dare Deo placuit, ut 
nonibltlm adfit, fine quo permanere nonpofi* 
fumus . etiamfi velimus , veriim etiam tantum 
ac tale fit ut velimus. Fit quippe in nobis per 
hanc Dei gratiam in bono recipiendo & perle- 
veranter tenendo, non (blum poflequod vo-< 
lumus , veri\m etiam velle quod poflumus., 

Ca». xii, XVI. Prima libertas voluntatis erat, pofi. 
fe non peccare : noviflima erit multo major, 
non^ pofle peccare. Prima immortalitas erat , 
pofle non mori ; noviflima erit multo major, 
non pofle mori; Prima erat perfeverantiae po- 
teflas , bonum pofle non deferere : noviflima 
frit perfeteranti» felidtas, bonum non pofle 
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■defercre. Numquidquia erunt bona novifnmk 
potiora atque meliora, ideo fuerunt illa prima 
vel nulla vel parva ? 

XVII. Ciim homines per correptionem in CAt.xiv* 
viam juftitiae feu veniunt , feu revertuntur , quis 
operatur in cordibus eorum falutem , nifi ille 
qui quolibet plantante & rigante , 8c quolibet 
in agris vel arouTculis operante , dat incremen- 
tum Deus? 

XVIII. Nec gratia prohibet correptionem, ca».xvi* 
nec correptio negat gratiam. Et ideo fic eft prap- 
cipienda j ulhtia , ut a Deo gratia , qua id quod 
prxcipitur fiat , fideli oratione pofcatur ; & hoc 
vtrumque ita faciendum ell , ut neque jufia cor- 
xeptionegligatur. Omnia vero hxc cum carita- 
te fiant , quoniam caritas nec Eicit peccatum , 

^ cooperit multitudinem peccatorum. 

XIX. Nemo habet de fuo nifi mendacium 
^ peccatum. Si quid autem habet homo verita- 
tis atque jufiidx , ab illo fonte eft quem debe- 
mus fitire in hac eremo, ut ex eoquafi guttis 
quibufdaminrorati non deficiamus invia. 


C A P V T V. 

Bx fermone *li, expoptionis Evangeli/ ^ mu 
fecunditm loannm. 


SENTENTIA I. 

D O M I N V M pracfdum fiiturorum per 
Prophetam prapdixific infidelitatem Iu- 
dxorotn } prsedixiUe umen, non fecifte. Non 
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jcriim piopterea quemquam Deus cogit ad fec* 
candum , quia futura hominum peccata jam 
novit. Ipforum enim praefcivit peccata ^ noii 
fua j non cujufquam alterius , fed ipforum; 
Qiupropter fi ea qiiae ille prajfcivit ipforum', 
non liint ipforum , non vere illa praefcivit. Sei 
quia illius prrefcientia falli non poteft , fine du- 
bio non alius fed ipfi peccant , quos Deus ped 
caturos efle prxfcivit. Feceriuit ergo peccaturi) 
ludxi , quod eos facere non compulit cui pec- 
catum non placet , fed , fa<ff uros cfle prtedixit 
quem nihil latet. Et ideo fi non malum , fed 
bonum facere voluifient , non prohiberentur j 
& hoc fadluri praeviderentur ab eo qui novit 
quid fit quifque facturus , & quid ei fit pro 
ejus opere redditurus < 

II. Malam ludacorum voluntatem praevidit 
Deus , & per Prophetam praenuntiavit ille cui 
abfeondi futura non poflunt. Sed aliam caUr 
fam , inquis , dicit Propheta j hon Voluntatis iU 
Iorum. Quam caufam dicit Propheta ? 
dedtt illi Deus JpiritHtn comfun6ltoms t oculos ut 
non videant i & aures ut non audiant excoe- 
cavit oculos eorum , & obduravit cor eorum. 
Etiam hoc eorum voluntatem meruifle refpon- 
deo. Sic enim excoeeat , fic obdurat Deus, defe- 
rendo , & non adjuvando, quod occulto judicio 
facere poteft, iniquo non poteft. Hoc omnino 

{ netas religioforum inconcuftum debet invio - 
atiimqueXervare. Sicut Apoftolus, cftm ean- 
dem ipfkm traftaret difficillimam quicftionem : 
jQ^d ergo dicemus , inquit , numejuid iniejuitds 
apud Deum^ abfit. Sicergoabfit utfit iniqui- 
tas apud Sive qu^do adjuvat, mifejri- 
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cordicer fecit ; five quando non ad uvae , juftd 
facit : quia omnia non temeritate , fed judicio 
facit. 

1 1 1. Si judicia fatuStorum jufia funt , quan- 
to magis juftificantis & fandkificantis Dei» lu- 
fta ergo funt, fed occulta. Ideo ci\m qujcftio- 
nes hujufmodiin medium venerint, quare alius 
fic , alius autem fic , quare ille Deo deferente 
cxccecetur j iJle Deo adjuvante illuminetur, 
non nobis judicium de judicio canti judicis ufur- 
pemus . fed contremifeentes exclamemus cum 
idpoftolo: O altitudo divitiarum fapientiA & 
JcientU "Det y <juam infcirutabilia funt judicia 
^juiy & invefiigabiles vi£ ejus ! Vnde didrum 
& in pfellmo : Judicia tua ficut abyjjus multa. Py^-3J* 

IV. Audiamus admonentem Scripturam 
atque dicentem : citiora te ne cjUtefieris , C^for-^ EetU . ). 
tiora te ne ferutatus fueris. Non quia ifta nega- 
ta funtnobis , ci\m DeUs magifter dicat, lmc. 9. 
efi occultum ^uod non reveletur. Sed fi in tjuod VhUip. s 
fervenimus tn eo ambulemus , ficut dicit Apo- 
ftolus , non foli\m quod nefeimus & feire de- 
bemus , fed etiam fi quid aliter fajiimus > id quo-^ 

^ue nobis Deus revelavit. Pervenimus autem in 
viam fidei, hanc perfeverantillime teneamus. 

I pfa perducit ad cubiculum R egis , in quo omnes 
funt thefauri fapientia & fcientia abfconditi. 
Ambulandum eft, proficiendum eft, crefeen- 
dum eft , ut fint corda noftra capacia eartim re- 
rum quas capere modo non pofiiimus. Quod fi 
nos ultimus dies proficientes invenerit, ibi dif- 
cimtis quod hic non potuimus. 

V. Ne audeat quifqtiam liberum arbitrium 
fic defendere, ut nobis orationem qua dicimus , 


^ ^ENTENtlARVM 
jCriim piopterea quemquam Deus cogit ad peci 
Aindum , quia futura hominum peccata jam 
novit. Ipforum enim praefeivit peccata j noii 
fua } non cujufquam alterius , fed ipforum; 
Q^propter fi ea quae ille prafeivit ipforum ^ 
non nmt ipforum , non vere illa praefeivit. Sed 
quia illius praefeientia falli non poteft , fine du- 
bio non alius fed ipfi peccant , quos Deus pec^ 
caturos efle prxfcivit. Fecerant ergo peccatuin 
ludaei j quod eos facere non compulit cui pec- 
catum non placet , fed . facturos efle. praedixit 
quem nihil latet. Et ideo fi non malum , fed 
bonum facere voluiflent, non prohiberentur^ 
& hoc fa(!furi praeviderentur ab eo qui novit 
quid fit quifque fadurus , Sc quid ei fit pro 
ejus opere redditurus. 

II. Malam ludaeorum voluntatem praevidit 
Deus , & per Prophetam prjenuntiavit ille cui 
abfeondi ratura non poflunt. Sed aliam caUr 
fam , inquis , dicit Propheta ^ non voluntatis iU 
lorum. Quam caufam dicit Propheta ? 
dedit illi Deus ff irimm computiSlionis , octtlos Ht 
mn videant, & aures Ht non aHdiantj& excoe^ 
cavit- cchUs eoYHm , & obduravit cor eorum» 
Etiam hoc eorum voluntatem meruifle refpon- 
deo. Sic enim exceeeat , fic obdurat Deus, defe- 
rendo , & non adjuvando, quod occulto judicio 
facere poteft, iniquo non poteft. Hoc omnino 

{ jietas religioforum inconcuflum debet invio- 
atiimqueXervare. Sicut Apoftolus , ci\m ean- 
dem ipfaiii tradlaret difficillimam quxftionem : 
J^^d ergo dicemus , inquit , numqutd iniejuitde 
^ apud eum "i ab fit. Sic ergoabfit ut fit iniqui- 
tas apud Ekum, Sive qu^do adjuvat, mifejri- 
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corditer facit •, five quando non ad uvat, juft^ 

£icit ; quia omnia non temeritate, fed judicio 
facit. 

1 1 1. Si judicia fandorum jufta funt , quan- 
to magis juftificantis & fandificantis Dei» lu- 
fta ergo funt, fed occulta. Ideo ci\m qujcftio- 
nes hujufmodiin medium venerint, quare alius 
fic, alius autem fic, quare ille Deo deferente 
cxcoecetur , ille Deo adjuvante illuminetur, 
non nobis judicium de judicio tanti j udicis ufur- 
pemus . fed contremifcentes exclamemus cum 
Apoftolo: O altitudo divitiarum fa pient ia 
JcientiA *Dei , ^udm mfctutabilia funt judicia 
& invejtigabiles viA ejus ! Vnde didum 
& in pfalnio : Judicia tua jicut abyjfus multa, 

IV. Audiamus admonentem Scripturam 
atque dicentem : citiora te ne tjuAfieris , &for- -5«/». i. 
tiora tene ferutatus fueris. Non quia ifta nega- 
ta funt nobis , ci\m DeUs magifter dicat , Nihil Lut.9. 
efi occultum ^uod non reveletur. Sed fi in ijuod VhUtp. u 
pervenimus in eo ambulemus , ficut dicit Apo- 
ftolus , non folilm quod nefeimus & fcire de- 
bemus , fed etiam fi <juid aliter faptmus > id cjuo- 

^ue nobis Deus revelavit. Pervenimus autem in 
viam fidei, hanc perfeverantillime teiieajnuSi 
Ipfa perducit ad cubiculum Regis , in tjuo omnes 
funt thefauri fiapientia & fcientiA abfconditi. 
Ambulandum eft, proficiendum eft, crefeen- 
dum eft , ut fint corda nofira capacia earum re- 
rum quas capere modb non polTumus. Quod fi 
nos ultimus dies proficientes invenerit , ibi dif- 
cimUs quod hic non potuimus. 

V. Ne audeat quifqiiam liberum arbitrium 
fic defendere, ut nobis orationem qua dicimus , 
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JVf nos inferas in tentationcm , conetur auferre^- 
Rurfus ne quifquam neget voluntatis arbi- 
trium , & audeat excufare peccatum. Sed au- 
diamus Dominum , & praecipientem , & opitu- 
lantem , & jubentem quid facere debeamus , & 
adjuvantem ut implere poflimus. 
r V I. Q^fdam nimia fux voluntatis fiducia 

extulit in luperbiam , & quofdam nimia fujc 
voluntatis diffidentia dejecit in negligentiam, 

I Illi dicunt , Vt quid rogamus Deum ne vinca- 

i mur tenratione,quod in noftraeft poteftatc? 

ifti dicunt , V t quid conamur bene vivere, quod 
‘ in Dei eft poteftate ? O Domine , o pater qui ei 

in coelis , ne nos inferas in quamlibet iftarmn 
tentationum , fed libera nos a malo. Audiamus 
Dominum didentem: Rogavi pro te Petre , ne 
deficiat fides tna. ne fic exiftimemus fidem no- 
ftram effe in libero arbitrio, ut divino non egeat 
adjutorio. Audiamus & Evangeliftam dicen- 
5 . tem : Dedit eis pote fiat em filios Dei fieri, ne om- 
nino exiftimemus in noitra poteftate non efle 
quod credimus. Veruntamen in utroque illius 
beneficia cognofcamus. Nam & agenda: funt 
gratiz , quia data eft poteftas j Sc orandum , ne 
fuccumbat infirmitas. Ipfa eft fides, quae per 
dileftionem operatur , ficut ejus menfuram 
Dominus cuique partitus eft , ut qui gloriatur , 
non in feipfo , fed in Domino elorietur. 

VII. Q^tquot tam fuperbe lapiunt , ut fuae 
voluntatis viribus tantum exiftiment efte tri* 
buendum , ut negent fibi necellarium divinuoi 
adjutorium ad bene vivendum , non poftunt 
credere in Chriftum. Non enim aliquid pro- 
func fyllaba; nominis Chrifti ^ 8c lacramenta 

Chrifti, 
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Chrifti , ubi refiftitur fidei Chrifti* Fides autem 
Chrifti eft, credere in eum qui juftificat im- 
pium , credere in mediatorem , fine quo inter- 
pofitonon reconciliamur Deo, credere in fal- 
vatorem , qui venit quod perierat quaerere at- 
que falvare, credere in eum qui dixit: Sint me 
mhtl potefiis facere, Qm ergo ignorans Dei ju- 
(litiam , qua jufiificatur impius, fuam vult con- 
ftituere , qua convincatur fuperbus , in hanc 
non potefi credere, non quia mutari homines in 
melius non polTunt j fed quandiu talia fapiunt , 
non poflunt credere. Hinc ex caecantur & indu* 
rantur ,quia negando divinum adjutorium non 
adjuvantur. 


C A P V T VI. 

Ex lihro de Pradeflinatione Sanfiorum > 
itemque de dono ferfeverantia , ad 
Profperum ^ Hilarium, 

sententia i. 


I *NtSr gratiam & praedeftinAtionem hoc c a ». jt. 

tantum intereft , quod praedeftinatio eft gra- 
tix praeparatio , gratia vero jam ipfa donatio, 

Q^d itaque ait A poftdlus, Non ex operibus» 
ne forte ^nts extollatur , ipfius enim fumus fig- 
mentum , creati in Chrtflo I E s v operibus bo- 
nis , gratia eft. Qimd autem fequitur , ^ua pra- 
paravit Deus ut in tllis ambulemus» praedeftina- 
tio eft. quae fine praefcicniia non poteft effe, po* 

Tom. II. 
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teft autem efle fine praedeftinadoiic praefcientia* 

' Prajdeftinadone quippe Deus ea praefcivit quae 
E/U. 4 S. fuerat ipfe fadurus. Vnde didtum eft ; Fecit 

ijHdi futura fmt. Prafcire autem poteft etiam \ 
ipfe quae non facit , ficut quxcunque peccata, 
quia etfi fiint quaedam , quae ita peccata funt , ur 
poenae fint etiam peccatorum , unde didum eft , 
Tradidit illos Dem inref robam mentem » tttfa^ 
dant nen conveniunt > non ibi peccatum 
Dei eft , fed judicium. Qimcirca praedeftinatio 
Dei , quae in oono eft , grati® eft , ut dixi , pr®- 
parado, gratia vero eft ipfius przdeftinationis 
eftedhis. 

CAf. xr. II* CiimApoftolus dicat: Ideo ex fide y ut 
'^»«•4- fecundum gratiam firma fit promiffio y mirum 
eft homines infirmitati fu® fe malle committe- 
re, quam firmitati promidionis Dei. Sed incer- 
ta eft mihij inquis , de meipfo voluntas Dei. ■ 
Quid ergo ? T u^ne tibi voluntas de teipfo ceru 
t.r#r. IO. eft , nec times ? Q^ut videtur (tare , videat ne ca~ 
dat. Cilm igitur utraque incerta fit , cur non 
homo firmiori fidem fuam,{pem , caritatemque 
committit ? 

cap, XV. III. Eft etiam pr®clariillmum lumen pr®- 
deftinationis &c grati® ipfe ialvator, ipfe me- 
diator Dei & hominum homo Chriftus I e svs. 

Ille enim homo , ut^ Verbo Patri coaterno in ^ 
unitatem peifon® aflumptus filius Dei unige- [ 
nitus efiet , unde hoc meruit ? quod ejus bonum ' 

■ ^ qualecunquc pr.®ceflit, ut ad hanc ineffabilem ' 

excellentiam perveniret ? Faciente ac fufcipien- 
te V erbo , ipfe homo , ex quo ciTc ccepit , filius 
Dei unicus effe coepit. Filium Dei unicum fe- 
mina illa gratia concepit. De Spiritu fanifto5f 

V ' 
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Virgine Maria Dei filius unicus natus eft , non 
carnis cupidine, fed folo Dei munerei Libera in 
illo voluntas erat , ac tanto magis erat , quanto 
magis fer vire peccato non poterat. Apparet 
itaque nobis in noftro capite ipfe fons gratiae ^ 
unde fecundiim uniufcu jufque menfuram fe per 
atnda ejus membra diffundit. Ea gratii fit ab 
initio fidei fuae homo quicunque Chriftianus, 
qua gratia homo ille ab initio fuo fadus efi; 

* Chriftus. de ipfo fpiritu & hic renatus , de quo 
eft ille natus, eodem fpiritu fit in nobis remifl 
fio peccatorum , quo fpiritu fa<5lum eft ut nul- 
lum haberet ille peccatum. Hdcc fe Deus efle fa- 
cturum profedb praefeivit. Ipfa eft igitur prae- 
deftinatio fanCtorum , quae in fan#to fanCtorum 
maxime claruit. 


De dono Perfeverantiai 

t V» Domini Dei efle perfeverantiam , qua c a >. t. 
ufque in finem perfeveratur in Chrifto , finem 
autem quo vita ifta finitur , in qua tantummo. 
do periculum eft ne cadatur. Itaque utrum 
quifque hoc munus acceperit ^ quandiu hanc 
vitam ducit incertum eft. Si enim priufquam 
moriatur cadat , non perfeverafle utique dici- 
tur , & vetiflim^ dicitur. Q^modo ergo per- 
feverantiam qui non perfeveravit accepifle vel 
habuifle dicendus eft ? 

V* Si habeat aliquis continentiam, & ab ea 
decidat , atque incontinens fiat , fi juftitiam fi- 
militer , fi patientiam , fi ipfam fidem , reClc 
dicitur habuifle , & non habere. Continens 
enim fuit , vel juftus fuit , vel patiens , vel fide- 
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lis fuit quandiu fuit ; cdm vero efle.deftitic,' 
non eft quod fuit, Qm vero non perfeverave- 
ric , quomodo perfeverans fuit , ci\m perfeve- 
rando quifque oftendat perfeverantem i quod 
ifte non fecit* 

V I. Perfeverantiam , qua in Chrifto perfe- 
veratur ufque in finem , nullo modo habuifle 
dicendum eft , qui non perfeveraverit ufque in 
finem, potidfque hancnabuit unius anni fide^ 
lis , & quantum infra cogitari poteft , fi donec 
moreretur fideliter vixit , qudm multorum an- 
norum, fi exiguum temporis ante mortem d fi- 
dei Habilitate defecit. 

ca». II. VII. Oratio qua: dominica nuncupatur, 
quia eam Ddbiinus docuit , quando oratur a 
fan^fis , nihil pene aliud quam perfeverantia 
»» pofci intelligitur. Dicimus enim , SanSlifice^ 
»> tur nomen tnnm. non quod optemus Deo uc 
»> fandiificetur orationibus noftris , fed quod pe- 
« tamus ab eo , ut nomen ejus fandiificetur in no- 
*» bis. Ceterilm a quo Deus fan(Hificatur , qui 
ipfc fandkificat ? Sed quia ipfe dixit , SanRi 
»» eftote i ^Honii m & ego fanUm fnm , id peti- 
f» mus & rogamus , ut qui in baptifmo fanfti- 
»» ficati fumus , in eo quod efle cospimus perfe- 
»> veremus. Ha:c itaque fan^ificatio ut in no- 
t> bis maneat oramus. Et quia Dominus & ju- 
»» dex nofter lanato a fe & vivificato commina- 
*» tur,non delinquere, ne quid ei deterius fiat, 
»> hanc continuis orationibus precem fiicimus , 
w hoc diebus ac no^ibus poftulamus , ut fan<H;i- 
»» ficatio & vivificatio , quae de Dei gratia fumi- 
V tur, ipfius protedtione fervetur. Qiud cum di- 
cimus , Adveniat regnnm tHum» num aliud pof- 
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cimus , nifi ut veniat & nobis , quod efle ven- 
turum non dubitamus omnibus fandis? Ergo 
& hic , qui jam fandi funt , quid orant , nifi 
ut in ea fanditate quae illis data eft perfeve- 
rent ? Neque enim aliter veniet regnum Dei, 
ouod non aliis fed his qui perfeverant ufque in 
hnem certum eft efle venturum, Ftat x olntitat Cai. in. 
tna in ede & m terra, vel quod in plerifque co- 
'dicibus legitur , magifque ab orantibus fre- 
quentatur , jicHt in edo & in terra. Quod pleri- 
que intelligunt , ficut fandi angeli , & nos fa- 
ciamus voluntatem tuam , ut terra fcilicet imi- 
tetur coelum , id eft , ut homo angelum , vel in- 
fidelis fidelem. Quantalibet enim homines fan- 
ditate praepolleant , nondum funt aequales an- 
gelis Dei. nondum ergo ficut in coelo in eis fit 
voluntas Dei, Panem nofirnm ^Hottdtannm da 
nohis hodie. Hunc panem autem dari nobis quo- 
tidie poftulamus , ne qui in Chrifto fumus , & 
Euchariftiam quotidie ad cibum falutis accipi- 
mus , intercedente aliquo graviore delido, 
dum abftenti & non communicantes k coelefti 
pane prohibemur , a Chrifti corpore fepare- 
mur. Dimitte nobis debtta noftra> jient & nos di- «c a *. v. 
mittimns debttoribns nojhis, Qjwm neceflarie a 
autem , quam providenter & i^briter admo- «c 
nemur quod peccatores fumus , qui pro pecca- « 
tis rogare compellimur ? ut dum indulgentia 
de Deo petitur , confeientiae fuae animus recor- 
detur. Nequis fibiquafi innocens placeat, & „ 
fe extollendo plus pereat , inflruitur & doce- 
tur peccare fe quotidie, dum quotidie pro pec- ^ 
catis jubetur orare. Sic denique & loannes in „ 
epiftoia fua ponens dixit ; Si dixerimus quia ^ i* *• 
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feccatum non habemus > nos ipfos /educimus > er 
veritas in nobis non e/, lam vero cilm dicunt 
fanfti. Ne nos inferas in tentationem , fed libera 
nos d malo « quid aliud quam ut in fandbicate 
perfeverent precantur? Nam profecto concef- 
fo fibi ifto Dei dono, quod elTe Dei donum cdm 
ab illo pofcitur fatis apert^ue monftratur j ifto 
ergo conceflb fibi Dei dono ne inferantur in 
tentationem, nemo fandiorum non tenet ufque 
in finem perfeverantiam fain^itatis. Neque 
enim quifquam in propofitoChriftiano perfe- 
verare defirtit , nifi in tentationem primitus in- 
feratur. Si ergo concedatur ei quod orat , ut 
non inferatur, utique in fandlificatione quam 
Deo donante percepit Deo donante perfiftir. 

VIII. Non dicant homines perfeverantiam 
cuiquam datam ufque in finem , nifi cCim ipfe 
venerit finis , Sc perfeverafle cui dataeft reper- 
tus fuerit ufque in finem. Dicimus quippe ca- 
ftum quem novimus caftum, fivefitfive non 
fit in eadem caft itate manfurus. & fi quid aliud 
divini muneris habeat , quod teneri & amicti 
poteft: , dicimus eum habere quandiuainque 
nabet ; &fi amiferit , dicimus habuifle. Perfer 
verantiam vero ufque in finem , quoniam non 
habet quifquam nifi qui perfeveret ufque in fi- 
nem , multi eam pofliint habere , nullus amit- 
tere. Neque enim metuendum eft , ne forte 
cum perfeveraverit homo ufque in finem , ali- 
qua in eo mala voluntas oriatur , ne perfeveret 
ufque in finem. Hoc ergo Dei donum fupplici- 
cer emereri poceftj fed cdm datum fuerit, amit- 
ti contumaciter non poteft. Cilm enim perfeve- 
re? ^uifq; ufque in fincm,neque hqc donum 
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teft amittere , nec alia quae poterat ance finem. 

I X, Imperavit Deus , ut ei fandi ejus dicant 
orantes , Ne nos mferas in tentntionem. Quif- ihdtm, 
quis igitur exauditur hoc pofcens, non inlcr- 

tur in contumacia: tentationem , qua poflit vel 
dignus fit perfeverantiam ianditatis amittere. 

Atenim voluntate fua quifque dcferit Deum, 
ut merit6 deferatur a Deo , quis hoc negaverit? 

Sed ideo petimus ne inferamur in wntationem,* 
ut hoc non fiat. Et fi exaudimur, utique non fit, 
quia Deus non permittit ut fiat. Potens enim 
cft, & i malo in bonum fledere voluntates , Sc 
in lapfum pronas convertere , ac dirigere in fi- 
bi placitum greffum , cui non fruftra dicitur. 

Dens tn convertens vivificabis nos , non fruftra 
dicitur , 2\Q des ad movendum pedem meum, 
non ftuftra dicitur. Ne tradas me 'D omine d de~ p/-/. • li. 
Jiderio meo peccatori,, poftrembnon fruftra di- «5. 
citur , Ne nos inferas in tentationem. Nam quif. 
quis in tentationem non infertur , profedo nec 
in tentationem fua: mala: voluntatis inferturj & 
qui in tentationem fiix mala: voluntatis non in- 
fertur, in nullam prorsils infertur. 

X. Tutiores vivimus , fi totum Deo damus, 
non autem nos illi ex parte , & nobis ex parte 
committimus. Q^ndo enim rogamus ne in 
tentationem veniamus , admonemur infirmi- 
tatis dc imbecillitatis noftra:, dum fic rogamus, 
ne quis feinfolenter extollat, ne quisfibi fu- 
perbe aut arroganter aliquid afliimat, ne quis 
aut confefiionis aut paffionis gloriam fuam di- 
cax, cum Dominus ipfe humilitatem docens di- 
xerit: Vigilate & orate ne veniatis in tentatio- 
ptm., Spmtus quidem promptus efi, caro autem 
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infirma, ut dum prxcedit humilis &fummiint 
confeflio , & datur totum Deo quidquid fup^ 
pliciter aim timore Dei petitur , ipiius pietatQ 
praedetur, 

ca». vii. XI, Poft cafum hominis, nonnifi ad gra^ 
tiam fuam Deus voluit pertinere , ut homo ac- 
cedat ad eum j neque nili ad gratiam fuam vo-t 
luit pertinere , ut homo non recedat ab eo, 

. Hanc cratiam pofuit in illo in quo fortem con^ 

fecuti lumus, pradeftinati fecunddm propofitu 
ejus qui univerfa operatur; ac per hoc ficut ope- 
ratur ut auedamus , fic operatur ne difcedamus, 
XII, Prorsiis in hac re non operofas difpu- 
tationes expetat Ecclelia. fed attendat quotU 
dianas orationes fuas. Orat ut increduli cre- 
dant , Deus ergo convertit ad fidem. Orat ut 
credentes perfeverent, Deus ergo donat perfe-n 
vetandam ufquein finem. Haic Deus fe Fa<du- 
rum efle praelavit. IpKaeft pr*deftinario fan- 
€torum , quos elegit in Chrido ante condicu-i 
tionem mundi, 

c A F. XVI. XIII. Cilm condet alia Deum dare etiam 
non orantibus , ficut initium fidei , alia non ni- 
fi orantibus prxparafie , ficut ufque in finem 

E erfeverantiam , profedo qui ex feipfo hanc 
abere fe putat , non orat ut habeat. Caven- 
dum ed igitur , ne dum dmemus ne tepefeat 
hortatio, extinguatur oratio, accendatur elatio^ 
XIV. Sua dona quibufeunque Deus donat, 
proculdubio fe donaturum efle praefeivit , & in 
liia praefeientia praeparavit. Quos ergo praede- 
dinavit, ipfos & vocavit, vocatione illa, quam 
fepe commemorare non piget, de qua didum 
ed; ^Qtpitcmia funt dana ^VQCatio 
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Namque in fua, qua: falli mutarique non po- 
teft, pra:fdentia, opera fua futura difponere, id 
omnino, necaliuaquicquam eft prardeftinare. 

X V. Intereft quantum & in quibus rebus ^ ^ » xxi. 
erretur , & quam facile quifquam corrigat , vel 
quanta pertinacia fuum defendere conetur er- 
rorem. Bonae quippe fpei eft homo, fi eumfic 
proficientem dies ultimus vita: hujus invene- 
rit , ut adiciantur ei quae proficienti defuerunt, ' 

Sc perficiendus quam puniendus potids judi- 
cetur. 

XVI. Q^quis dicere gratiam Dei fecun- 
ddm merita noftra dari , ficut Catholicus fide- 
lis exhorret , nec ipfam fidem fubtrahat Dei 
eratiac , quia mifericordiam confecutus eft ut 
h delis effet. A c per hoc gratiae D ei tribuat pcr- 
feverantiam quoque ufque in finem , quia mi- 
fericordiam confequitur , quam pofcit quoti- 
die, ne inferatur in tentationem. Inter initium 
autem fidei , & jperfedionem perfeverantia: , 
media funt illa quibus re<fte vivimus. Ha:c ita- 
que omnia , initium fcilicet fidei , & cetera uf- 
que in finem , dona fua Deus largiturum fe vo- 
catis filis efle pracfcivit. 

XVII. An vero timendum eft , ne tunc c*f, xxu. 
de fe homo defperet , quando fpes ejus ponen- 
da demonftratur in Deo , non autem defpera- 

ret , fi eam in feipfo fuperbiflimus & infelicif. 
fimus poneret? Atque utinam tardicorde, 6c caj». xxiU, 
infirmi , qui non poffunt vel nondum poflunt 
fcripturas nec earum expofitiones intelligere, 
fic audirent vel non audirent in hacqusftione 
difputationes noftras, ut magis intuerentur ora- 
tiones fuas , quas femper habuit dc habebit Ec- 


xjo Sentintiarym 
defia ab exordiis fuis , donec finiatur hoc fecu- 
lam. Quando enim non oratum eftin Ecclefia 
pro infmelibus atque inimicis ejus, vt crede- 
rent ? Quando fidelis quifquam amicum, pro- 
ximum , conjugem habuit infidelem , & non ei 
petivit a Domino mentem obedientem inChri-. 
(lianam fidem ? Qu^is autem fibi unquam non 
oravit , ut in Domino permaneret ? aut quis 
facerdotem fuper fideles Dominum invocan-.. 
tem , fi quando dixit , Da tUis Domine in te per^ 
feverare ufcjHe nonfolum voce aufuS' 

eft , fed faltem cogitatione reprehendere , ac 
non potids fuper ejus talem benedidlionem , 6c 
corde credente , & ore confitente refpondit^ 
Ornent ci\m aliud in ipfa oratione dominica 
non orent fideles , dicentes maxime illud , 
nos inferat in tentationem , nifi ut in fan<^a obe- 
dientia perfeverent ? Sicut ergo in his orationi-^ 
bus , ita & in hac fide nata eft & crevit & cref. 
cit Ecclefia, qua fide creditur , gratiam Dei non 
fecundftm merita accipientium dari. Quando- 
quidem non oraret Ecclefia ut daretur infidelk. 
bus fides , nifi Deum crederet & averfas & ad- 
verfas hominum ad fe convertere voluntates,, 
nec oraret Ecclefia ut perfeveraret in fide Chri- 
fli non decepta vel vi<fla tentationibus mundi, 
nifi crederet Dominum fic in poteftate habere 
cor noftrum , ut bonum quod non tenemus nifi 
propria voluntate , non tamen teneamus nifi 
ipfe in nobis operetur & velle. Nam fi haicab 
ipfo quidem pofeit Ecclefia , fed a feipfa fibi da- 
ri putat, non veras fed perfunftorias orationes 
b^et, quod abfitanobis. Qms enim veraci- 
fergemac deficl^^ans accipere quod oiataD<?K 
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mino , fi hoc a feipfo fe fumere exiftiinet , non 
ab illo ? 

XVIII. ormtu jlcut oportet nefcimm» 

fed ipfe fpirittis, ait Apoftolus, wterpillat pro 
nobis gemitibus inenarrabilibus. cft ipfe 

fpirttus interpellat , nifi interpellarelacit gemi- 
tibus inenarrabilibus , fed veracibus , quoniam 
veritas eft fpiritus ? Ipfe eft enim de quo alio 
loco dicit : t^ifit *Deus fpiritum filij fui in cor-- G»t. 4* 
da nofhra clamantem ^bba pater. Et hic quid 
eft clamantem , nifi clamare facientem ? ubi in- 
lelligimus & hoc ipfuin efle donum Dei , ut 
veraci corde & fpiritaliter clamemus ad Deum. 
Falluntur itaque qui putant efle a nobis , non 
dari nobis , ut petamus, quxramus , atque pul- 
lemus. Accepimus enim fpiritum adoptionis fi- 
liorum , in quo clamamus Abba pater. 

XIX. Quae pofeit k Domino , & femper ex ibidtmi 
quo efle coepit popofeit Ecclefia, ita Deus vo- 
catis fuis daturum fe efle pracfdvit , ut in ipfa 
pndeftinatione jam dederit. Quod Apoftolus 
fine ambiguitate declarat. Scribens quippe ad 
Timotheum ; Conlabora , inquit , Evangelio fe- 
cundum veritatem Dei yf alvos nos facientis, & 
vocantis vocatione fua fanUa, non fecundum ope-, 
ra nofira ,fed fecundum propofitum fuum ^ gra^ 
tiam ^ua data ejb nobis in Chriflo I e s v ante 
tempora aterna , manife fata autem nunc per ad- 
ventum falvatoris nofri in Chriflo Iesv. Ille 
itaque dicat Ecclefiam aliquando in fide fua non 
habuilFe veritatem prardeftinationis hujus & 
gratis qui dicere audet aliquando eam non o- 
rafle , vel non veraciter orafle , five ut crede- 
rent infideles , five ut p^rfeverarent fideles^ 
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Quae bona fi femper oravit , femper ca Dei do-i 
na efle utique credidit, nec ab illo efle praeco- 
gnita unquam ei negare fes fuit , ac per hoc 
pracdeftinationis hujus fidem nunquam Ecclc- 
fia Chrifii non habuit. 

caf. XXIV. ^ prJEceptum eft, & hocprz- 

«.or. I, ceptum obedienter audire , id efi , vt qm gloria-^ 
tur in Domino glorietnr , fimiliter ut cetera Dei 
donum efi, Qimd donum qui non habet, non 
dubito dicere , alia quaecunque habet , inaniter 
habet. 

XXL Oramus ut Deus gratiae det nobis in- 
telligere & confiteri , poft ingcntem& inelffa- 
bilem niinam , qua in uno omnes cecidimus» 
neminem nifi Dei gratia liberari , eamque non 
fecunddm merita accipientium tanquam debi- 
tam reddi, fed tanquam veram gratiam nullis 
meritis praecedentibus gratis dari, 

. laiem. XXII. Nullum eft inluftrius praedeftina- 
tionis exemplum, quam ipfe mediator. QuiC. 
quis vult eam fidelis bene intelligere , ad ten- 
dat ipfum , atque in illo inveniat & feipfum. Fi- 
delis , inquam , qui in eo veram naturam credit 
& confitetur humanam, id eft , noftram, quam- 
vis fingulariter , fufcipiente Deo Verbo , in 
unicum Dei filium fublimatam , ita utquifuf- 
cepit & quod fufcepit, una eflet in Trinitate 
perfona. Neque enim homine aflumpto qua- 
ternitas eft , fed Trinitas manfit , alium-. 
ptione illa ineflabiliter feciente perfona: unius 
m Deo & homine veritatem. Quoniam non 
Deum tantilm dicimus Chriftum, ficut haere- 
tici Manichaei ; nec hominem tantftm , ficut 
, bjcrctid phdtiniani j neci» hominem , ut ali- 
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quid minds habeat,quod ad humanam naturam 
pertinere certum cft, five animam, five in ipfa 
anima mentem rationalem , five carnem non dc 
femina fumptam , fed fadlamde Verbo in car- 
nem converfo atque mutato, quae omnia tria 
felfa & vana h^reticorum Apollinariftarum tres 
parces varias diverfafque fecerunt. Sed dicimus 
Chriftum Deum verum , natum de Deo patre, 
fine ullo initio temporis, eund^mque hominem 
verum , natum de homine macre,certa plenitu- 
dine temporis. Nec ejus humanitatem, qua mi- 
nor efl: patre , minuere aliquid ejus divinitati, 
qua xqualis eft patri. Hoc autem utrumque 
unusefi <^hriftus,qui& fecundum Deum verifi- 
fime dixit : Ego & pater mum fiimm, 8c fecun- 
di! m hominem verifiimc dixit : Pater major nte 
Qui ergo hunc fecit ex femine David homi- 
ne m juftum , qui nunquam eflet injuftus , fine 
ullo merito praecedentis voluntatis ejus , ipfe ex 
injuftis facit jufto^ fine ullo meritoprxcedemis 
voluntatis ipforum,ut ille caput, hi membra fint 
ejus. Qm ergo fecit illum hominem fine ullis 
ejus mentis praecedentibus, nullum quod ei di- 
mitteretur , vel origine trahere , vel voluntate 
perpetrare peccatum , ipfe nullis eorum praece- 
dentibus meritis facit credentes in cum , quibas 
dimittat omne peccatum . Qui fecit illum talem 
ut nunquam habuerit habitufufque fit volunta- 
tem malam , ipfe facit in membris ejus ex mala 
voluntate bonam. Et illum ergo & nos praede- 
ftinavit,quia & in illo ut eflet caput noftrum, 8c 
in nobis, ut ejus corpus eflemus, non praeceflura 
merita noftra , fed opera fua fiicuca prxfcivit. 
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COLLECTA ABOMJl^O FLORO 
ex fententiis antiquorum Patrum^ 

AkifestvM eft omnibus qui ii» 
Ecciefia Dei facerdotale ofHcium 
admiiii(lrant,qu2 fumilla quae in 
ordinatione epifcopali , & facro- 
rum canonum auctoritas, & con^ 
fuetudo ecclefiaftica , juxta difpoEtionem divi- 
us legis dc traditionem apoftolicam jubeat ob- 
fervari. Videlicet ut paftore defunCto , & fede 
vacante , unus de Clero Ecclefis , quem com- 
munis & concors ejufdem Cleri & totius plebis 
confenfus elegerit , & publico decreto celebri- 
ter ac folemniter defignaverit, legitimo Epifco- 
porum numero confecratus , locum decedentis 
aneiditis rite valeat obtinere ; nec dubitetur dw 
vino judicio &difpoiicione firmatum, quod ab 
Ecciefia Dei tam fandlo ordine & legitima ob- 
fervatione fuerit celebratum. 

II. H^cfuntqus & in Conciliis Patrum , 
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in Decretis Apoftolica; Sedis Pontificum fta- 
tuta reperiuntur , & ab Ecclefia Chrifti & ini- 
tio comprobata reperiuntur , & comprobantur* 

Vnde & beatus martyr Cyprianus de fanfto 
Cornelio urbis Romae Pontifice j cum epifco- 
patum ejus adversus quofdam fuperbos & in- 
vidos calumniatores defenderet , hxc ipfa in te- 
(limonium (andae & legitimae ordinationis ejus 
profecutus eft dicens : Fa£ius ejt CorneliM E fi” cjfrUn, 
/cofus de T)ei & Chrifti ejus indicio , de Clerico- 
rnm omrtittm tejtimomo , de flebeio fuffragio , dc 
/acer dotum antiquorum & bonorum vtrorum con- 
fenfu i cum nemo Ef ifcofus inibi fa^us effeti cum 
^adus cathedra facerdotalis vacaret» occu- 

fato , & omnium noflrorum confenfione firmato , 
qui/quam jam Efi/cofus fieri voluerit * omnimo- 
dis necejfe eft ut ecclefiafticam non habeat ordina- 
tionem i qttt Ecclefia non tenet fer confenfum uni- 
tatem. Pojtfrimum fecundus effe non fotefi. Qtdf 
quis enim fojt unum , qui fer elebtionem confe- 
cratus eft y effe voluerit > jam non fecundus ille » 
fed nullus eJt. 

III. luxta haec verba beati Cypriani , ordi- 
natos fuille confiat , & legitime praefiiifle uni- 
verfo populo deinceps omnes Ecclefiatum Dei 
antifiites , abfque ullo confultu mundans pote- 
ftatis,a temporibus Apofiolorung^ , & pofiea 
per annos fere quadringentos. Ex quo autem 
Chrifiiani Principes efle coeperunt , eandem 
Epifeoporum orclinationibus ecclefiafticam li- 
bertatem ex parte maxima permanfifle, mani- 
fefta ratio declarat. Neque enim fieri potuit, 
cum unus Imperator orbis terrs monarchiam 
obtineret ^ ut ex omnibus latiffi^ mundi par-. 
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tibus , Afis videlicet , Europae , & Afric* , otn- 
nes qui ordinandi erant Epifcopi ad ejus cogni* 
tionem deducerentur. Sed fuit femper integra 
& rata ordinatio, quann fan<Sta Ecclefia Juxta 
traditionem apoftolicam & religioix obferva- 
tionis formam celebravit. 

I V. Q^d vero in quibufdam regnis poftei 
confuetudo obtinuit , ut confultu Principis ordi- 
natio fieret epifcopalis, valet utique ad cumu- 
lum fraternitatis,propter pacem & concordiam 
mundanx poteftatis ; non tamen ad complen- 
dam veritatem vel audloritatem facrx ordina- 
tionis, qux nequaquam regio potentatu,fed fo- 
lo Dei nutu, & Ecclefix fidelium confenfu , cui- 
que conferri poteft. Quoniam epifcopatus non 
cft munus humanum,!^ fandi Spiritus donum, 
ficut oftendit Apoftolus , ubi ad Epifcopos lo- 
quitur, dicens : ^^4 ttendite 'vobis & mlver/b 
gregi y ittijHo vos SffiritHS /anbius fofmt Epfco‘‘ 
fos regere Ecclejiam *D ei i ^uam Acqutfivit fan-^ 
gmnefm. Vnde & in epiftola ad Hebfxos ait J 
Nec fibi fumit honorem >fed ani vtf- 

catur a Deo y Jient Anron. Sic & Chrijrns non 
JemettffnmglonJicavit nt Pontifex feret yfed qtti 
( locutus eft ad eum» Filius meus es tu, ego hodie 
f/it.iQf. g^”^i iterum : Tu es /acerdos in eternum 
fecundum opinem elchifedech, in quibus 
Apoftoli verbis evidentiffime demonftratur , ad 
hoc munus adipifeendum atquefumendum fuf- 
ficcre unicuique gratiam D ei, cooperante fide 
& devotione gratix ejus , abfque his autem hu- 
mano arbitrio nemini pofle concedi. Vnde gra- 
viter quilibet Princeps delinquit , fi hoc fuo be- 
neficio largiri polTe exifiimat quod ipla divina 

gratia 
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V. Denique ut iftius rei nonnulla proteran- 
tur «empla, puto quod de ordinatione beau 
Martin! , quando ex monafterio (ub alia occa- 
fione edu€kus,6c a populo comprehenlus , au 
que ad Ecdefiam perduftus eft , & continuo ab 
Epifcopis , qui ad hoc invitati 
cratus , nemo t>rincipum hujus feculi fuerit in* 
tcrroeatus* In Ecclefia quoque Lucdunenfi lic 
relieiofa oUm & venerabilis confuetudo foit , 
ficut antiqua narrat hiftoria. Scilicet ut defun- 
(ko Pontifice, omnis in unum conveniret Eccle- 
(ia , 6c triduano jejimio communi voto acfup- 
pli<arione celebrato, quemcunque eis D ominus 
per revelationem five ex eorum Clero leu 
aliunde oftenderet , ipfum fine dubio antiftit^ 
conftituerent. Quod de beato Eucherio 
tx urbis Epifcopo , & Dodorc egregio, fandir- 
fima: vir* ejus liber manifellc teftatur imple- 
tum. Qui cum eflet cxnobiliflimo Senatorum 
oenere oriundus , & huic feciilo abrenuntians , 
omnique facultate fua in pauperes ob amoreni 
Chtifti difttibuta partibus Provinciae m quo- 
dam fpecu tetrufiis j atque ibi foU Deo jejunus , 
Sc orationibus vacans latitaret , tali revelatione 
oftenfus , atque inventus , in Pontificali regi^ 
mine locatus eft. Ex quo ccrtiflifnc conflat qu^od 
omni illo tempore quo tantam bonitatem fiv e 
gratiam omnipotens Deus in fila voluit Ecclefia 
demonftrare , valebat ac fufficiebat ad confe- 
crationem redorum fola ejus gratia, & hdes 
Ecclefix devota. 

^om. II- 
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V I. Sed & in Romana Ecclefia ufque in pri;» . 
fencem diem cernimus abfque interroganone | 
Principis , folo dirpodcionis judicio , & fidelium ^ 

fuffiragio, legitime Pontifices confecrari : qui 
etiam omnium regionum & civitatum quae illi 
fubj edae funt , juxta antiquum morem , eadein 
libertate ordinant atque confiituunt lacerdoh . 
tes j nec adeo quifquam abfurdus eft, ut putet 
minorem illic landificationis divinx efle gra- 
tiam, eo quod nulla mundans poteftatis comi- 
tetur a udoriras. 

V I L Qi^ omni^ non ideo didmus , quafi 
poteftatem Prindpum in aliquo minuendam 
putemus , vel contra religiofum morem Iregni 
aliquid fentiendum perruadeamus^fedut cla^ 
fime demonfirecur , in re hujufmodi divinam 
gratiam fufHcere , humanam vero potentiam , 
nifi illi confonet, nihil valere. Quapropter in fa- 
cris canonibus Patrum , ubi plurimx caufie 
commemorantur fine quibus epifcopalis ordi*. 
natio irrita habenda eft , de hac rc nihft inveni- • 
tur infertum. 
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Amici vulnera meliora 
fune quam fraudulenta 
ofcula inimici. 17X 
A mulo Archiepifeopus 
LugdunenAs. 

Angeli fan^ nunquam 
Suit cafurL iii 

Animatu regimen majus 
eA qu^ imperiale. Si 
3. Annemnodus martyr, 
118 

AntichriAi impudentia 
depingitur. 

Anti^hoturium* 8 9 • * 

»99. 


ApoAoliyDoAorcs £ccle-« 
Aarura. i)o 

ApoAolicz fedes. 59. funo 
EccleAx fundamentum. 

48 

ApoAoJicaa Sedis, honore 
manente , an Pontifex 
poAlt exhonorari, s^ 
Arela.s, opima portu, ixi 
AtlianaAj Epilcopi Ale> 
xandrini exemplum do 
cantu ccclcAaAico re- 
fertur. 9 S 

AuguAinus , pexcipuus 
poA ApoAolum prxdc- 
Ainatidois tc gratix 
pcxdicator. i8;. Ejus 
fententix, quanti fa- 
cienJx. 188 

AuguAodunenfc territo- 
rium. ij8 

Auriam vana Sc noxia de- 
legatio repiehenditur 
etiam quoad cantus ec- 
cleAaAicos. 94 

B 

B Arbatiaare- 6 % 

Battholomxui Epif- 
copus NatbonenAs. 14) 
Benedidus Abbas Infulx; 

Batbarx. itS 

S. Benignos martyr. 13/ 
firachium^ IdeAj potentia 
operandi. x>o. 

ij. 
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C 

C iEfarius Epifcopus 
Arelaccniis lauda- 
tor. 171 

CaVphas -honoratus eft 
prophetia propter ca- 
thedram. $6 

Canere in Eccleha ma^is 
animo ^uam voce be- 
bemus. 91 

C<incornm fcholae apud 
. Lugdunum. 117. Eorum 
fuperbia & infeicia ta- 
xatur. 99 

Catitas inchoata, inchoa- 
ta juftitia cft. n6 
Carthaginienits urbis rui- 
na. iti 

P H a r s T Y s. Quomodo 
Deus & homo. ir. Suf- 
cepit animam rationa- 
lem & carnem hominis. 
154. An per aurem Vir- 
ginis introierit in mun- 
dum. 89. Conflitit ex 
<]uatuor elementis. 109. 
Venit t ut falvaretuc 
ihundus per ipfum. 117. 
$pontane^ pro nobis 
ihortuus eft , ^ gratis.- 
yo.io^.In Chrlfti gra- 
tiam etiam jufti antiqui 
crediderunt. 103 
CHriftianus, quis. ijy 
^hriiliani perfeifli glo- 
ciantur in tribulationi- 
bus. 37 

Civitas Dei conftat ex 
Angelis & hotninibus. 
•17 

Clerici oii^ciales. ■ 1 k 
C ompendium Palatia. 73^ 


EX. 

Concilia antiqua definie- 
runt plcbeios plalmos 
in Ecclefia non eile can- 
tandos. 81 

Confiliarij regij. 6 z 
Cornei ij Epifcppi Roma- 
ni ordinatio. ij} 
Correptionis utilitas. 131. 

Cypriani Epifeopi Car- 
thaginienus olla, xti^ 
D 

D Eus vult nos in rebus 
fuis cautos elTe at- 
quediferetos. 1^5^,. 
Non Iztatur in 
morte & damna- 
tione impij. 16 d. 

' Nondefetitjfi non 
deferatur.aii.Non 
jubet impollibiiia. 
114.116 

Diabolus eft inventor ic 
caufa omnis mali. z8. 
Ipfe & angeli ejus, ho- 
ftes noftci funt. t o. 

Diaconis cantare aliud in 
Ecclefia , pr^ter Evan- 
gelium , prohibitum. 

Divina prxeepu non funt 
gravia. ipi. «d, 

Divinorum verborum or- 
do nunquam mutan- 
dus. 8$ 

Divionenfc caftrum. 13 j 
Domina Palatij feniorisl 

E 

E fitbo Remenfis Epif- 
copus. 7< 

Ecclefia eft doinus Dei,^. 
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Pcalbaca eft i Chrifto. 
azifEjus f undamentuni 
cA in apoftolicis fcdi- 
bus. A9. Porta inferi 
adversus eam praevalere 
non polTunt. jo 

Elefti lunt, qui fecundum 
propoUtum vocati funt. 

Elementa quatuox in cru- 
ce pependerunt in per- 
fona Chrifti. i o9 
Enchiridion de divinis li- 
bris. 7j7_ 

S. Ephrem > admirandx 
{anilitatis ^ illuftrifli- 
mxdodrinx Pater, i jr 
Epifeopatus non efl mu- 
nus humanum, fed fan- 
ifi Spiritus donum. 
Epifeopi funt Patres 
Chriftianorum. 1 69- 
feq. Non debent fpeila- 
re ludentes & jocantes. 
6 ^ 

Epifcopale Cqncilium. 

149 

Epilcopalium cleilionum 
forma deferibitur. 1 


I. 


’?• 


Evangeliorum Liber. 
Euchetius Epifeopus Lug* 
dunenfis. nS.iyy 
Excommunicatio *' prat- 
fumptuofa. 

F 

F Eminz proniores ad 
fuperftitionem. i } 6 . 

Fides Chriftiana cxplica- 
tur.f,i4i.Eajuftosfa- 
iuyit ‘antiquos. 1 1 4 . ^d- 


EX. 

vcrsds ejus inimicos 
quomodo pugnanda.ii 
Fides fervanda cft Prin- 

Fidelis quomodo quis fit 
Principi. 4: yg 

S.Firminus Epifeopus. 14 j 
Florus Diaconus Lugdu- 
nenfis. 

Francici rreni pericuTaT 
64- DiviuuJnter filios 
Ludo vici Pij. 4; 

Francorum nomen, cla- 
rum in toto orbe. 6 j^ 
Fraternum confilium. 

G 

G Allicana Ecclefia. 
Gallicanorum Epif- 
coporum libertas, ad 
Romanum Pontificem 
feribentium. f 8. Et m i- 
nantur deje&ionem , fi 
quid agat extra ordi- 
nem. <^o 

Gelafij Papx Decreta. 
Genefius Epifeopus Lug- 
dunenfis. 

Germanix regnum. 1$^ 
Germanica Ecclefia.. 
Gothefcalcus. 149' 

Gratia Dei non fecundum 
merita noftra nobis da- 
t ur.iit.ny.Scmpcr c ft 
bona.- 

Gregorius Magnus qux- 
dam vitia circa cantum 
refecavit in Ecclefia 
Romana. i_ 

Gregorius I V. Papa venit 
in Franciam.ji. Epifio- • 
Ja ejus ad Epif^pos re- 
gqi Francorum. ' 

^ iij . 
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Omo ad imaginem 
SC-Hmilitudipem 
Dei conditus. 9^ 
Ejus natura pri- 
mitus inculpata 
(ine ullo vitio 
c reata eft.107.114 
Nihil ex fe poteft 
homo f fcd cum 
Pei adjutorio, ii. 
Peccato tamen ca- 
rerc p oterat, fi » o- 
luiflet. 1 14 G ra- 
vius autem peccat 
homo fciens quiftn 
nefciens. 1 19 
Homines omnes nafeun- 
tur motituri. ' i)i 
Honorati. 67^ 

Humanum genus fola Dei 
gratuita bonitate ic mi* 
uricordia falTatur. 179 
1 • 

I Dola & fimulacra tem- 
pore legis fignificahant 
omnes errores. 6 9 

lejunium criduanu k Lu- 
dovico Pio ipdi^u 4l_ 
Imperatores quomodo fe- 
lices. S‘L- 

Imperialis juifio. ;5 

Indulgentiae janua aperta 
eft omnibus hominibus 
qui peccata fua deftent. 

l6i 

Inferni deferiptio , & va- 
tianomina. \i(^feqq. 
Infula Barbara. 1 
ludas praecognitus &^rx- 
di^ut cft filius perdi- 


E X. 

ludith , uxor Ludovici 
Pij. 1^id« pidovicus 
Pius. 

luramentum opportunum 
atque legitimum.4 j.47 
lusjuranJu caufa fidei, ytf 
luftorum vita niioleftiis 
exercitata, fplcndidius 
enituit. 


K 


Arolus M. Impera^ 
tor. uo. 

t 


Uonis. 




L Eidradus Epifeopus 
LugdunenUs. llI. 
nS&feqq. 

Letanix , id cit , Roga- 
*ciones, an fieri poffine 
fine jejunio & carnis 
abftinentia. 101.^ 

Levitas fugienda eft ih di-? 
vinis laudibus cxfol- 
vendis. 

Libellus in fynodo Com- 
pendienfi editus ab E- 
pifeopis perfidis, J-u- 
doyico Pio ImpetacQri 
oblatus. 74 

Libet Euangeliorum. 117 j 
Liber Myftcriotum. loo 
Liberum arbitrium habe- 
mus & ad malum & ad 
bonum faciendum. 1 19 
Lijcinius Abbas Infulx 
Barbirx. 

Linguae malum in homine 
magnum. 1 0& 

l^otharij confortiura cum 
Ludo vico confirmatur 
^ Summo Poncifice.4/> 
yi.Prxfcdit in Concjilio 
(^ompendienfi adrcisiu 


I N D 

patreith 

Ludovicus Pius Irtipera- 
ror. Roditur ab 

Agobardo. 6 ±^&feqq. 
Lothariom filium no- 
minis fui participem 
facit.44. Publicam poe- 
nitentiam fufeipit in 
iynodo Compeodienfi, 
Ejus uxor pulcra, 
fuavis , & blanda. 6j\_ 
Dilaceratur conviciis 
& probris. feq. 

Lugdunenfis Ecclefia. 8^ 
Dicata titulo S. loJm- 
nis. eft maxi- 

ma Ecclefia. nj 

Ltigduno^ Ecclcli? Can- 
tores jj. 

Lueduiunfis Ecclefia val- 
* tuibata aevo Karoli 

^3gni. i itf 

Eugdunenfium Epifeopo- 
xum elcifliones t]Uomo- 
do fierent antiquitus. 
t u. 

Lupus Epifeopus Luedu- 
nenfis. 

M 

M Annale. 

S. Mattinus Epifeo- 
pus Turonenfis tadus 
eft abfq; confultu mun- 
dante potcftatis.ayr I n- 
certas fandorum rei i- 
quias non paftus eft coli 
k fi.lelibus. t i9 

Maximinus Abbas Infulz 
Batbarx. ii8_ 

Memorix Martyrum. 141 
Mendacium non eft tan* 


Ex. 

tommodo Tcrbonua | 
fed & fa^lorum. 4_£_ 
Monachi quidam vendi- 
tant fallas ianiftorum 
reliquias. 

Mors omnibus una. i}s 

N Aturz jura penitdi 
extinguere non po& 
fumus, ne doleamus 
in funere amicor 
ruih. ijo 

Ninivitarum conveifio. 

lOj 

O 

O Bedientia, r^agnnm 
bonum. t ji 
Officia divina ccicbrandd 
'funt cum magna gravi-^ 
tate & modeftia. 54 
Oratio debet fieri cum to^ 
ta fiducia & fpe. 
Orationum alliduitas ne^' 
cellaria. ,j 

Oratio dominica, curfic 
nuncupata. 244 
Ordo militaris, dccccle- 
fiafticus. 

Originale pcccitum. a 17 
P ^ 

S. 1 ) Antaleo , martyr 
A Africx. ixt 
Parvuli nondum bapti- 
zari , damnabuntur (i- 
cundiim folum origina- 
le peccatum. 2,^ 
Peccatum caveri poteft, 
led opitulante illo qui 
lalli non poteft. gir 
Perditorum corpus, cujUs 
caput Aaticbriftui. iy. 




' 1 


1 k b E X. 

RomaniPohtificiSj Viti- 


Perjuri pejeratum degra- 
dare non poiTunt. 6 o 
Perfeverantia in bono pe- 
tenda cft a Deo. ijt. 
Nara perfeveiantiz bo- 
num , donum Dei eil. 
181.24j.a4tf 
B. Petri locus. jtf 

Fcenitentizpubliczlex & 
ordo. 7 f 

Pontificalis jufilo. jf 
Przcepta bona funt , fi le- 
gitimi his utamur. II tf 
Przdeftinatio , cft gratis 
przparatio. 141 

Przdeftinationis verbum 
in m&lam partem ratius 
ufurpatum. itfj 

Przfcientia Dei quomodo 
credenda. . 180 

Primatus appetitores non 
longi abumt ab idolo- 
rum cultura. tf9 

Principum interventio in 
cleAionibus Epifeopo- 
Tum cut introduila.zj 4 
PrudcntiuSyVic doilus.ioj 
Pfalrai antiquitus in Ec- 
clcGa decantari foliti. 
^y.Plebcios tamen plal- 
xnos in Ecclefia cani ve- 
tuerunt Concilia Pa- 
trum. 81 

R 

R Eginz oliro apnd 
FrancojS gerebant 
curam Palati), tf 4.tf 7 
Reliquix martyrum incer- 
t«> rcjicicnds.1 } ij&feqq. 
Rhabanici. x69 

Rogationum generalium 
tempus, 14 tf 


nj B. Petri. yl 

Romani Pontificis eleiiio 
fiebat zvo Flori abfque 
interrogatione Princi- 
pis. i)tf 

Romani Pontificis nomen 
recitandum cft inter 
myftcria. 4^ 

5 

QAndi tolerant plerunq; 
O fuperiores , quos no- 
. verunt efle pejores.)/ 
Sedclocus. 1)8 

Si Speratus, martyr Afri- 
cae. iii 

Spes,adquid utilis.78.Spe 
falvi fa£li fumus. i^| 
Spiritus fandus cur veaic 
fuper Apoftolos in ven- 
to & igneis linguis. 107 
Subdiaconi pfalmos ac 
reliquas lediones can- 
tent in Ecclefia. /tf 
T 

T Heodboldus Epilco- 
pus Lingonenfis.ijy 
Timere inordinati, grave 
peccatum eft.jy.T imen- 
du autem non eft quod 
vitari non poteft. i)t 
Timor, ad quid utilis. 7.* 
Tribulationes cur Chri- 
ftianis immittat Deus. 
37 

V 

V Cetia, civitas io pro- 
vincia Naibonenfi. 
141 

yxores malxmnltum no- 
cent vitis fuis. 7 o 
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Ancti Agobardi] Sanfti nun- 
cupationem Agobardo tribuimus poft edi- 
tionem MaflToni , & quia coelcftcs ei ho- 
nores perfolvuntur in EcclcfiaLugduncn- 
11 > ubi vulgo vocatur S»in£i Agobo. Tum 
& in Martyrologiisqiioquc illarum partium land^ui di- 
citur. Ac de Ag<)bardo quidem pauca nobis dicenda in- 
cumbunt , praeter ea quae leguntur inter elogia. Pio no- 
ftro tamen more heie vitam ejus delibabimus. Patria 
Gallum fuifle aiunt, quanquam id non latis conflat. 
Coiipifeopus primum Lcidradi Lugdunenlis Archiepi- 
feopi , quem nunc Coadjutdrem vocamus ; fed non cum 
titulo futurae fuccclPionis , ut ego quidem arbitror. Nam 
id privata audoritate facere non potuit Leidradus ^ ne- 
que extra confeientiam Principis, neque alibi tumquim 
in lynodo , live provinciali , ftve generali. Dein illo cc- 






4 STEPHANI BALVZII 
^cnte, ac in monafterio Sueilionenfl fefe a^can^ 
A'gobardus ad cam cathedram confccndit an. dcccxiu. 
€onfentiente , ut ait Ado , Imperatore & univerfa GalU> 
ram Epifeoporum fynodo > leu , ut apertids loquitur Hue<^ 
Flavimaceniis, confentiente Imperatore d* om n i Galu^ 
eanorum Eptfcoporam fynodo. Et animus erat eam fynor 
idum interpretari de ea quae eodem anno celebrata cH; 
apud Cabillonem ab Epilcopis & Abbatibus totius Gal- 
lix Lugduneriis. Verum Ado & Hugo Flaviniaccndt 
fatis indicant hanc Agobardi fubflitutionem prxfente 
Imperatore faftam fuifle in univerfa fi ve omni Galli- 
canorum Epifeoporum fynodo, id ell;, in generali ac 
plenaria fynodo Epifeoporum regni Francici. quod huic 
Cabillonenh competere non potell , qux provincialis 
tantum fuit. Itaque non de alia fynodo intelligi poteft, 
quam de Moguntina , qux eodem ^no habita eA , cui 
ver6 interfuilfe Ludovicum Imperatorem docet Ivo 
Carnotenfis parte i x. cap. lxxxii. Prxbuit iAa Ago- 
bardi fubAitutio materiam fermonibus , ob violatos , ut 
videbatur , vetu Aos canones ; quos illibatos fervari de- 
bere contendebant , neque violari polle quacunque ex 
caufa. Dupliciter autem peccatum videbatur in Cano- 
nes. Primum , quia conftabat duos unam cathedram 
capere non polle. Deinde , quod prohibitum Et ne quis 
Epifeopus luccclTorem fibi eligat. CcflilTe tamen cori- 
tradidores conftat. Quam vero ob caufam cclfcrinc , 
Bonconftat. Ego facili crediderim, A gobardum pro- 
priis virtutibus & Principis optimi ftudiis adjutuimprac- 
valuilTe adversus invidos ■, tum etiam quia Leidradus ia 
cum inclinaverat , vir in aula celeberrimus , & qui no- 
vilEmo facinore magnam fibi au^lotitatcm conciliafle 
videbatur. Et extabant plurima exempla ex antiqui- 
tati , qu.x fubftitutionem illam peragi unerent. Incidit 
autem Agobardus in pelfima & exulceratillima tempo- 
ra , quemadmodum ipfe non femel conqueritur. Reti- 
nuit tamen inter hxc temporum mala conAantiam Epi- 
feopo dignam , vir cetera timidus , & qui vix coram 
magnatibus auderet loqui. Nam fuum illum pudorem 
ac timiditatem iplc frequenter inculcat. Praecipui ver & 
incanduit adversum ludxos , quorum impios ritus pro- 
phanalque cerimonias Sc dctcAabamr & aboleri cupie-> 
bac. Hinc graves adversus Agobardum tcmpcAates Sc 


NOT^ADAGOBARDVM.* ; 
procella. Strinxit etiam ftilum , & quidem acriter, & 
■on uno loco , in legem Gundobadam , quam pietati ac 
fimplicitati Chriftiana valde contrariam cfle exiftima- 
bat. Robuft^etiaih ac eruditi nervos fuos incendit ad- 
versus errorem Felicis Epifeopi V rgellenfis , qui paul& 
anti mortuus erat apud urbem Lugdunenfem. Cano- 
num in primis perpetuus ac conftans defcnfoc , ut gna- 
rus ; adeo ut etiam Romanos fui temporis graviter per-, 
ftringat , quod Gallicanos Canones ob eam , fi fuperi» 
placet , cauiam contemnerent , quod eos neoterici Ro- 
mani non commendaverint , vel quod Legati Romani 
non interfuerint in eorum conftitutionc. Mirum, fi vir 
ita compofitus non incurriflet invidiam hominum attatii 
fiiae. Itaque opus habuit apologiam pro fc feribere ad- 
versus calumnias & obtrcftationes Abbatis Eredcgifi , 
viri alioqui celeberrimi , it^mque adversus quoldam 
Provinciales & Septimanos Agobardico nomini valde 
iniquos. Inter harc , incalefcens quaftio de adoratione 
cultuque imaginum exercuit indullriam hominum eru- 
ditorum ; ade^ue etiam Agobardus fententiam fuam in 
hoc prompfit , ut acrem ac vehementem adversus ado- 
rationem imaginum, ita piam ac rcligiofam erga fan- 
ifos , ad quorum imitationem hortatur omnes Cnrifti^ 
nos. Superftitionum igitur inimicus capitalis, etiam eo- 
rum ftultitiam vehementer exagitavit qui grandinem 
& tonitrua ceterafque cccli tempeftates excitari pofle 
putabant ope magorum & incantatorum , quos ob hoc 
ipfum actas illa vocabat tempeftarios. Plane magnum vi- 
rum fuiffe perfiiafum habeo. Sed uno pefiimo facinore , 
quicquid nonnulli contra fentiant , illufi ria fua facino- 
ra ingenttrfque virtutes commaculavit. Namtranfgrcf- 
fijs in partes Lotharij Augufti , qui Ludovicum patrem 
anno ncccxxxiii. eb ufquc deprimere aufiis eft , ut 
etiam in carcerc concluderet, poenitentiatque publicae 
addici procuraret ; tranfgrcffus inquam Agobardus in 
partes Lotharij , tanta animi contentione ac pertinacia 
eas tuitus eft , ut vel ob hoc ipfum annumeratus fit inter 
praecipuos Lotharianac faftionis au(ffores. Ea de caufa ab 
Ecclefia: praefulatu femotus eft au<ftoritatc fynodi qux 
anno dcccxxxv. habita eft ad Theodonis villam. 
Rurfum ea caufa agitata eft anno fcquenti apud Stra- 
miacum, haud procul Li^dttno i fcd nullo eventu, pro- 

S iij 
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ptcr abfcntiam Agobardi. Tandem ciim revocata con- 
cordia fui/Tct inter Ludovicuni ac Lotharium , Agobar- 
dus ad fedem fuam redire permiiTus eft. Demum abiit -i 
vivis apud Santones Aquitanix fecundx populos , in ex- 
peditione regia, anno, ut ego quidem arbitror , dcccxi.. 
Nam eoanno Ludovicus Imperator, ut feriptumeft in 
Annalibus Bertinianis , in Aquitania fuit , motus Aqui- 
tanicos componere latagcns. etiam anno Agobar- 
dum obiifTe viii. Iduslulij tradit audor brevioris 
Chronici S. Benigni Divionenhs. Exferiptis ejus qux 
extant apparet notum fuide ac. familiarem clar illimis 
artatis illius viris , Ebboni nimirum Remenli Archiepi- 
feopo, Bemardo Viennenli , Nibridio & Bartholomxo 
Narbonenfibus, Adalhardo, Vvalx, Helilachwo , fic 
Hilduino , Abbatibus , Matfredo Comiti Aurelianenli , 
qui principem tum locum obtinebat apud Ludovicum 
Pium , V valfrido Straboni Abbati Augienfi. An vero 
per triennium fiicrit Abbas monafterij landi Medardi 
Suedionenlls, ut placuit quibufdam , ab anno nimirum 
Dcccxxx. quo Hilduinus Abbas in exilium milTus eft k 
Ludovico Pio, aliis difeutiendum relinquo. Atque hxc 
devita Agobardi dixifle fufticiat. Nunc ad inftitutum 
noftrum revertamur. 

Adv. dogma Felicis} Titulum hunc fe- 
cimus ex elencho librorum Agobardi , qui prxfixus eft 
codici MS. Pap. Manbni,inquo lic habetur: Adver- 
Mm dogmn Felicis liber t. Agobardi Fpifeopi ad Ludovi^ 
eum Imperatorem. Nullum Cnim alioqui titulum habe- 
bat hic liber in veteri codice. Et rhirari lubet audaciam 
Malloni ; qui non contentus infctiptibne veteri epiftolx 
ad Ludovicum Pium, aliam de luo adjecit, tanquam h 
veteri codice. Sic enim in ipfo operum Agobardicorum 
initio edidit : Agobardtu Fpiftopus Lugdunenfis Ludovicq 
Imperatori S. D. Qms non crederet ita feriptum vidifle 
Maflbnum in veteri codice ? Et tameri nihil illic legitur 
hujitrcemodi. 

Redivivam ha r e s i m } Quippe Feliciana 
hxrclls propagata eft ex hxrefi Neftoriana j ut oftendet 
infra Agolwrdus, & lirribit etiam Hadrianus I. Papa ad 
^iipanos Epilcopos in Codice Carolino Tit. x c v ii. 

. R ? u-i ^^°.,**-^*^svetvdinem] Imitatuin 
^^pdaubie ^ Libcjio Precum M^^cellini & paii ftinj 


NOTA AD AGOBARDVM. 
Frcfbyterorum , qui fic incipit : Deprecarpur man/uetu* 
4 'm*m veftrum tfiijfimi Imperatores, V alentiniane,Theo^ 
do(i, <$•, Arcadi , athee in contemplatione Chrifii fiUj Dei » 
qui v/ftrum.jttvat imperium , infatigabiliter legere digne- 
mini, 

C A P. V 

Sedi orcilietanaJ Retinet etiamnum 
hodie nomen. Vocamur enimvul^o La Seu iVrgel, id 
eft , Sedes Vrgellenfis. Clara civitas Hifpania Tarra-. 
conenfis, in Pyrensi montis jugo lita. Eginhardus in. 
Annalibus ad an. d c c x c 1 1. Oigettis efi civitas in Py^ 
renai mentis jugo fit a ; cujus Epifeopm , nom^^Eelix , na- 
tione Hifpantts , ab Elipando T oleti Epifeopo fn Utera* con- 
fultusquid de hstmanitate Salvatos is Dei (^Dominine- 
firiJefiu Chrifii fentire deberet , utrum fecundism id quod 
homo efi.proprius an adoptivttt Dei filius credendus ejfetac 
dicendsts , valde incaute atqste inconfiderati contra a» - 

tiquam, CatholicaEcclefiadoBrinam adoptivum non fo- 
lum prosuuntiavit yfed etiam feriptis ad memoratum Epi- 
fcopum libris perverfijfime pravitsttem opinionis fue. defen- 
dere curavit. Hujsts. rei caufa dstSus. ad Palatium Kegis , 
qui tunc apstd Reginum Bs^aarU civitatem , in qua hye~ 

. maverat, refidebset. Vbi congregato .Epifeopaorum Concilio 
auditus efi ; & errajfe convUlus, ad ^afentiam Adrsani 
Pontificis Romam mijfus ; ubi etiam coram ipfo in Bafilica 
beati Petri Apofloli herefim confejfus elt atque scbdicavit, 
Quo foBo, ad civitatem fuam reverfus efi- 

De positvs ] Incertum ha^enus luit , quonam 
demum tempore Felix Epifeopus Vrgellenlisifucrit de- 
politus ab honore epifeopatusu Neque enim alTentior 
loanni Marianx , vito alioqui etuditillimo :-qui ex cor- ' 
rupto Adonis Yiennenfis loco colHgiceam depollcionem 
fuilTe peraftam in Concilio Francofordienli, quod anno 
D c c X c I V. congregatum eft julTu Karoli Magni. Re 
difcuffa, ( inquit Mariana Irb.vu. Rcr. Hlfp. cap. viii.) 
prava opinio cum auBoribnsreprobata efi; ac, nifi matu- 
rent, Eelix Elipandus factificiis interdiBi. Eelix, utAdo 
Viennenfis efi astBor , Patrum fententiarelegatus efi, 
Lugduni nunquam errore depofito extremum viu diem 
elaufit. F acilius crediderim , datam Felici veniam a fy^ 
JMJdo , fi: tefipifceret j hu;i<; ver^ «norcm fuum abdicalr 
‘ ' S iii). 
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fe,'sicqucin honore cpifcopatuspcrmanfiflc. Sedqao- 
.niafli rurfum ad priftinos errores revolvebatur i Aquif- 
. granum dedudlus ad Karolum Magnum , in fynodo quae 
anno d e ex e i x. illic habita cft , depolitus hauddubi^ 
fuit. Iftud facinus ea tcmpeftate peraftum ex eo pa- 
tet, quod inepiftolaquam ftatimpoft fynodum illam 
fcriplitad Clerum populumqj Vrgellenfemjnon obfcu- 
r^ lignificat fe Epilcopum tum non fui Ile, quum fic inci- 
pit:/» Dei nemine. Telix olim tndigntu "Bpfcoptu (^c. N i- 
mirumolim fuerat Epifeopus, id eft, ante qu^ in ea 
fynodo deponeretur ab honore epifeopatus. Tum vero 
julTu Prin^is ( non autem Epilcoporum , ut perperam 
icribit M^l^a ) apud Lugdunum clarillimam Gallia* 
runi uxbcn^legatuseft. 

e A P. I I. 

A D M 1«.. V 1 T. J R. Felicis] Conflabat ergo 
per illas tempeftates. Felicem cfle Epifeopum motis 
antiqui , morelque ejus elTc inculpatos. NamnonAgo- 
bardusfblum id docet, fed etiam A Icuinus, eorundem 
eemporum feriptor. Haec funt ejus verba inepillolaad 
Elipantum Toletanum Epifeopum: Legimus enim in 
epifiolisB. "Felicis , viro fcilicet religiefe vite, preerpuo 
funclitate fpeSabili, fi cntholicam fidem ecclefiafii- 
cxm unitatem, fine qua nullus Deo pl acere potefi , amare 
predicare velit. Et infra: Licetprefatm famulus Dei 
Felix laudabili vita vivat coram hominibus ■, tamen, ut 
viditur, in multis catholice fidei profejfiont non omnino 
pUniter patrum fequitur fententiam. Item ; Ftiam in 
hoc tue f an Hiffima voluntati obnixitts fuadereratum pu~ 
tavi, ut eundem virum venerabilem Felicem tuis fanSis 
precibus ^ fuavifiimis fuggefiionibut convertere ad ca- 
tholice fidei, unitatem veritatem nitaris. Fidelis efi 
enim Deus , pius , ($• mifericors , qui nullatenus oblivif- 
eatur ejus multa bona, 0 * religiofam vitam, 6 * labo- 
res , qua die noEiuque indefejfa voluntate defudat. Gfitan- 
ta fit tibi coram Deo ^ fanetis ejus gloria 0 « remunera- 
tio intende, diligentihs eonfidera in falute fratris tui, 
etiam tanti viri tam preclare dignitatis (fi* fan- 
ititatis famulo Cfnrifii, Item: jUtsm vero Felicem, quem, 
fst (aritate fummum , pudicum , morib^qtu ornatum- 
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sdferis, nos habemus in cajiris Chrijii, Tnmincpilogo 
Jibri IV. adversusElipancum, cis qui dc ratione catho- 
licae fidei dubitare viderentur , proponit exemplum Fe- 
licis ab errore ad catholicam converfi : Illius religiofi 
viri, inquit, magni nominU inter fuos edoHus txem- 
flo c^c. Demum in epiftola i, xx v i. Felicem laudat 
ob pietatem j ejufquc preces poftulat apud Deum , ve- 
lut viri fan£ti. Non injuria ergo in vetuftis tabulis 
Ecclefiac Vr^ellenfis dicitur fandtus. Nihil itaque fal- 
lacius cft quam prava religio. Vnde colligi interim po- 
teft , non fiatim ex fant^a Epifeopi vita Icqui dodri- 
nam ejus efle Tanam. Tentat enim nos interdum Deus, 
ut palam fiat, utrum diligamus eum, annon. Lucecla-- 
riut aperta caufa efi , inquit Vincendus Lirinenfis, cur 
interdum divinaprovidentia quofdam 'Ectlefiarumma- 
gijlrosnova quadam dogmata pradicarepatiatur.Vtten- 
tet vos, inquit. Dominus Deus vefier. Et profecto magna 
tentatio eft , cum ille , quem tu Prophetam , quem Prophe- 
tarum dtfcipulum , quem doelorem c§» adfertorem verita~ 
tis putes, quem fumma veneratione amore complextu 
fis , is fubito latenter noxios fubinduc at errores (^c. Tum 
adducit exemplum Neftorij , Photini , & Apollina- 
ris j quos magnos viros fui fle conflabat , & praevalidos 
haereticorum adverfarios. 

Ex FIDE PROBANDA EST VITaJ Ni-‘ 
mirum juxta mentem Tertulliani, qui in capite ter- 
tio libri de prarferiptione haereticorum fic loquitur : Ex 
perfonis probamus fidem , an ex fide perfonas ? 

CvM LAVD. VITA SVPERBAMjidcft, 

mentem. Ergo & in pannis quoque potefl efle faftus. 
Ergo & hi quoque fiiperbi elTc interdum poflunt , qui 
lan<fli efle dicuntur. Praeclari Optatus Milevitanu^ ia 
libro fecundo adversus Parmenianum, & quidem ap-v 
pofite prorsus ad mentem Agobardi : Meliora inventa 
funt peccata cum humilitate, quhm innocentia cum f$t~ 
perbia. Sic apud Sulpitium Severum in dialogo i. cap, 
v. cum puer quidarn afpidcm illaefus apprefiendiflet , 
idque facinus fratres monafterij in modum miraculi ex- 
tollerent i Abbas , ne infirma aetas infolefeeret , virgis 
compefeuit, di ditans quia melior ejfet infirmitatis eon^ 
fcientia, virtutum vanitate. Yidc S. Gregorium ialib. 

I v. decurapaflorali. 
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VsRA passio] Apud Auguftinutn Tra£la-t 
^ VIII. in Evangelium loannis, & apud Proiperum 
in Jibro fententiarum cx Auguftino cap. cccxxvi. 
legitur. Ver» nativit/tf ,vera vtr» mors^ vera 

rtfurrt£ho. Si aliquid horum dixeris falfum f^c. Sei 
apud Auguftinum non exftant harc verba, §^ia ubi fue- 
rit falfi alicujtts corruptio , ibi veritatis irste^it as non erit. 
quae tamen leguntur apud Profperum, 


CAP. V. 


Ignorare d.iem ivdicii] Idem cri- 
men Felici exprobrat etiam Alcuinus in libro v. ad- 
versus eundem Felicem : Tandemque ilhsc pervenijti , 
inquit , ubi de die ultimi examinis idem Dominus loqui- 
tur : cujus diei cognitionem Chrijlo, in quantum homo ejl, 
denegare laboras, ut ex tuis verbis agnofei potefi. Tum, 
verba Felicis adducit , in quibus videbatur ita Icr^fil^ 
le. Jpfe efl enim , inquis , qui fecundum prafcitntiam dei- 
tatis diemjudicij per Prophetam pTAdixit. Dies enim ul- 
tionis in corde meo , anntes redemptionis mea venit. Ipfe ni- 
hilominus eft propter humanitatis naturam , qui in Evan-, 
gelio /ecundfsm lA arcum proteftatstr : De die autem illa 
hora nemo fcit, aeque angeli caelorum , neque filius , nifi 
pater folus. 

Accessi ad evmJ nimirum in ci^tate 
Lugdunenif , ubi exulalfc eum tradit Ado his verbis:. 
Telix Vrgellitanus Epifeoptu hareticus deprehenfsts , ado- 
ptivum non proprium filium Dei Dominum noflrum le- 
fum Chrijlum dogmatizans : qui ad prefentiam Adriani 
Pontificis Romani deduSus , htrefim verbis folummodh{ 
abdicavit. Synodus iterum faila conti a diBam harefim 
in Tranconofurt , Legatis ApoflolicA fedit prAfidentibtss, 
TheophylaBo Stephano Epifeopis , ^ auBoritate fan- 
BorumP atrum conviBus ^ damnatus e fi. Iterum Felix 
cum errore fuo perpetuo exilio apud Lugdunum relegattu 
efi, quem ferunt in ipfo fuo errore mortuum. Sic enim ha- . 
bet vetus editio, melius profc£l6 quim ea quae typis 
Sonnianis excufa eft Parifiis anno m. d. l xxxii i. 
cura Laurentij de la Barre , inquapoftrema verba hu-. 
^loci iic leguntur: conviBtts& damnatus efi iterum. 
Teltx cum errorefsso , perpetssoque exilio t^c, quod fraudi 
^uic eruditilUmo viro loanni Marian^. 
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Nbc ad me pertinebat] Felix enim 
erat Epifeopus in aliena provincia, in Narboncnli ni- 
mirum. Nam tum, poft Maurorum in Hifpanias ad- 
ventum, ex cifa Tarracone, Epifeopi illarum partium 
fub Metropolitano Narbonenu erant ; ut pluribus di- 
^um cft in Notisad Concilium Narboncnfe habitum 
adversus Felicem. Sic Fauftinus Epifeopus Lugdunen- 
Es de caufa Marciani Arclatenfis Epifeopi cognofccrc 
noluit , c6 <ju^)d clTet Epifeopus in aliena provincia , in 
Narboncnli nimirum j ut pluribus explicat illuftrilTi- 
mus vir Petrus de Marea A rchiepifeopus Parifienfisin 
libro primo de concordia facerdotij & imperij cap. x. 
5 . vin. & lib. VII. cap. 1. $. v. 

e A P. V I. I» 

Post MORTEM verp eivs] Hinc col^ 
ligi poteft ( quod & Ado tradit ) Felicem mortuum efle 
Lugduni. Q^d etiam patet ex iplb libri illius initio: 
in quo Agobardus ait repertam a Ic poli mortem Felicis 
fuilic fccdulam quandam ab eo editam fub fpccie inter- 
rogationis & rclponfionis. Ex Lugduno autcm,qu6 eum 
relegatum puto aKarolo Magno anno dccxcix. poli fy- 
nodum Aquilgrancnfcm, fcnptam arbitror ^Felice epi- 
ilolam de fidei confclfionc ad Clerum & populum Vr- 
gellcnlcm , quae edita cll inter opera Alcuini.| Diu ergo 
poli depolitionem liiam fupetllcs fuilTc videtur Felix, 
nimirum ulque ad initium imperij Ludovici Pij. 

Divisionem Nestorii ] Alcuinus in 
libro I. adversus Felicem : Nos non [equimur necNefio- 
rianam divifionem , qui propter duas natunu duas perfo- 
nas inChri/ioinferere voluit , nec ‘Ess^chetis co/ifufionem, 
qui propter unamperfonam unam naturam in^hrifto in^. 
texere voluit. Ambo A catholica fide deviantes , impieta- 
te pares , quia fidem reBam non tenuerunt; [ed errore im- 
pares , quia ifie confundit, ille dividit. 

C A P. V I 1 I. 

Lassessbre] Sic omnino codex vetus, pro 
quo Maflbnus ediderat fiaceffert. Et feribendum erae 
lajfefcere , veterem eamque optimam orthographiam le- 
quendo. Sed voluimus exhibere bona fide ledlionetn 
veteris codicis. Alcuinus in libro primo adversus Eli- 

J antum , loquens de diabolo : Jlle explorare volent , fifi^ 
IMS Dei tfi.tt, quem efurire , fitire , d* luffefcert cerntb^ 
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PAVLiANisTAjIta codcx tnanufcriptas. 
Neque video quid caufx cfle potuerit ut Maflbnus^pe/- 
ederet pro Pnuli»nifl». Namdiverfus fuit A- 
pollinariftarum error ab eo c|ucm heie per&quitur 
gobardus. Vide Praedeftinatum lib. i. cap. XLivi xlv* 
e A p. X V I I I. 

• ^ ^ adoptionis nom. ] Hioc 

Itaque difcimus, non intra Chrifti naturam fubftitiffe. 
Felicem , fcd aliis quoque erroribus implicitum fuilTei 
Attamen ceteros illius errores non fiiille dilculTos in (y— 
nodis , fed folam hxrefim de adoptione filij Dei. Quod 
nuirpatum in Concilio Narbonenfi patet ex bis verbis: 
frtjertim pro Felicis Vrgellitssrsipeftifero dogmate, Ncqoc 
enim aiunt , propter dogmata Felicis , fed pro dogmate. 
Sane ex Prolt^o Dui^ali confici potejft Felicem ea- 
dem de imaginibus fenfilTcqux& Claudius Taurinen- 
fis fentiebat. Hxc funt verba Dungali : Citm enim Dor 
mtmu beatijpme. memoria Carolus , ferventijpmus vigi“ 
Imt^mufqHe catholica fidei tutor ^ propugnator , »r- 
qutjfima caput vipera in magifiro hujus erroris F elice, ton-^ 
trafibilantis unitatem Ecclefia apoHolica auHoritatis pra-‘ 

quod etiam colligi poteft 
« libro primo lonx Aurelianenfis adversus eundem 
Claudium Taurinenfem. Vnde intelligas fruftta efle 
Notatorem Concilij Elibcritani : qui ut Hifpanos fiios 
nunquam adversus imagines iniquos fiiifle oftendat, 
contendit Felicem his opinionibus implicitu non fuilTc. 

Mvt TOTIES DE HOC CONVICTVS J Nl- 
Xniri^ in Concilio Narbonenfi an. d c c lx xx vi 1 1. ia 
Ratilbon(?nfi an. Dccxcii. Romx apud Hadrianum 
Papam, in fynodo Francofordienfi anno dccxciv. ia 
Romana an. d ccxci x.in Vrgellenfi &Aqui(granen— 
fi anno eodem. Vnde conftat veriifimum cfle quod ad— 
notat Agobardus , non (blum ter , aut quater , fcd mul- 
toties conviftum fiiiflc Felicem. 

*Ex Intimo cordis svr s e n s v ] Eventus 
«rgo docuit falso hxc ad Vrgelleniesfuosfcripfifle Fe- 
licem : Ad univerfalem Ecclefiam Deo favente ex toto 
aer de nonroreverfi fumus , non qualibetfimulatione ,feH 
velamine falfitMit , fictu dudum . quod Deasfeit, fed, set 
dixi , vera ter die credulitate orisprofeffione, Nikli tum 
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ita vcrc lenticbat Felix, poftea verb mutavit. 

GAP. XX. 

GoNJiTERiJinMS. ttztconftri. pro quo 
MalTonus perperam edidit Nos, quia manirc- 

ftum eft legi debere confiteri , noir dubitavimus quia 
reipuenda eliet emendatio Mailoni. 

SvA MORTE vivificaret] Ex Scrmo- 
ne L X X V. in appendice Sermonum fandi Auguftini ; 
Hoc fecit Domintof nofler lefus Chriftus , fua paupertMt 
nos ditans , fua humilitate nos fublevans , fua infirmitas 
ts nos fanans, fua morte nos vivificans. 

• B.Hieronymisententiam] Sumptus 
cft hic locus ex cpiflola vii. ad amicum xgrotum de 
viro perfedo , quae edita eft To. i x. operum Hierony- 
mi. Verum hanc epiftolam non elTe Hieronymi con- 
tendunt viri eruditi. Agobardus non dubitabat quin elTet 
Hieronymi. 

B. Avcvstinvs ] in libro nimirum d& fidead 
Petrum. Sed hunc librum non e(Te Auguftini, fcd Ful- 
genti] R.ufpenlis Epifeopi , jam oftenfum eft a viris 
eruditis. 

GAP. XXIII. 

Adoptari in filio ] Ita codex vetus. Ec 
manifeftum eft legitimam efle emendationem Maflb- 
ni , qui edidit in filium. Sed quia frequenter Agobar- 
dus peccat in regulas grammatica: , fic arbitrati lumusj 
retinendos quoque iftos errores , ob reverentiam viri. 

GAP. XXIV. 

Symmachi Pap^e ] in Apoloeeticoad Ana- 
ftahum Imperatorem. Scd^aulbaliter legitur hic lo- 
cus apud Symmachum, qu^ apud Agobardum. Pro 
his enim verbis , "Ergo iUe eft minimus quae Agobar- 
dus habet, fic legitur in epiftola Symmaimi : Erj’0 
e]i minimus , qui fic credit in Chrijtum , fed hujuf- 
modi in Chrifium credit, qui in integrum Ckriftum cre- 
dit (fi>c. 

G A P. X X V I. 

B. ViciLivs ] Thapfenfisin Africa Epifeopus, 
Aflentior enim lubens eruditilfimo viro Petro Francif- 
co GhilHecio Prelbytero h Societate lefu : qui editis 
nuper ac vindicatis Vigilij hujufcc lucubrationibus, 
«fiendit cum fuiiTe Epiicopum Thaprcnfem,qua: ci- 
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vitas erat Africae in provincia Byzacena. Vide Siiv 
mondum in N otis ad T hcodulfum pag. 277. 

C A P. XXVII. 

Procvlvs cp. EPiscoPvs ] in cpiftola 
ad Armenios , ex qua hunc quoque locum laudat Alcui- 
nusinlib. iv. adversus Felicem. DeqHafententi/t, in-^ 
quit , be/Uiis Proclfts Confiantinopolitama Epifeoptti in efi- 
jtola ad Armenios ita ait : Apoftolses dixit eum Chriftumi' 
Ut oftendat qttia fecunditm veritatem "Detu faStos eft ho- 
mo. X>ixit eum qui 'eft, ut eum fine initio ejfe declaret i 
Dixit eum fuper oihnia , ut totius creatura dominum pra- 
ditet. Dixit eut>s benedicluin, ut 'adoremus eum tanquant 
omnipotentem humiliter, nec ut confervum calumnqs ap^ 
fetamus, Cctcriimhanc Procli ad Armenios cpiftolam 
approbavit loanncs Antiochenus cum orientali Con- 
cino , ut docet Facundus in libro i. pro defcnfione 
trium Capitulorum cap. i. iii. & lib. vni. cap. i. qui & 
in lib. II. cap. II. docet ex iuftinianO eabdem Procli 
cpiftolam fiilceptam confirmatamque a Chalcedonenft 
Concilio fuifle. Eandem cpiftolam laudat rurlum Al- 
cuinus in libro ii. adversus Felicem , & Theodulfui 
Aureliancnfis fub finem libri de Spiritu fando. 

CAP. XXX. 

In expvon. a c e p h a i o r. ] id eft; in li- 
bro V. advCMus Eutychetem cap. v 1 1 1. ubi defendit fy- 
nodum Chalceuoncnlem. Acephali enim , sevo luftirua- 
ni Augufti , infenfi fuere decretis Concilij Chalcedo-' 
nenfis. Acephali autem iidem cum Eutychianis , ut do- 
cet Facundus Hermianenfis in cpiftola quse a Domno 
Luca Dacherio edita eft. Quanquam illi non omnino fc> 
quebantur dogma Eutychetis ; ideoque Semieutychia- 
nos vocat idem Facundus in libro 1. pro defenfione 
trium capitulorum cap. v. & lib. iv. cap. iii. Vide S^- 
mondum in Notis ad librum fecundum Facuhdi. 

Et ideo vna peAsona svnt ] id eft, 
Chriftus & Ecclcfia. Sic lib. v i. Capitularium cap. 
c c p I i. legitur ; Porro Chrifium Ecclefiam , unat» 
fetfonam ejje non nefeimus. Et ideo qssa Ecclefia funt, Chri- 
fiifunti^quAEcclefia offeruntur ,Chriflo offeruntur 
qtu ab Ecclefia ejus tolluntur , proculdubio Chrifto tollun- 
tur. Item capite c c c v. Et quia Chrifium d>Ecclefiam 
tsnamperfonam effe veraciter agnofcifnus , quacunque Ec~ 
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tUfid.funt,Chrifti funt. Q^modo autem hxc intclligcn- 
da fine , aperti explicat ianftus Papa Gregorius in libro 
:ci X. Moralium in lob.^ cap. x i. ubi hic leguntur ; 
f^iaChriftum&Eeclefiam,unam ejfe ferfonam crebri 
j0m diximus , illum videlicet hujus corporis tuput, hune 
sutem illius capitis corpus 

CAP. XXXVII. 

Capvt es^t nostrvm] In MS. fic legi- 
tur , caput ejl Xpm. quod ita legi debet , caput efl 
Chrifium. quo modo etiam editum ell a Mallono. Sed 
ipfe in Erratis admonuit legi debere nofirum.Et Ca.nh nc- 
cclTaria eft ifta emendatio. Itaque fic edi debere arbitra- 
ti fumiis. 

Deynitate C h r i sti ] Maflbnus edidit, 
^opterea de divinitate Chrifii ^c. nullo admodum fenfii. 
In MS. legitur,c$* propterea divinitate Chrifii (^c. ex quo 
nos effecimus de unitate. Sic enim pofiulatrenfus, ue 
manifeftum eft. 

C A P. X L I. 

B. Atitvs] Viennenfis Epifeopus. Vide Sirmon- 
dum in Notis ad epiftolam xxviii. Aviti, ubi hunc quo- 
que Agobardi locum laudat. Sedhic Aviti locus pauli 
aliter legitur in editione Sirmondi , quam apud Agobar- 
dum. Ecutio autem ^obardi congruit cum codice MS. 
qui extat penes clari lEvirum Petrum Mamaefium Sena- 
torem Gratianopolitanum. 

Exeo q^od p Ri€ misit] Aut periit Aviti 
opus, in quo fragmenta ifthxc connexa erant; aut fa- 
tendum cft , Agobardum memoria lapfiun effe^ Prius 
enim fragmentum fumptum eft ex epillola fecunda Avi- 
ti , poBcxius veri ex x x v 1 1 1. 

CAP. X L I II. 

PiOEMTivs ] FortafEs intelligit Fidentium 
llpifcopum & martyrem , cujus mentio extat in Sermo- 
ne x X x. Auguflini , inter eos quos Sitnxondus edidit, ^ 
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AD LIB R VM 

DE INSOLENTIA lVD*y£ORFM» 

A d evnd- Imp. dh iNs.]Iscft omnino li- 
bri iftius titulus in veteri codice, quem vifumeft 
retineri debere. Sed hunc librum , feu verius epiftolam, 
non divilimus in capita , quia id epiflolx brevitas non 
patiebatur. 

Innotescens] ideft, indicans , infinuans. 
adliva fignificatione , ut tum folebat. Sic in Prxeeptis 
Hegum , & in libris Capitularium : Ille innotuit noiit^ 
ideft , fignificavit. Q^n & fandius Papa Gregoriusfie 
ufurpavit pluribus in locis, ac nominatim lib. ii. Indidi. 
* I. epift. L X X X V I I. lib. III. Indidi, x 1 1. epift. i r. 
8c alibi pluries. 

Gerricvs] Capis frilatut in vita Ludovici Pij ; 
in qua feriptum efteum anno dcccxiii. miftuincx 
Aquitania in Germaniam fuilTe ^ Ludovico ad Karo- 
Ium Magnum , ut cum pro quibufdam necejfariit confu» 
Uret. 

Fredericys ] Miftus Dominicus, ut docet 
Agobardus. idem fortafle qui poft Ludovici Pij mor- 
tem adhxftt Lothario , ab eoque milTus cft ad Ludovi- 
cnm & Karolum Lotharij fratres, quod fcribitNithar- 
dus extremo libro fecundo. In Capitulis quoque Karoli 
Calvi Tit. x 1 1 1 1 . cap. x v 1 1. extat mentio cujuf- 
dam magnatis, nomine Fredrici , qui fortalfis idera 
quoque cft cum hoc F redcrico. 

Evrardvs] idem fortalfis qui Eberardus voca- 
tur in Annalibus Eginhardi , fiiitque Magifter Pincer- 
narum Karoli Magni , ab eo miftus anno dcclxxxi. 
ad Thafliloncm Ducem Bajoarix. 

Missi vestri] id cft. Legati ; qui vulgo 
tum Miftl Dominici vocabantur , quod Principe mit- 
terentur. Mifft ergo Dominici dicebantur , inquit Sir- 
mondus in Notis ad Capitula Karoli Calvi , quos Prin- 
ceps extra ordinem in diverfas regni partes adjuftitias fa- 
ciendas (fic enim loquebantssr J cum amplijjima poteftati 
dirigebat. 
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Persbcvtionis adv. Eccj..] non qni- 
<3em novx alicujus petfecutionis > nc quem heic fallac 
obfcuruni feribendi genus , fed veteris perfecutionis qux 
per trecentos circiter annos afflixit Ecclcfiam , in initiis 
Chriftianilini. 

Indicvivm] Sic tum vulgo vocabant diploma 
Principis ^ quod in przfens dabatur. Nam qux in fotu* 
rumj Prxeepta vocabantur. Inde in Formulis MarculG , 
Indiculus Regis ud "Efifeofum utulium benedicat. Et in 
viuDdldcrij Epifeopi CAA.\xcccn^s:lndsculttsDagoberH 
Regis ad Sulfitium Rpifeopum , Biturigenlem videlicet , 
adc&quc Metropolitanum Epifeopi Cadurccnfis, ut Dc- 
flderium , cui Rex epifeopatum dederat , quamprimum 
ordinet. Et alibi pluries. Interdum tamen Indiculus ac- 
cipitur pro Edi^o. ut apud Gregorium Turonenfem 
lib. V. cap. XI.V. Per idem tempus Chilpericus Rex fcripfit 
Indiculum , ut fanSaTrinitas non in perfonarum difiin- 
Hione ,fed tantum Deus nominaretur. 

Vice Comitis] Nam quia Comitatus com- 
mittebantur viris magnx dignitatis , quique rarb difee- 
debant a latere Principis , illi in pagis fibi commiffls 
viros inflituebant j qui vice fua populos regerent, unde 
di Ai Vicecomites. Sicut noftra tempeftate videmus 
Cardinalem Nepotem Summi Pontincis , Legatum 
femper efle Avenionenfem j ejus vero loco conftitutum 
apud Avenionem Prxlatum quempiam , qui vices illic 
Legati gerit , Vicelegatum ob hoc diAum. 

Tractoriam sTiPENDiAiEMjid cft, 
epiftolam , cujus beneficio Mifli fufeipiebantur > 8c con- 
jeAum accipiebant , id efl > penfitationem & tributum , 
quod ab iis nauddubi^ exigebatur quorum caufa Legati 
mittebantur. In TtaAoriis porrb adnotari folebat^ 
quantum cuique MifTopro ejus conditione fuppedicari 
oporteret, ideoque TraAoriam ftipcndialem vocat A- 
gobardus. Vide qux anno fupeciore diximus in Notis 
ad epiftolam l x 1 1 1 . Lupi Ferrarienfis. 

Capitvlaria sanctionvm] ideft, 
Inftru Aiones Miflis datx in caufa ludxorum, qux valde 
favorabiles erant ludxis , 8c iniqux adversum Chriftia' 
nos.Eade caufa Agobardus, cui Ludovici pictas perfpeAa 
cratj adduci nonpoteftut credat ea capitula effe vera. 

Nantvaoensiym MoNACHORVMjin 
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finibus Lugdunenfium , vulgo Nantua. Hugo Flavinia- 
ccnfis in Chronico: Imperator ergo Carolus cognomenta 
Calvus annoDom. Jncarn. dccclxxvii. Ind.xi. vita 
functus efi pridie Nonas OBobrit in finibus Lugdunen- 
fium.&fepultusNantoade in monafierio fanBorum Pe~ 
tri Pauli. Sed monitione angelica tranfiatus Pari- 
fi us , ad f anctum Dionyfium regeHiter tumulatur . Chro- 
nicon fan^li Benigni Divionenfis & Chronicon Be- 
lacnfe : Carolus veri Galliam reverftti^, atque finer 
Lugdunenfium- pertingens , ibidem vita funBus efi , at- 
que in monafi^erio Apofiolorum Petri ^ Pauli conditus , 
loce qui dicitur N antoide a multitudine aquarum ibi coU' 
fluentium. Pofimodum per admonitionem angelicam in- 
de tranfiatus Parifius,in "Ecclefia fanBi Dionyfij regali 
fepultura efi tumulatus. Itaque in Prxeepto Ludovicl 
Balbi Regis pro Ecclefia Lugduncnfi , cujus panem edi- 
dit Sevenius , Nantoadenlc monafterium dicitur efie in 
pago Lugduncnfi. Hodie tamen eft extra regnum F rau- 
cio , in ditione Ducis Sabaudis , media fer^ via Lug- 
dunum inter & Genevam ,in Comitatu Bcugij. 

Mancipia kis Christiana non 
venderent] Nihil heie peccaverat Agobardus. 
Nam iftud ipfum decretum antea fuerat a Karolo Ma- 
gno & Ludovico Pio. Lib. vi. Capitular. cap. c x v 1 1. 
'placuit ne ludiis mancipia deferviant vel adhereant 
Chrifiiana. & cap. cccxviii. Precipimus generaliter 
omnibus , ut mancipia Chrifiiana Paganis vel ludiis non 
tradantur. Et praeceflerat Conftantini Magni lex, cujtis 
meminit Eufebius in libro i v. de vita ejus cap. x x v 1 1. 
It 6 raquc Honori j Theodofiique A A. Conftitutio , qu* 
extat in Codice Theodofiano : Chrifiiana mancipia lu- 
diorum nemo audeat comparare. Nefas enim tfiimamuo 
religiofijfimos famulos impiijfimorum emptorum inquinari 
dominio. Item Valentinianus Aug. in Appendice Codi- 
cis Theodofiani : ludiis quoque vel Paganis caufas agen- 
di vel militandi licentiam denegamsts. Gjiuibus Chriliiana 
legis nolumus fervire perfonas , ne occafione domini) fe- 
Bam venerandi religionis immutent. Vide S. Grego- 
fium Papam lib. 1 1. epift. lxxv. lxxvi. lib. 1 1 r. cp. 

, XXI. 8c lib. X 1 1. ep. X v 1 1 1. Ivoncm Carn. par.i. cap.- 
ccLXXxi. & fcq. & par. xiii. cap. xcviii. Collediioncm 
Bcrnardi Papicufis lib. v. Tit. v. Innocentium Ciro- 
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titum in Quintam Compilationem lib. v. Tit. in. SC 
Decretales Gregorij I X. lib. v. Tit. ti. 

Ad HisPANiAs]ubi regnabant Sarraceni, 
portio ludsorum. Quam ob caufam Bodo Diaconus Pa- 
latij Ludovici Pij , { ad quem tum Subdiaconum extat , 
ut opinor, epigramma Vvalafridi Strabonis) cum fc 
vertiflet ad ludarcs , in Hifpaniam commigravit ex 
Gallia, ad Sarracenos nimirum; ut diximus in Notis ad 
LupumFcrrarienfempag. 348. Ex eo autem con- 
ftat hunc Bodonem fuifle oriundum ex ca regni Francici 
parte qiut Karolo Calvo ccflit,qubdcdm ipic adver- 
sum Cnriflianos in Hilpania commorantes atrociter 
fevirct , ut eos cogeret ad deferendam fidem Chriftia- 
nam , ij ad Karolum Regem & Epifeopos in regno ejus 
conftitutos lacrymabilem epiftolam miferunt , orantes 
utmfmoratus apojftuarepofceretur , ne diutiits Chriftianis 
illic verf entibus aut impedirrunto aut neci foret ; ut tradit 
auftor Annalium S. Bertini ad an. dcccxlvii. 

Deglvbatas] Ita vetus codex, pro quo Maf- 
fonus edidit delibatas. 

Si aliquis h o m o i Fragmentum eft oratio- 
nis quam Agobardus Lugduni habuit adversum ludzos , 
ufque ad illa verba, humani ejfe debeamus. 

Seniori] ideft, domino, vernacula lingua , Sei^ 
gneur. V ide Hier. Bignonij Notas ad Marculfum pag. 
443. 438. & Davidis Blondelli Difiertationem de jure 
plebis in regimine ecclefiaftico pag. 4^. 

Divitiis EORvMjidcft, ludatorum. H*c 
fama femper comitata eft ludxos , ex quo Chriftiani 
prxvalcrc coeperunt. Nam adnotat etiam Albertus 
Krantzius lib. VIII. Metrop. Salilburg.cap. itxi i i.eos 
fummas ubique opes comparalfe. Anno m. xcvi i 1. cum 
ludxiex Bohemia in Poloniam & Pannoniam divitias 
fuas furtim auferrent, ej ufque fugx rumor ad Ducem 
Breciflaum pervenilTet , ille retineri cos julfit , thefau- 
rolque eorum applicati fifeo. Addit vero Colmas Pra- 
genfis , qui hxc tradit : O quantum pecunia miftris lu- 
diis efi illa die fublatum ! Nec exfuccenfa Troja tantum 
divitiarum in Euboico littorefitit collatum. Vnde & xta- 
te quoque noftra, quoties dicere volumus quempiam cC- 
Ic valde divitem, ita dicere fblemus. Dives efi ac unus i 
Judiis , ll efi riche comme un luif. atque id quidem obti- 
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net etiam ubi ludxi noti non iiint nifi de nomine. 

Propter Patriarchas] AbrahamurA 
videlicet , lacobum , & ceteros veteris teftamenti Pa- 
tres, & ob hoc, ludarorum Patriarchas. Neque enim 
intelligendus eft hic locus de Patriarchis ludxorum per 
varias provincias diftradlorum. Illi enim defierant an- 
no c D XXIX. ut Marea obfervavit in libro primo de 
Concordia cap. III. $.v. 

Novas Synagogas] Indignatur Agobar- 
dus, qubd ludsistum liceret novas fynagogas extrue- 
re , velut in contumeliam Chriftianae religionis. Id ve- 
ro ait elTe contra legem. Ea autem exut in Codice 
Theodofiano 1 . 83. Tit. De his qui fuper religione con- 
tendunt, ubi Honorius & Theodohus AA. (ic decer- 
nunt : nuper de ludeis &Jjfnagogis eorum ftatuimus , 

frmnpermnnennt. fcilicet ut nec novas unquam fynago- 
gas permittantur extruere , nec auferendas fibi veteres per- 
timefeant. Hujus legis mentio extat apud fandlum Gre-j 
gorium lib. vii. IndiA. ii. epift. v. §^ia ficut , inquit , 
legalis diffinitio ludeos novsu non patitur erigere fynago- 
gas , ita quoque eos fine inquietudine veteres habere per- 
mittit. Ejuldem legis meminit iterum in epiftola t viii , 
ejufdem libri. Ad eam quoque legem refpexilTe videtur 
Alexander III. dum nate feriberet : ludaos de novo 
confiruere fynagogsu , ubi eas non habuerunt, pati non de- 
bes. Verumfi antiqua corruerint, vel ruinam minantur, 
ut readificent poteris aquanimiter tolerare , non autem ut 
esu exaltent, aut ampliores aut pretiofi ores faciant qUam 
antea fuiffie nofcuntur ; qui utique pro magno debent ha- 
bere quod in veteribus fynagogis fuit obferv antiis tole- 
rantur. 

Mercata iN sabbatis] Antiquum er- 
go eft , quod mercata fiuiit in die Sabbati. T um pauld 
pbft rationem hujus ii^ituti aiFert Agobardus. Nimi- 
rum , ut cojfmptis eo die necelTariis , poftridie liberids 
Chriftiani Deo fervirent. Nam per totum diem , quo- 
ties feftus erat , antiqui Chriftiani vacabant orationi j 
ut patet ex Facundo Hermianenfi in praefatione libro- 
rum quos edidit pro defenfione trium Capitulorum. Vix 
mihi feptem dierum , inquit , inducia data fstnt, in quibus 
erant etiam dttofefti. Prxclar^ igitur loamies Monlu- 
dus Epifeopus Vaientinus in libro dc reformatione Cie- 
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li Valentini & Dicniiscap. xxx v. Honenim dies illos 
majores noflri ociofos ideo ejfe voluerunt , ut in his nihil 
Ageremus , tantum plane claremus \ fed fejlorutn r'a- 
tio pracipue in Chriftianis cejfationem habet laborum 
operum , utfacra his diebus adeat populus , cultus Deo ho~ 
norefque ac preces adhibeat , concionibus , publtcis "Ecclejia 
precibtss votis adfit ajjiduus. Ob eas igitur nos caufas 

ediximus , ut dies dominicos , alios , qui in catalogo 
nojlro enumerantur , accurati omnes in nofiris dicecefibut 
•agant t ^ religiose j atque in primis curent ne his diebus 
ulla ludorum , fabularum aliorum id genus ludicro- 

rum coitiones fiant. Tum ad probationem hujus capiti» 
inter cetera adfert decretum Concilij provincialis Co- 
lonienfls , quod (Ic habet : Diligenter quoque populus ad- 
monendus eft , cur ferta , potijpmum dies dominicus , 

qui ^ temporibus Apofiolorum in "Ecclefia Dei femper ce- 
lebris fuit , infiituta fint. Nempe ut tum in unum omnet 
pariter convenirent ad audiendum verbum Domini , ad 
audiendum quoque f aerum, communicandum ; brevi- 

ter ^ advacandum Deofoli ‘,.vt dies illa tantUm orationi- 
bus , hymnis , pf almis canticis fpiritualibus tranfiga- 

tur. Hoc enim efi faniiificare fabbathum. Atque utinam 
haec intelligcrcnt Chrilliani noftrorum temporum, qui 
hsec omnia publice nunc agunt quae fynodus Colonieniis 
& loannes Monlucius fieri ^ Chriftianis prohibuerunt. 
Nimirum refrigefccnte in dies caritate , fuperabundat 
iniquitas ; ut futurum prardixit Chriftus Icfusin Evan- 
gclio fecundum Matthaium. 

Tam Reges] R.egimen Ecclefix Gallicanae di- 
vidit inter Reges & Epifeopos. Ecclefia enim Principi- 
bus commifta eft ad regendum; ut ait Karolus Magnus 
in praefatione librorum dc non adorandis imaginibus , 
itemque fynodus habita apud Theodonis - villam anno 
DCCCXLIX. can. i. Vnde & Epifeopi in fynodo Pa- 
rifienfi congregati anno ncccxxiv. feribentes ad Lu- 
dovicum & Lotharium Imperatores , aiunt ipfos Prin- 
cipes univerfam fandlam Dei Ecclefiam Domino dil- 
penfante & committente gubernare. Et Ludovicus Pius 
ad Romanum Pontificem feribens , Spiritum fan<flum 
fibi Ludovico datum efte ait. Sed nihil apertius , nihil 
Agobatdicx fententiz congruentius , quam quod aiunt 
Epifeopi in canone 1 1. ejuldcm Concilij apud Theo- 
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tionis- villam, bent noflis ,'mc\\xiant y ab illo , qui 

folus merito Rex Sacerdos jieri potuit, ita "Eccleftam 
difpojitam effe , ut Pontificali auctoritate ^ Regali potefla- 
te gubernetur. Vide Maream in libro iecundode Con- 
cordia cap. primo. 

CVM CONFRATRIBVS CONTVLIMVS] 

id cft , cum Epifeopis. Hinc itaque confici pofle puto * 
fcquentem cpillolam fuifle 1'criptam e fynodo quapiam , 
cui interfuerit Agobardus. quod indicare videtur epi- 
llola illa j qux nomine trium Epifeoporum feripta eft, 

& ab Agobardo fimul mifla atf Imperatorem Ludovi- 
cum Pium. Fieri quippe poteft ut hi tres Epifeopi feri- 
pferint nomine totius lynodi , Agobardoque demanda- 
ta cura fit mittendi epiftolam fynodicam ad Principem, 
quod ille prxftare noluit , quin relationem quoque 
mam adjungeret. Et fortalfis iftud peraftum eft ig ly- 
nodo qux anno dcccxxix. celebrata eft apud Lug- 
dunum, cui Agobardus & B er nardus interfuerunt. 

. CoRDOBA ] five Corduba ; eux Sarracenorum 
inHifpania fede^ erat, ut docet LucasTudenfis.quod 
etiam colligi poteft exepiftola Eulogij Cordubenfis ad 
V viliefindum Episcopum Pampilonenicm. 
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E Pistola Agob. ] Titulus ifte fumptus eft 
ex veteri codice, nec aliquid caulx efle potuit quod 
omitti debuerit in editipne Pap. Maftbni, 
Berhardi] Viennenfis Archiepifeopi: ad quem 
extant Pafchalis I. & Eugenij II. Romanorum Ponti- 
ficum epiftolx , qua: editx lunt in T omo j x. Car-' 

- dinalis Baronij. Anno dein ncccxxxiii. cum 

Lotliarius Auguftus rebellaret adversus Ludovicum 
Pium , plurimbfijue Epifeopos in partes luas tra- 
xiftet, & in his Agobardum, Bernardus quoque Vien- 
nenfis in panes tranlgreflus eft ; adeoque prxvaluit fa- 
ftio Lotharij , ut Ludovicus imperio dcjcdlus fuerit, 
/ in carcerc concludis. Reftituto demum Luccvicc,A- 
gob^rdus ^ Bcrnardiis fedibus fui$ pulfi funt, ebeam 
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perfidiam^ Agobardus quidem , quod adclfe diftiilecit in 
conventu apud Theodonis-villani , quum ter fiii/Tct 
evocatus. Bernardus vero , qu6d poft exhibitam prx- 
(enciam fuam in eo conventu , rurfum perftigcrit in Ita- 
liam ad Lotharium. Caufa autem illa Agobardi & 
JBernardi retraftatacft in conventu Stramiacenfi , hauci 
procul Lugduno, anno d e ccxxx v i.utdoceraudoir 
vitae Ludovici Pi) : in quo caufam , inquit , lEcclefiarum 
Z^ugdunenjis atque Viennenfis vacantium Ventilari fecit, 
tfb quod Epifeopi dudum illarum , ^gobardui quidem juf> 
fttt ud rationem non venerit reddendam ; Bernardus au- 
tem Viennenfis afuerit quidem , fed rurfus fugam inierit. 
Sed hac quidem res imperfeUa remanfit, propter abfen- 
itum, ut prtdiifum efi , Epifeoporum, Itaque iliperlcdc- 
ri placuit judicio , quod nemo abfens & inauditus iit 
damnandus. Interimilliin gratiam rcdiece cum Ludo- 
vico , co nimirum tempore quo Lotharius patri recon- 
ciliatus cft. Tuneque fedem fuam uterque recepit, ut 
docet Ado Viennenfis. 

Eaoi 3 Ita diferti codex manuferiptus. tametfi 
in codicequoque M S. diferti feriptum fit paulbpbft 
EAOR. Sed verior hauddubid eft prior feriptio. Eaof 
' enim illum haud alium ede puto quam eum qui Fao- 
va nominatur in Chronico Befuenfi , Epifcopufquc 
fuit CabilJonenfis anno dcccxxx. eodem nimirum 
tempore mio Lugdunenfeili Ecclcfiam regebat Ago- 
barauSifiiblcripskquc circa annum dcccxxxiv. Pri- 
vilegio Aldrici Archiepifeopi Senonenfis pro monafte- 
rio laufti Remigij , ubi vocatur Fova, To. a. Spicile- 
J84. Et apud Hinemarumin pofteriori opere 
adversus Gothefcalcum cap. x x x v 1. inter Epifeopes 
qui Ebbonem damnanmt recenfetur Eavo Epifeopus , id 
cR,hic nofter Cabillonenfis. F/tov« autem, & 
Tavo feribi potuit perperam pioEaof, facili amanuen- 
fium errore , ut nemo non videt , cirm litera E parum 
differat a litera F. Nam qubdF/»*v»^ feriptum cft , non 
Eaof-, iftud quemquam remorari non debet. Litera enim 
F interdum ufiirpabatur i veteribus librariis loco lite- 
IX V. Sic Fulradus Abbas S. Dionyfij, Summufmie 
Capellanus & Confiliarius Pippini Regis, Vvolraaus 
vocatur in epiftola Stephani III. Papae ad Pippinum 
apud Baronium ad annum n c c ivi. cum tamen certum 

T iiij 


I 


14 STEPHANI BALVZII 
fic nomen ipfi fuifle Falrado, & in editione ejurdem 
epiftolae quaecxtat in Codice Carolino Tit. viii.di- 
fert^ fcriptum fit , prtcurrente induftria Deo tunubilts vi- 
ri Folradi , tui fidelis. Sic Fulda monafterium fandli 
Bonifacij , V olda nuncupatur in Narratione Clerico- 
rum Remenfium de depoutione Ebbonis: iHjfit eum de- 
duci fub cufiodiuud Voldam monafterium 6 ' . Bonifacij. 
EtVuldaih fynodo Remenfi adversus Arnulfum cap. 
XXIII. "Ebontm quoque Femorum Archie^ifcopum idem 
molientem, perRothadum Suejfonicum (fi' Erchenradum 
Tarifiorumipifcopum inVuldenfimonafterio pro ft mili- 
bus fimilia fuftinuijfe. Sic in Chronico Hildensheimen- 
fi ad annum m.x c 1 1 1. Vratiflaus Dux Bohcmia: voca- 
tur Fratiflaus. Neque dubito, quin, fi quis operam in 
hoc ponere velit, multo plura exempla fit reperturus. 
Porro errat Papirius MalTonus, qui in Synopfi ope- 
rum Agobardi exiftimat hcic pro Eaor , legi debere 
Ebon. 

CAP. I. 

P RjB missa scEDVLxjin epiftola nimirum 
Agobardi , quae mifia eft cum litteris Epifcoporum 
Agobardi, Bernardi, & Eaof. 

Extremitas NOSTRA ] ideft, vilitas. 
Extremos hominum fe dicunt viri m^ellilfimi quem- 
admodum Paulus Ce vocat omnium peripfema , Sc mi- 
nimum Apoftolorum , exifUmans Ic non elTe dignum 
qui vocetur Apoftolus. Sic lonas Aurelianenfis Epif- 
copus in cpiftola ad Pippinum Aquitani* KeffemiMeam 
extremitatem apud ferenitatem veftram aftu diabolico dif- 
famaverunt. Idem in cpiftola sid Matfredum : Meam 
extremitatem commenefecifti. Sic enim legendum , non 
extrenuitatem , ut rc<ft^ illic monuit V. C.LucasDa- 
cherius. Sic in Privilegio Landcrici Epifeopi Parifien- 
fis pro monafterio fanAi Dionyfij : Dominus gloriofif- 
fimus Cludovicw Francorum Rex, divino irradiatus lu- 
mine, religiofa petitione, humilitatis noftra extremitatem 
popofeit (fi'C, 

CoMPARATvs ] ideft, emptus. 

C A P. I I, 

yiTA Bivs] nimirum Flilarij Pidavienfis EpiC- 
copi. Sed h*c non extant in ea qu* Fortunati nomine 
hodie circumfenur. Itaque tura alia fanfti Hilarij vi- 
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ta terebatur manibus hominum. 

Lvcvs Valentiniano R.] Integrum hunc 
locum ex vita fandi Ambrofij a Paulino feripta retulit 
Agobardus. Rhabanus vero , quum feriberet adversu^ 
ludxos> latis habuit referre de incendio fynagogx.ideb- 
que omifit quxeunque narrantur de incenfo Valcnti> 
nianorum fano. Nam & Ambrofiusincpiftola xx i x. 
memorat pollrcmum illud incendium , ad Imperato^ 
rem Theodofium feribens. Vtndicfibitur etiam, 
Valentinianorum fanum incenfum ? &uid eft enim nifi 
fanum , in quo efi conventus Gentilium ? Licet Gentiles 
duodecim deos appellent, ifti triginta duos sonas colant, 

quos appellant deos. De hoc Valentinianorum errore 
vide Tertullianum in libro de przfcriptionibus hsreti- 
corum cap. x x x m. qui & peculiarem adversds cos li- 
brum edidit. 

Solitam p«o eo intercessionem] 
id eft , pro Imperatore. Solebant enim Principis nomen 
recitare inter myfteria. Tertullianus cap. xxx. Apolo- 
getici ; Nos enim pro falute Imperatorum Deum invocw- 
mus sternum. Infra : Oramus pro omnibus Imperatori- 
bus , vitam illis prolixam , imperium fecurum , domum tu- 
tam , exercitus fortes , f enatum fidelem .populum probum, 
orbem quietum , quacunque hominis Csfaris vota 
funt. Et paulo poft , iftud prxeeptum elTc Chriftiam’s 
docet audoritate B. Pauli in epiiloIy)rima ad Timo- 
theum. Neque tum videbatur neceflarium ut nomen 
Imperatoris inrer myfteria proferretur, quod uni tan- 
tum pareret orbis univerfus , adhucque in Ecclclla per- 
(everaret fanda illa veterum Chriftiaoonim fimplici- 
tas. At poftea qukm dividi orbis ccepit , proque inno- 
centia & fimplicitate fraus & dolus irrepere coeperunt 
inter Chriftianos , dubiumque ob eas caulas clTc potuit- 
pro quonam Rege facerdos oraret , II nomen Principis 
taceretur, verbifque tantum generalibus proco oraret 
Ecclefla ; tum vero neceffarium vifum eft ut nomen 
Principis recitaretur , quo fraudibus iretar obviam, 
intelligerfcntque populi eam efle mentem £cclefue,ex 
divino prxeepto & apoftolica traditione defeendentem, 
ut illi Regi , qui tum imperitaret , fidem fuam fandam 
iilibatamque fervarent , vitamque ci prolixam, impcr- 
rium fccurum , domum tutam, & cetera quxeunque no<» 
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minis & Regis vota funt, precarentur. Itaque in li- 
bro Sacramentorum , qui Gregorio Magno tribui fo— , 
let , diferti praecipitur ut nomen Regis pronuntietur in- 
ter myfteria : Vna cum famulo tuo Fapa noftro iU. Re- 
ge nofiro ili. d* omnitus orthodoxis atque catholica 
afojlolica fidei Et proferri quidem pclTent va- 

ria exempla hujus moris. Sed , omims ceteris , ab aeta- 
te noftra fumemus exemplum. Cum ante hos viginti 
annos Catalani ie juftis ijlque necellariis decauns in 
fidem ac clientelam Ludovici XIII. Francorum Regis ' 
contulilTent , ejufquc fc dominio volentes lubcntfdquc 
fubjeciflent j manebat tamen adhuc in quorundam pe- 
coribus infitum in Gallos odium , & occulta m Hifpa- 
nos inclinatio. Horum ergo afFeCibus utebantur Hif- 
pani ad turbandum Cataioniae llatum. Sed opportu- 
num in primis vald6quc utile vifum cft , abuti mona- 
chorum virtutibus , ad quos tum in iie regionibus delap- 
laerat omnis fere cura facrarum concionum i quod id 
genus hominum plurimum auCoritatis habeat apud 
plebem , praecipue vero apud Catalanos , gentem rcli- 
giofifllmam. Ea tempeftate vir illuftrillimus Petrus de 
Marea, qui Tolofatium dein & Parifienfium Archie- 
pifeopus fuit, in Cataloniam mifluseftcum amplifli- 
ma poteilate , ut provinciam recenter ad nos verfam 
prudentia & lapientia ac ceteris bonis artibus , quibus 
plurimum valebat , Regi Chriftianilfimo teneret, im- 
perioque Francico parere alTucfacerct. Hic ergo cum 
Barcinonem pervenilTet , deque his rebus fuilTct admo- 
nitus , ReCores monafteriorum illius urbis , quos Pro- 
vinciales aut Superiores vocant , in fuas ides evocavit 5 
Idibus lulij anm m. d c. x l i v. habitaque ad illos 
Latina oratione de meritis Ludovici XIII. Regisejuf- 
que filij nunc regnantis in Cataloniam , d6que fide qux 
Principi debetur, nonfolum propter iram, fed etiam 
propter confeientiam , ut ait Apoftolus , quatuor eis c 
capita propofuitabuniverfis per provinciam monachis 
obfervanda , quorum unum fuit iftud : Tertium quodh 
•votis exigo, illud eji, ut inter Mijf arum folennia, juxta 
J>. Pauli praceptum , antiquorum Patrum traditionem . 
jam ah ipfo Tertulliano tefiatam , ipfiufque Mijfalis Ro- j 
mani contextum , Regis Chrifiianijftmi Specialis ex- 
frtjf* tth omnibus facerdotibus fiat commemoratio ; ita ut r, 
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'ntntantitm Re^ menti» generaliter inif natur , fed Lu^ 
dovici nomen diferti exprimatur, quemadmodum exigit 
ufifi Ecclefi* quotidianw •, ne alioqui fufpicio inde nafca^ 
iur , aliud animo geri, aliud vtrbU fimulari. Poftrcmo 
loco admonuit non defututos olficio liio magiftratus 
regios, fl quid in hoc peccarent monachi. Sed ne poensE 
viderentur conliitutz tantum adversus monachos, ac 
fi de ijs folis fufpicio efiet, litcras deinde ad uniufcujuf- 
que dioecefeos Vicarios^enerales dedit j in quibus ea> 
dcin mandata continebantur. £xtat autem cpiftola ejus 
ad Vicarios generales dioecefeos Helcuenfis, in quafic 
feriptum eft : In Orationibus quoque que.fr» falute Regie 
inter Mijfarum folennia recitantur , Ludovici nomen di* 
ferte c$» Jfecialiter exprimant. Ceterum adversus hanc 
orationem Mareae, puerilem admodum declamatiun- 
culam eodem anno Tarracone edidit frater Petrus Mo- 
lincr Trinitarius Magifier , Theologiae Doffor ac vcl^ 
pertinus Cathcdraticus in Ilerdenfi Lycaeo. His enim ic 
titulis ornavit homo opinione fua dodlus & eloquens, 
fed , quantum ex ipfius declamatiuncula colligi poteft, 
Muhs non tam invifus , quibn ignotus. 

C A P. I V. 

CvM ALIIS viciNTi] in fynodo nimirum 
Epaonenfi ^ quae anno d x v 1 1. habita eft, praefide Avi- 
to Epiicopo Viennenfi. Sed heic Agobardus xxiv. 
tantum Epifeopos ei fynodo adfuifle docet , cum ta- 
taicn XXV. reperiantur invulgatis editionibus. Nififi 
numerum rotundum ponere voluit, quod facili credi- 
derim. De loco porto ubi habita eft lynodusilla, non 
una eft omnium fententia , eaque res in diverfiun tra- 
xit ingenia hominum eruditorum. Sed neque ego velim 
dirimere eam litem. Ceterdm filcre non debeo vi^lTc 
me nuper vetuftum codicem MS. epiftolarum Aviti, 8c 
in his etiam efte cpiftolam ad Quintianum Epifeopum, 
quam Sirmondus aliique pofteum exiftimant efle Tra- 
iioriam ad Epifeopos provincix V iennenfis ut ad fyno- 
dum veniant Epaonenfcm. Et omnino Epaonis nomen 
decft in eo codice , ubi locus de Concilio congregando 
fichabeti Idcirco cunilosjimulpofcimus fratres , ut De» 
favente oHavo Iduum Septembrium die ift parochia tpif- 
eopatus vefiri medius atque opportunus locus ele^us efi, fi"' 
tttt (^tempus Ex quo loco, licic valde corrupto. 
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colliei fortafle poterit (edes Epaonis , ut «jux fuerit in 
confmio nonnullarum dicecefeon r^ni Burgundionumi 
cum Avitus dicat medium clfc epilcopatus Qmntiani. 
quem Quintianum , ut hoc obiter dicam , ab Epifeopo 
Arvernorum efle diverfum , cathedramque aliquam 
nobis ignotam tenuifle in regno BurgundifOj plane per- 
1 'ual'um habeo; 

Ita inter cetera statve rvnt J Sic 
etiam Rhabanus in cap. l v, libri adversus ludxos. 
Quem librum , ut in hoc promam meam fententiam, ex 
hac Epifeoporum epiftola delibatum efle fatis conflat. 
Nam cum illa > (iti fupra diximus , e fynodo quapiam 
mifla eflet, adeoque publicae auftoritatis robur haberer, 
per manus hominum volitare debuit , ut ihtelligerent 
omnes quaenam efTet in hoc Epifeoporum traft us Lugdu- 
nenfts fententia. Ynde cum poflea in manus Rhabani 
perveniffet , atque illi data effet occaiio feribendi ad* 
versum ludaeos , lucubrationem fnam delibavit ex epi- 
llola illa fynodica. Sic enim exiftimamus. Certi & ob- 
fervationes & audloritates veterum cafdem profert , & 
ijfHcm utplurimtim verbis , quibus utuntur Epifeopi ad 
Imperatorem Ludovicum Pium fefibentes. 

C A P, V. 

XXX. Episcopis] in fynodo Agathcnli ha- 
bita anno i) v 1. fiib Carfario Arclatcnfi. De qua fyno- 
do rios pluribus agemus in Notis ad Ruricium Lemovi- 
cenfem j nonnullafque obfervationes adferemus , quae 
fortafTis indignae non erunt eruditorum hominum cu- 
rioflutc. YiacRhabanum in libro contra ludxos cap. 
t V I. 

C A P. Y I. 

lTADEfiNiERvNT]in fynodo Matifeonen- 
fl prima , quse anno d l x x x i. habita eft , prsfide 
Prifbo Lugdunenfi Epifeopo. Vide Rhabanum cap. 
XVII. ejuldem libri. 

Edictvm CHitDEBERTi] Mirum vide- 
ri potcll , cur patres fynodi Matifeonenfis utantur lege 
Childebcrti adversam ludaeos, cum potior apud illos 
clfc debuiffc videatur andloritas Concilij 1 1 1. Aurelia- 
nenhs, in quo illud ipliim ftatutum cft quod Ediilo 
Childebcrti Regis continebatur. Nam canonem Aurc- 
liaQcnfcm nc verbo quidem nominant; Et umen noa 


'r' 


NOTjE ad AGOBARDV.M. 
udeo vetus erat memoria illius Concilij , ut non etiam 
iupcreiTe potuerint qui in eo prqfentes luilTent. Itaque 
videtur hinc elici , non ant^ vim legis habuilTc cano- 
nes Conciliorum , qu^ ^ Principe confirmati fuifienc. 
H?c autem confirmatio fiebat per Edidlum publicum. 
Cc quia promptior eft exeeutio Conflitutionum prin- 
cipalium t pr^cipu^ apud magillratus , quorum cur; 
commifia efi legum tuitio & exeeutio ideo Patres 
^atilconenfes > qub magiftratuum favorem fibi con-«, 
cilient , decernere fe profitentur juxta Edidtum Chil- 
deberti Regis , atque interim ea ratione fadum Prin- 
cipis approbant. Ceterum hunc Concilij Aurclianen- 
canonem dcicribec infrii Agobardus in capite iepti- 
mo hujus libri. 

C A P. V I I. 

Sanctvs Lvpvs ] Lugdunenfis Epifeopus , 
qui Concilio Aureltanenfi 1 1 1. pr;fuit anno nxxxviii. 
£rrat enim Rhabanus , cum hunc ex Agobardo locum 
clelcribens^Lupum illum ait fuifie Trecailenorum Epif> 
copum. Sic enim ait in capite lvii i. libri adversdm 
Iud;os : Snnfhts Trecaffenorum "Efifcofus , cum 
eo ulij xxiv. Epifeofi , v*l vicurij Epifeoporum (^c. Nam 
Lupus Tricaffium Epifeopus mortuus erat did anti 
quam fynodus illa Aurelianenfis haberetur. 

C A P. IX. 

Ecclesiastica statvta] Rcfti ad- 
monent Epifeopi , ecclefiafiica ilatuta efife firmanda 
per a^a apoftolica ^ id cft , regulas ecclefiafticas non 
pofTe videri ;quas , nifi conftet eas congruere traditio- 
ni. Q^rc non injuria adnotatum ell ab optimo Myce- 
naee meo in libro v. de Concordia Sacetdotij & Im- 
perii cap. IX. $. III. quycunque olim apud fynodos 
proferebantur , ab ijs non fimpUeiter , fcd cum inquj^- 
cione approbari folita ; nemp^fi congruerent cum ex- 
pofitionc & dodrina Patrum. Quare > utidemauftor 
ait in capite odavo ejufdem libri , illud olim anxi^ in 
fynodis dilquirebatur , an nova cujufpiam Pontificis 
Romani epiftola cum Scripturis & Canonibus con- 
grueret j ut ita demum auftoritate illius omnes tene- 
rentur , atque duobus veluti vinculis in fide confirma- 
ti efient, definitione Pontificis , & declaratione fynodi. 
hunc efle Marciani Aug. fenfum>cilm fcupfic illa quae 
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a Leone I. PapaTecandum ccclefiafticos canones dc£-> 
nirentur , a fynodo declatatutn iri. 

Nova per vetera ] Nam citm , ut ilJic 
Marea feribit yfemel tradiu fidei htrenduta fit , ut docef 
JudoiApofiolut; hinc fequitur eum ejfe fidei ChrifiiurtA ru- 
tiontm , ut veuru eruuntur , non autem nova condantur} 
^mmadmodum reSte monuit Vincentiui Ltrirunfis. Sic 
Claudius Imp. aiebat apud Tacitum in libro x i. An- 
nalium : Omnia P. C. qut nunc vetufiijfima creduntur, 
nova fuere, inveterafeet hoc quoque ; quod hodie exem- 

flU tuemur , inter exempla erit. 

C A P. X. 

Rab AcHiBAs]In codice re?, io feriptuin eft Ba- 
rachibas. pro quo Maflonus edidit Parachitu. Sed apud 
Hieronymum , cujus eft hic locus, legitur Kab Ahibat. 
Pro quo nos, ne feripturam vetufti codicis defercremus, 
edidimus Kab Achibus. Et irrepferat* error cx tranlpoli- 
uone literarum. 

HiLLEL]Vir fuit magni nominis , h cujus fcho- 
la prodierunt o&uaginta viri magni : quorum clario- 
res , ut Genebrardus adnotat , tuere lonathan filius 
Vziel , & Simeon lullus, qui Chriftum ulnis excepit. 
Hos autem vel ex co conftat fui (Te magnos viros , quod 
lohanan Ben Zachei , qui difcipulorum Hillelis mi- 
nimos fuit eruditione , univerfum tamen Cabbal^ & 
Scripturarum corpus, cunftas etiam Philofophi^ par- 
ces exai^ifOme tenuille , ac fchol^ Scribanun & Pha- 
xifi^orum magna cum laude prarfuilTe memoratur. Hil- 
lel porro vixit annis centum & vicinti. 

C A P. X 

Sine privs satvrari iitios] Verba 
Chriftifunt ad mulierem Chanan^am. Hoc autem in- 
tc^cetera argumento ufus eft ille qui exeunte poftremo 
fcculo T«hefes emifit in j^blicum , ut oftenderet mulie- 
res non clle homines. Q^d ideo vifum eft adnotare, 
ut intelligat leftor non tum primum agitatam fuif- 
Ic hanc qu^ftionem , neque animi tamiim gratia , fed 
ferio propofit^ ab Epifeopo quodam Gallicano in 
fynodo Maufconenfi anno d l x x x v. ut Gregorius 
T uronenfis narrat lib. v j 1 1. cap. x x. Hiftoric f ran- 
corum. 
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C A P. XII. 

Titi Ivsti] YoxJufti^noa cxtac in codice 
xnanufcripto. Eam tamen habet editio Maflbni, qux 
Titi nonv;n , quod habetur in veteri codice, omifit. 
Vtrumque autem vocabulum extat hoc loco in Adiis 
Apoftolorum. Itaque retinuimus ob eam caufam utrum- 
que. 

C A P.^ X I I I. 

Dedvcentes secvm ] Incod. MS. hic 
locus ita legitur : deducentes apud hofptarentur lafonem 
Pro quo MalTonus edidit : deducentes fecum , ut 
hoffitarentur Mnas. Sed in Aftis Apoftolorum cap. 
X X I. legitur : adducentes fecum , apud quem hofpit aren- 
tur , Mnafonem. Itaque A (florum audoritate conftitui- 
mus kiftionem qux^ nunc extat in editione operum 
Agobardi. 

C A P. X V I. . 

Im libris Clementis] nimirum in fine 
libri fecundi Recognitionum. Etmanifeftum cftexifti- 
mafle Agobardum hanc Clementis lucubrationem e(Te 
apocrypham. Itaque dubium non eft quin fecundum A- 
gobardi fententiam Itinerarium B. Petri, a Clemente 
icuptum , illud ipfum opus Iit quod fnb Recognitionum 
titulo nunc quoque extat. id quod Bellarmino etiam 
probabile viium eft. 

CAP. XVII. 

CoMMVNE HABVISSB CONVIVIVM] 
Ita vifum efl edi debere pro eo quod editio MafToni ha> 
bet commune cavijfe convivium. Nam in codice MS. lic 
omnino feriptum eft , vel jfpojloU credendis comunt 
anijfe convivium, ex qua feriptione conftituimus ve- 
ram le<ftionem. 

CAP. XVIII. 

SvB Clavdio] Hujus famis meminit Eufe~ 
bius in libro 1 1. Hift. Ecclef. cap.vi 1 1. & in Chronico; 
ubi eam contigilTe ait,ut Baronio vifum,quarto iniperij 
Claiidij Augufti anno. Verum in Chronico Eufebij ni- 
hil de anno quo fames illa contigit. Ait enim tantum, 

3 nemadmodum & in Hiftoria, eam contigilTe fub Clau- 
io. Quare perperam hoc loco Eufebium corrigit Ba- 
ronius ;qui eam famem revocat ad fecundum Claudi j 
annum , audoriute Diooi$ Iplcphus tamen 
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^usrftioin Gallia. Annodcin dcccxvii. in partes Pip- 
pini Regis Italix , advetsds Ludovicum patrem rebeJ- 
lantis , tranfiffe creditus , deficiente confpiratione , pu- 
nitilque ausioribus ^ Adalardus apud monafterium thn- 
fti Pliilibcrti in Aquitania fitum relegatus cft; ideft, 
apud infulam Hero , iir qua fitum erae monafierhim 
fan^U Philiberti , ut fatet et ^ita Philibcrfi apud Du- 
chcfnium , Scex Adeinato Cabanejifi. Mouafierium au> 
tem illud hodie vocatut ^^igrum-Mof^aftctl(^m , vulgb 
Noirmonftler , in ditecefi Luclohcnfi. In hac ergo infula 
claufus Adalardus ufque ad annUm Dccctxt. quo revo- 
catus ab exilio, rcdditufquc eft raonaftcrio Corbc/ciifi, 
ut narrat Eginhardus : Adelhardutrt auoque de Aquita- 
nia , ubi exulabat , evocatum , CoteeUa ^onafierio , ut 
friUs fuerat. Abbatem ac reSlorem ejfe jujftt. Audior vitae 
Ludovici Pij : Adalhardarft etiam Abbatem quondam 
Corbeia monaflerij , fed tunc in fanbfi Vilibetti rhonafie- 
rio conjiflentem , magifterio ftieri reddidit. Audlor An- 
nalium fandli Bertmi ad annum ncccxxit. Domnus Jm- 
ferator confilio cum ^pifeo^is Optimatibus fuis habito i 
fratribus fms , quos invitos tortdeti jufit , reconcilia' 
tsisefi i & iam (te hoc fdido , quam de his que, erga Ber- 
nardum filium fratris fui Pippini , Hecnon ^ hh que citeu 
Adalhardum Abbatem (^ fratrem ejus Vvalachum geita 
funt , publicam confefsionem fetit, peeniteritiam egit. 
Sed falfamfuifle accufatiouem adversiis Adalhardum 
conqueritur audior libri de conftrudliohe Nova! Cor- 
beix : Tunc accejferunt ad eum (ideil,ad Ludovicum 
Pium Imp. ) viripefiilentes ejecerunt eum de honore 
fuo abfque culpa, exiliaveruntfine cdufa. Rurfiim ita- 

que confiliorum Ludovici particeps faftus , principem 
locum apud eum qf cupavlt ; ut colligi poteft ex Hinc- 
maro in epiftola x i v. ad Proceres regni cap. x 1 1. 
Adalhardum fenem fapientem , Domni Cafoli Magni 

Imperatoris propinquat , Mondfitrij Cofbtie AbbatefUi 

inter primos Confiliarios primum in adolefcentia mea vi- 
di : cujus libellum de ordine Palatij legi C^fcripfi. Mor- 
tuus eil anno Dcccxxni.poftridic Kal. lanuarij , cum 
anno fuperiore BrcVcmlive Libellum .conferipnflet de 
iis qux deinceps obfervari volebat in monafterio <Cor- 
bcicnfi. qui liber editus cli in Tomo i v. Spicilegij 
Domni LucxtJachcrij monachi Bcncdidlini. 

Y 
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V V A LiS ] Adalhardi fratri, poft quem fadlus cfi: 
Abbas Corbeicnfis. Vnde in vita Ludov ici Pij Vvala 
dicitur aflinis cjufdcm Imperatoris. Et t>e quis dubitet 
hcic agi de Vvala ifthoc , habemus auAoritatem Egin- 
hardi , cujus hxc funt verba ex Annalibus ad annum 
Dcccxxi II. Lotharium veri filium fuum in Italiam 
mifit : cum quo Vvalachum monachum fropinquufio 
fuum , fratrem videlicet Adalhardi Abbatis, Gerwn- 
fum Olhariorum Magifirum , und mifit. Obiit anno 
Dcccxxxv. apud Lotharium Imperatorem , ut fcri- 
bitur in vita Ludovici Pij. Ejus hoc extat elogium apud 
Pafchanum Radhcrtum in vita Adalhardi : Deinda 
Vvala, virorum clarifsimus , qui ei fuccefsit, pofiea mo~ 
nachorstm pater eximius , tunc temporis primus inter pri- 
mos , cuitiiis amabilior unus , nimia familiaritata 
"Regi inherens , mstxima PrefeSurf dignitate fubve- 
Hus , in Senatu clarior cuniiit , in militia vtrh prudenti 
animo fortior univerfis;; quem tanta laus fequebatur i» 
amni vita negotio, ut longi plus cenferetur amore pojfe, 
quam omnium fafius etiam ^ tyrannis reliquorum. 
"Erat enim juftitu cufios , decies honeftatis, opprejforum 
quoque jufius oppreffor. Vocatur autem Vvalo in libro 
de conftruAione Novae Corbeiz , & in Annalibus 
Eginhardi ad annum d c c c x 1 1. 

Hilisacharo] Prelbytero , & Abbati Ccn. 
tulenfls monafterij , quod in dicEcefi Ambianenfi (itum 
c'ft ; ut docet Hariulms in libro 1 1 1. Chronici Centu- 
Icniiscap. IV. qui addit eum fuiflTc rciSorem monafte» 
rij Gemmeticenfis. Virum fiiiflc magnae dignationis 
patet vel ex folo libelli iftius titulo , ubi nominatur in- 
ter Proceres Palatij. Sed praeterea habemus auftorita- 
tem Eginhardi , apud quem fic feripum eft ad annum 
Dcccxxvi l. Imperator Helifachar'PreJbfterum Ab- 
batem , ^ cum eo Hildehrandum atque Donatum Comi- 
tet, ad motus Hifpaniu Marea componendos mifit (^e. 
“Et teftatur Amalarius Abbas in libro De Ordine An- 
tiphonarij , hunc Helifacharum fuilTc primum inter 
primos Palatij Imperatoris Ludovici. Cancellarium 
Ludovici Pij fuHfc cx eo patet , quod in aliquot Ludo- 
vici^raeceptis Durandus Diaconus fubfcribit ad vicem 
Hclifacbar . AdHitit porrb B. Benedi&o Anianenfi 
Abbati moiienti , ut in ejus vita tradit Smuagdus. 


Absolvtionem discedendi] id cft, 
licentiam abeundi. Ablblvendi enioi verbo per eas tem- 
pcftates utebantur pro co quod Latini dicerent %cere 
poteftateiiidifcedendi. Veluti, Abfolvere JLegatos. 

Baptis MvM postvlantbsJ Servi ni- 
mirum ilve mancipia ludiEorum 3 qui ludxi tamen non 
erant , fed pagani. Hi ergo quum verfarentur Lugduni 
inter Chriftianos^ morclque eorum ac religionem ap- 
probarent , ad Ecclefiam accedebant , baptifinum po- 
Aulantcs. ^ contradicebant ludeei , nc mancipia amit- 
terent, qutc illis pretio conftiteranc. Sed pretium em- 
ptionis offert Agobardus, juxta Canones, modo liceat 
cos iervos facere Chrillianos. San^ malus animus elTe 
poterat in fervis illis ■, qui , ut in libertatem vindica- 
rentur , Chriftianam fidem ampledi fe velle fortailis 
limulabant. nam lege cautum erat , Ne ludek m*ncipi/b 
defervitint vel adhireant Chrifiian» j uti diximus ad li- 
brqmdc infolentia ludaronun. Neque nova tum erat 
haec fervorum calliditas. lam enim tempore Concilij 
Gangrenfis, nonnulli abobfequio dominorum recede- 
bant, quod illi non eilent Chriftiani. Vnde canonis tcr-> 
tij Gangrenfis lemma fic expreifit Dionyfius Exiguus: 
Defervis q$ti jugum famulatus abjiciunt Chrijfianitatie 
obtentu. Canon autem fic habet: Si quis fervam , prae- 
textu divini cultus , doceat dominum contemnere pro- 
prium , ut difcedat ab ejus obfeqttio , nec ei cum benevo- 
lentia omni honore deferviat, aftathema fit. j£vo 
quoque Gregorij Magni , du»a ludatis viia cft haec fer- 
vorum ancillarumque induftria. Sic enim ait Grego- 
rius lib. III. Indi^. xii. epift.ix. Pervenitijetiant 
adnot,fervos ancilldjque ludaorum , fidei caufa adPe- 
clefiamrefugientes , aut infidelibus reflitui dominis , aut 
eorum, ne rejlituantur, pretium dari(fi*c. Vide eundem 
Gregoriumlib. v. Indi^ione x i v. epift. xxxi. & Gc- 
lafij Papae epiftolam ad Siracufium , Conflantium , & 
Laurentium Epifeopos , apud Ivonem parte x n i. cap^ 
cx 1 1 1. Sed hi quoque loci Gregorij adflruunt feoten- 
tiam Agobardi. Nam jubet omnino Gregorius ut fervi 
luda;orum ad Ecclefiam refugientes , in liberutem mo- 
dis omnibus vindicentur , five jam olim Chriftiani fue- 
rint , five recenter baptizati fint. 

In hoc permaneret] id cft, nemifieift 
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poft acceptum baptifma liberari a fervitute , juxta (en-» 
tentiam Pauli in cap. v i i. epiftola: primae ad Corin- 
thio* quo etiam rcfpicit canon Gangrenfis fupra lau- 
datus. 

Carnales dominos] Salvianus in libro 
III. de Gubernatione pag. j8. §^anquam nos non hat 
folism injuria contemnamus Deum , qua contemni es fer- 
vis fuis domini carnales folent. 

SvBiciT EOS Christo] id eft, paganos^ 
quos bello vicit. Eadem phrafis ufurpa^ reperitur 
etiam a Stephano TornacenU in epiftola c l xx. ad 
Canutum'Regem Danorum : Petimus ut vos . qui totiens 
armis fuperatis idololtUras ^ ju£o /abjicitis ChriJHan* 
g^c. Sic Karolus Magnus Saxones aegre ferens npn efte 
Chriftianos , arma in eos movit ; fic ftatuens , non an- 
ti finem bello impoftturum , qu^m Chrifto fiibjiceren- 
tur. Eginhardus in Annalibus ad annum dcclxxvi. 
etsm Rex in villa Carifi aco hyemaret, confslium iniit ut 
feffidam acfkdifragam S axonum gentem bello aggrede- 
retur , eo ufque perfeveraret , dum autviSli Chrtjliana 
religioni fubjicerentur , aut omnino tollerentur. Feliciter 
id evenifte quod Karolus animo conceperat , teftatux 
Eginhardus cum eo ceteri Annalium Prancicorum 
feriptores. Sed praecipua tamen auctoritas tribuenda eft 
teftimonio Ludovici Pij , qui fic loquitur in Praec^to 
quod ad planos ad Chriftianitatem invitandos fieri 
praecepit: Genitor etiam nofierglorioft, memor saKarolut 
omnem Saxoniam tcclefiajiice, religioni fubdidit, jugum- 
que Chrifli adufqsse ad terminos Danorum atque favo- 
rum , corda ferocia ferro perdomans , docuit. Q^bus vero 
artibus ufus fit Karolus adversus Saxones j ut eos Chri- 
fto fubjiccret , non alius efle poteft teftis luculentior , 
quiim ipfe Klrolus : qui lege lata edixit > ne cui Saxo- 
num liceret non eiTe Chriftianoj fub poena capitis. Haec 
iunt verba ejus e Capitulatione de partibus Saxoniz,ab 
Holftenio edita , cap. v 1 1. Si quis deinceps in gente Sa* 
xonstm inter eos latens non bapti^^attss fe abfeondire vo- 
luitit , ^ ad baptifnum venire contempferit , paganufque 
permanere voluerit , morte moriatur. HincfaCtum putat 
antiquus Icriptor libri de conftrudione Novae CorbeY* 
in Saxonia , ut Karolus prae omnibus Chriftianis Regi- 
bus potentifilmus in bello fuerit. Pojl obitum namque 
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ttehilifsimi Regis Pippini , inquit , Karolus fiUus ejus rr- 
gnum obtinuit Truncorum univerjum. Cui Dominus tun^- 
tum contulit virtutem , utque potentium , ut non folitm 
Truncorum regnum jirenue gubernuret , fed etium multus 
burburorum gentes circumquuque fubjuguret. Vnde fu~ 
Bum e fi , ut gentem Suxonicum, qtu oiim contru Truncos 
rebellubut, non folum fuo dominio fubegiffet , fed ^ mel^ 
lifiuo Chrifi i nomini dieuremeruijfet. Hum & hunc ideo 
fru omnibus Chriftiunis Regibus potentifsimum in bellis 
fuijfe credimus , quiu quos fuo dominio fubjugubut , Chri- 
fii nomini dedicubut. Quibus adde loca qux vir dodlus 
Iohannes Launoius Theologus Parifienhs congdlicin 
cap. V, libri aucm fcripfit de veteri more baptizandi lu- 
daeos & Infideles. Ceterum qu6d in libro de conftru- 
^lione Novae Corbciae vides Karolum Mag 9 um’Chrifti 
nomini dedicafie gentes quas fuo dominio fubjugabat ; 
meminifle debes , Icdor , non folos Saxones id fidem 
Chriftianam ejus opera converlbs efle , (cd Hunos quo- 
,& AvareSjUt obfervat Sirmondus ad Thcodul- 


pa^. xSy. £t diu ante Karolum pi^cellerat exem->- 
pium Clodovei Francorum Regis, illius qui primus 
Francorum Principum Cbrifto nomen dedit. Is enim^ 
fi qua fides inedito feriptori vitae fiiodli Dominij Lemo* 
vicenfis anachoretae, ediAo per omnes Imperij Francici 
provincias miffo juffit ut , rcli fto idolorum cultu , cun-; 

<%i le verterent ad religionem Chrifti. funt verba 
illius feriptoris : Illo ituque tempore Clodoveus Rex Gul-> 
lium utque Germunium regebut, vir urmif flrenuus , elo- 
quentiu fucundus ; omnes Truncigenu , tum Chriftiu- 

ni , quum Puguni , ejue dominatui fttbjucebant. Ipfe varb 
Rex , ub exordio fu* prolis , Gentilis extitit. Sed divina in^ 
f^irunte clementia Redemptoris , fer admonitionem funBi 
Remigij Remenfium Mchiepifiopi , ad Catholicum fidem , y 

Domino favente , Chriftiunus ejficitur. §lui denique Rex ^ ' 

poflquam « fuero fonte levavit , nuntios per univerfus- mit- 
tens provincias ,quuejtcs pote futi fubjeBu aderunt, edi- 
xit , ut omnia fulforum templa deorum confringerentur . 
utque ignibus cremurentstr , Deum unum & verum ($» 
omnipotentem crederent, Uliquefoli defervirent. Si quis, 
veni hoc regule decretum contemnere prtfumpferit , reuut 
feregulis mujefatis agnofeat. Conftat ergo vi quando- 
que a^um aidycisds paganos , ut idolotum cultum de-« 



Y ili 




3S STEPHANI BALVZII 
Icrcrcnt, fideique fe Chrifti applicarent. Quid crg0 
faciemus Tertulliano , Hilario, Hieronymo, Augu-r 
ftino, Calliodoro, aliiique nonnullis vencrands mc-r 
moriae viris , qui perfpicue docent religionem non efle 
cogendam , iicc imperandam. Nam Tertullianus qui- 
dem hxc difert^ feribit ad Scapulam cap. 1 1. Sed nec 
religionis eft cogere religionem ; que ffonte fisfeipi debeat, 
non vi. Hilarius autem in epiftola ad Conflantium 
Aug. diu multumque verfatur in oflendendo religionem 
cogi non debere , ac neminem credere invitum. Hiero- 
nymus in commentario in caput fecundum epiftol® pri- 
mae Pauli ad Timotheum : Hic probatur nemini oportere 
ad credendum vim inferre , nec tollere arbitrij libertatem. 
San£Vus Papa Gregorius lib. i. epift. x x x i v. Ew enim 
qui a religione Chrtfliana difeordant, manfuetudine , be-r 
nignitate , admonendo , fuadendo , ad unitatem fidei ne-- 
ceffe eft congregare i ne quos dulcedo predicationis , pra-e 
tentus futuri judicis terror ad credendum invitare poterat, 
minis terroribus repellantur. Qtnnquam fibi repugna- 
re videtur idem Gregorius lib. 1 1 1. epift. xxx v i. in 
qua fic feribit ad lanuarium Epifeopum Calaritanum : 
Accidtt autem aliud valde lugendum ; quia ipfos rttfticos , 
quos habet’Ecclefia tua , nuncufque in infidelitate rema- 
nere negligentia fraternitatis veftra permifit, "Et quid vos 
admoneo ut extraneos ad Deum adducatis , qui veftros ab 
infidelitate corrigere neglegitis ? Vnde rtecejfe eft vos per 
omnia in eorum converfione vigilare. Nam fi cujufiibet 
Epifeopi in Sardinia infula paganum ruflicum invenire 
potuero , in eundem Epifeopum fbrtiter vindicabo. lam ve- 
ro fi rufticus tanU fuerit perfidi* oljftinationis inven- 

tus, ut ad eum venire minime confentiat, tanto penfionis 
onere gravandus eft ut ipfa exaiiionis fu* poena compella- 
tur ad reSbitudinem feilinare. Nimirum juxta mentem 
Auguftini, qui Petiliano libertatem arbitrij in caufa 
fidei efte debere dicenti fic refpondit libro 1 1. contra 
litteras Petiliani cap. x. Nam fi hoc inventum fuerit 
qtibd imptb feceritis non miremini , fi non defiunt minijlri 
Domini per quos flagellamini : quia perfecutionem patimi- 
ni non a nebis ,fed,ficut feriptum eft , ab ipfis foBis ve- 
flris. Item cap. lxxxiii. Ad fidem nullscs eft cogen- 
dus ; fed per feveritatem , immo per mifericordiam Dei, 

tribulationum flagellis /ol(t perfidia caftigstri. Nu^nquid 
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(f^/4 mores optimi libertsue voluntatis eliguntur , ideo mo~ 
res pejftmi non legis integritate puniuntur ? £c paulo poft: 

Si qua igitur adversus vos leges confiiuaa funt , non eis 
benefacere cogimini, fed male facere prohioemini, Natn 
bene facere pemopotefi,nijs elegerit, nifi amaverit , quod 

in libera voluntate. Citm aliquid adversus vot Reget 
conftituunt, admoneri vos credite ut cogitetis quare ifia vas 
pattamini.Cctctam adeo fem^er tifum efl aquum , rcliv 
gionem cogi non debere , ut cum anno d c x x x i x. Lc-» 
gati Sedis Apoftolicx agerent in urbe Conftantinopoli- 
tana,Grscique ab eis conarentur extorquere rubicripcio^ 
nem cujufdam erroris , aperti ita rdponderint : Nequt 
enim e f qui cuilibet , maximeque in caufa fidei, vimpof- 
fit inferre', ut docet fandus Maximus in epiftola ad Ab-, 
batem ThalalTium , qua edita eft in Collcdancis Ana-, 
ftafij Bibliothecarij. Alia veterum loca fi quis requirat 
ad ofiendendum religionem cogi non debere, dimeile 
non erit exhibere. Nam Si ab aliis jam colledafunr. 

V ide Ivoncm parte i. capite cclxxvi. & parte x i i.i. 
cap. xci v. itdnquc Gratianum Dift. x t v. 

Secvndvm statvta frioxym] ni- 
mirum juxta canonemx VI. Concillj I. Matifeonenfis, 
qui fiipr^defcriptuseA inlibro.de ludaicis fuperlUtio- . - 
nibus cap. v i. 

Magister Iv o R v m } id eft , Evrardus, 
ut pat^t ex epiftola fcquenti data ad Nibridium Narbo- 
nenfcm Epilcopum : Tentaverunt porro quidam Mijfi,^ 
inquit , Evrardus maximi » qui Jtidaoruta. nunc magi~ 
fter eft f^c. 

B-r B v I c V t V M ] id eft > inventarium , ut adnota<v 
vimusadepiftolam primam Lupi Ferrarienfis. Brevem- 
enim antiquitas dixit quod no& hodie dicimus inventa-v 
riura. Vnde & Eufebius lib. x. cap. v i. Hift- Ecclcf. re-, 
tinuit hanc vocem in contextu Gtteco. Eodem fenla 
ufurpata repetitur hsce vox in Codice Theodof. /. j. da 
indulgentiis debitor, (^l.i. de ftudiis. liberalibus urbis Ro-< 
rna S' GP. Hinc illud Optati in libro primo adversds, • 
Parmenianum : Brevis asm argentifedenti Caciliano , 

ficut delegatum et Menfurio fuerat, traditur, quo loca 
vide Notas Balduinij qui tamen veram hujus vocis fi-< 
gnificationem non fatis aftequutus fuifte videtur. Inde 
Inbreviare in Capitulis Karoli Calvi , & apud Hinc^. 
marum in prsefatione libri ^ v. capitulorum. 
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AV^PJSTOLuiM 

N 1 b r j divm. 

N Ibrtdio] Narboncnfi Archigpifcopo , antea 
Abbati monafterij Craflenfis in ^jcrceli Carcaf- 
ibncnfi. Ampleftor enim lubens eoqieiluraip clariiE- 
mi viri Guliclmi Catelli, qui Nibri 4 ^iuni & Nifridium 
putat unum id^mque nomen ede. N ifridius enim Abbas 
Graflenfis fuit, regnante Karolo Magno. Cui fententis 
firmius adhafiflct Catellus , fi fciviltec hunc noftrum 
Archiepilcopum in vetuftiflimo exemplari Praecepti 
LudoviciPij , non Nibridium, fedNifridium nomir 
nari,& Nefridiura apud Alcuinum in prsrfatione libro- 
rum adversus Elipantum. Ex Abbate igitur CralTen^ 
faduseft Narbonenfis Archiepifeopus poft Danielcm 
' circa annum d c c x c x x. Nam coqftat cum fuilTe EpiC-. 
copum ant^ quam fynodus Aquiigranenfis haberetur 
adversus Felicem Epifeopum Vrgellenfcra. Interfuifle 
vero fynodo V rgellenfi , quae ante Aquifgr^oenfcm ha- 
bita eft adversis Felicem , colligi poteft ex prefatiofte 
librorum Alcuini adversus Elipantum Toletanum. Por- 
ro Nibridius vir fuit magnae dignationis perilla^tem- 
peftates , ut apparet ex hac Agobardi ad ipfiim epifto- 
la. Legatus Karoli Magni fuit aonp p c c c x 1 1 1. in 
Concilio v i. Arelatenii , una cum loanne urbis illius 
Archiepifeopo. VixilTc adhuc fub Ludovico Pio patet 
ex Praecepto cujus fupr^ fecimus mentionem, itemque 
ex alio ejufdem Principis Praecepto pro monatterio 
Anianenfi, quod editum eft a clariff. viro Pomno Luca 
Pacherio monacho Bencdidlino iq Notis ad Guiber- 
tum Abbatem B. Mariae de Novigento p^. 6x3. 
-Locobvm vicinitas3A Lugduno enim 
Narbonem longiftlma eft via , ut quae per c c x xx- 
m. p. protenditur. Et tamen aliquoties illuc accedebat 
Agobardus, ut patet ex Prsecepto Ludovici pro mona- 
fterio Anianenfi. 

A N N o p RiB senti] Hanc epiftolam arbitror 
f ftp fcriptaiq fub initium imperi) Ludovici ^ij ,paul9 
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pbft quam Agobardus faftus cft Archicpifcopus Lug- 
auneniis. 

Debita sollicitydine] Epifcopi enim 
renentur circumire fuas parochias , id cft , dicecefes. 
Concilium Tarraconenfc can. v 1 1 1. Multorum cuufu 
experientiu magijirunte refer imM nonnuUds diaeiefutuu 
Ecclefifu defiitutus. oh quum rem huc confiitutione decre- 
vimus , ut antiquu confuetudinis ordo fervetur , c$* unnuif 
vicibus ub Epifcopo dioecefes vitentur. Et fi quu forte Bu- 
fitlicu repertu fuerit defiitittu , ordiri utiorteipfiusrepur uri 
prucipiutur. Concilium i v, Toletanum can. sf xtt. 
Epifeopumper cunBus diocefes purrochiufquefuusperfin- 
gulos unnot ire oportet, ut exquirut qftid unuquuqut 
filicu inrepurutionem fui indiget. Slfibdfi ipfe ,uut lusf- 
guore detentus , uut uliis occuputidnibtts implisuuts , id 
udimplere nequiverit, Prefhiteros prohubiles uut diuconfs 
mittut , qui ^ redditus Bufilicurum , reputationes, 
miniftrantium vitam inquirant. Q^m ultimam l^cro, 
tamctli dclidix quorundam Epifeoporum nimis favo- 
rabilem , renovavit Concilium Tridentinum Seff. 
XXIV. cap. i 1 1. De Reformatione. “Neque enim du-r 
bitandum cft , quin , fi Tarraconenfis fynpdi canon per 
omnes ubique provincias fancitus effet j neque tempe-' 
ramentum ei attulifient pofteriores regulx; dubUandiw 
inquam non eft, quin nonnulli Epifcopi , qui defidix in- 
feitixque fiix praetendunt occupationes , laboraturi 
fuerint pro viribus ne quid peccarent adversds Cano- 
nes. Intdligerentenim, fi Canones non ignorarent, qu* 
poena immineat contemptoribus Canonum. Valde cr- 

f ,o laudanda eft Regum aevi Agobardici prudentia & rc- 
igio , qui Epifeopis , quibus lolis tum competebat po- 
teftas confirmandi Chriftianos, necelfitatcm impoiuc- 
runt circumeundi annuatim fuas dioecefes. Librp v 1 1. 
Capitularium cap.. x c i v. Statuimus ut fingulis annis 
unufquifqueEpifcopuspurrochiurn fuam foUiciti circumeat-, 
populum confirmare, (^plebes docere, invefiigare (^pro- 
hibere paganas obfervationes , divinofque , vel fortilegos, 
auguria ,filacleria , incantationem, vel omnes {purcitias 
Centilium , ftudeat. Vide etiam cap. c 1 x. & c c l x v. 
cjufdem .libri , itemque Capitula Karoii Calvi Tit. 
V. cap. IV. V. VI. Tit. v i. cap. xxviii. Tit, 
X I, I. cap. V I. yrxcefterat auKCQ Karlonwni Prin-, 
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cipis Ediftum in^nodocui martyr Bonifacius inter—. 
fiut. In hac enim iynodo (Ic judlt Princeps: Et quando—' ■' 
€unq; jure canonico Efifcopu* circumeat parochiam adpo- > 
pulos confirmandos , Prejhyter femper paratus fit ad ’ J 
fiendum Epifcopum. Neque tamen ex his qutc dida luat ' ^ 
velim ut quis colligat exiftimare me nullas efle proba- 
biles caum , ob quas Epifeopus excufari polfit a perfo— -> 
nali viiicationc iWdioecefeos. Nam fi, exempli cau-- ': 
fa, graviter ocgrotet, tum dubium noneft, quinabfti- 
nere poflit ii perlbnali vifitatione. §^uia non efl ignavia - 
culpa, quem excufat miferanda calamitas : ut ait Calllo- 
donis lib. V. Variar. epift. xxxvi. Praeterea, fiab---' 
effe cogatur a fua dicccefi pro rebus Ecclcfije vel Rcipu- > 
blicff , fi miles raptet regionem , neque fanis parcens^ 
neque profanis , fi is qui rerum potitur, Epifcopum ex- 
cederHubet provincia j non negaverim tum quoque ju- 
ftasefie caumnon vifitandae dicecefeos ; tuneque fc- 
quendum fandi Hilarij Epifeopi Pidavienfis exem- 
plum , qui , licit exui , dioecefim tamen fiiam per Pre- 
Ibyteros fuos regebat. Ita emm ipfe dqcet in libro ' 
quem fcripfitad Conflantium Auguftum : Epifeopus ego, 
fum , in omnium Gallicarum Ecclefiarum atque Epifeo- 
porum communione , licet in exilio, permanens , Eccle^ 

fia adhuc per Prejbyteros meos communionem diftribuent. 
Sed poftquam caufie ilis defierunt , poftquam Epifeopo 
five infirmo five abfenti reftituta cft libera potefias vi- 
fitandi dioecefim ; tum vero circumeat parochias fiiaj 
dioecefeos j cejfante necejfitate, iBud quoque cejfet quod- 

faUum efi proneceJfitate,ut\cthisyt\ani I I. utamur ■ 
petitis ex canonibus Concilij Claromontani. Neque 
negaverim juftam fandamque efic legem canonis To- 
letani. Sed quemadmodum olimNicarna fy nodus quaf. ■ 
dam regulas feripto comprehendit , nonnullas verbo 
ut in Concilio Carthaginienfi di flemitFauftinus EpiC- 
copus Potentinus Zozimi Papae Legatus j fic fortalfis 
fatius ac melius fiiiffet nullam excufationem infcrcre 
canonibus , ne color daretur ignavi® quorundam Epif- 
coporum. §iuontam leges ea intentione late, funt , ut pro- 
fiesant , nonsu noceant-, quemadmodum Symmachus- 
Papa feribit ad Avitum Epifcopum Viennenfem. ' 

Shd IvdjBortm] 'Vetuerat enim canon x i r, _ - 
Copcilij Venetici , quod anno c D L x v. habi|cum cft, .. 
ne Clerici convivijs ludxorum interfiat. Omnes dtin- 
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etfs Clerici lucUorum convivi» evitent , nec eos »d con~ 
vivium quifquam excipiat : quia cum apud Chrijiianos 
cibis communibus non tstantur, indignum eff atque fa-' 
crilegum , eorum cibos d Chriftianis fumi; tum ea qua 
^poftolo permittente nos fumimtts , ab illis judicentur im- 
munda. ac fic inferiores incipiant ejfe Clerici quam lu- 
dii , fi nos qui ab ilUs opponuntur utamur , ilii d nobis ob- 
lata contemnant. Sed quoniam hcec Icxfolos Clericos 
compledi videbatur , valdfcquc timendum erat nc ca 
familiaritas cum ludsis > noceret etiam laicis , canon 
dein x t. Agathenlis eam regulam intendit adversum 
laicos. quem canonem exferipiit Agobardus in capite v. 
libri de ludaicis fupcrllitionibus. Sed ip(c Agobardus 
eam legem ampliavit,edido, ne quis Chriftianus habi- 
tet cumluda;is. Aliud tamen vilum fuerat fandillimo 
viro Ferreolo V ceticen/i jpifeopo in Gallia I^arbo- 
nenfi j qui cum Iuda:is , etiam facinorofis , comedebat 
& bibebat, uteosChrifto lucraretur. Vnde & fulpi- 
cionem Childeberti Francorum Regis adversum fc ex- 
citavit, timentis ne familiaritas illa cum ludscis & Sar- 
racenis verteretur in perniciem regni. Rem geftam fic 
narrat antiquus audor vitae ejufdem ierrcoli, hade- 
, nus ineditus , quam olim Tolofae defcripfi ex vetuftif- 
fimo codice MS. Collegij Fuxenfis. ludiorum veri ita 
illi cura erat, imo etiam quos opinio lacerabat , ut come- 
dens bibens cum eis , ^ monitis dulcibus amaritudo in 
eorum mixta moribus obdulcaret , ^ ad fidem Chrifli 
plurimos ex his convertens , baptifmi gratiam confequeban- 
tur , elatos fuperbia Chrifio humiles faciebat; afferen» 
Pharifiorum accufationem in medium , qui culpabant 
"Dominum cum publicanis peccatoribus manducantem 
atque bibentem; fimul Dominum recondentem me- 
morabat, dicens: Non indigent qui fani funt medico ,fed 
qui male habent. Non veni voc/sre iftos ,fed peccato- 
res, ad poenitentiam. Prsclare fan^ , & juxta mentem 
Auguftini ; qui fic ait apud Gratianum ij . q. 4-. Infide- 
les nonpojfumus Chrifio lucrari, fi eorum colloquium vi- 
tamus convivium. Vnde Dominus cum publicanis 
^ 'peccatoribus manducavit bibit, ynde colligi poteft 
non eadem placuifie omnibus provinciis. & interdum 
regulas in Africa obtinuifie que minds probabantur \ 
Callis > rurfum , intra Gallias quedam uni Epifcppq 
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placuilTe quoc non omnibus placebant. £t tamen inte<* 
rim manebat fraternx concofdix vinculum , falvaquc 
erat pax Eccleiiar. In caufis enim iUrciplinse, unaquse- 
que Ecclefia peculiares fuas confuctudines retinere po- 
tcft , qux tamen f^dei contrarix non lint j ut ex Augu- 
llino & Gregorio M^no adnot^vit Marea in libro 
iij. De Concordia Sacerdotij & Imperij cap. ix. $. 
XI. &lib. VII. cap. XVIII. $. vi. Quod confirmari 
poteft au£ioritate ejufdem AugulUni iic Icribcntis ad 
lanuarium in epiftola c x i x. cap. x v 1 1 1 . Mirtr /<•- 
ni quid ita voluerit, utdeijs que, varii per diverfa locm 
objervantur , tibi aliqua conferiberem i cum non fitnt- 
ceffarium ; c§» una in hu faluberrima regula retinenda fit 
tttqUA non funt contra fidem, neque contra bonos mores, ^ 
habent aliquid ad exhortationem vita melioris, ubicunque 
infiitus videmus , vel inftituta cognofeimw, non folism non 
ifnprobemsss , fed etiam laudando imitando feliemur. 
Item audioritate Alcuini , qui in Confellione fidei par- 
te III. cap. XVII. loquens de Ecclcfia , hxc ait : Ctf»- 
fhingifur univerfali traditione majorum nihilominsss tota. 
Friv otis vero conftitutionibus propriis informationibus 

unaquaque , vel pre Jocorum varietate , vel prout cuique 
benevifum efi,fubfijUt (^regitur. Confuetudines quippe 
funt diverfa. Sed una eademqste efi in ea fidei orthodoxa 
integritas. Sic Karolus Magnus in Capitulari de non 
adorandis imaginibus lib. i. cap. v i. ex eo excufat dit- 
fenfionem Ecclefi* Gallicanae a Romana in o£ciorum 
celebratione , quod confiietudo Ecclefix Gallicane con-^ 
tra fidem non eflet. Et Lupus Ferrarienfis ad Benedi- 
dlum 1 1 1. Papam feribens , confuetudines ecclefiafti- 
cas commemorat , que varie in diverfis locis tenentur; 
oratque Pontificem , ut*Adulphum & Acaricum mona- 
chos Ferrarienfes , quos ea de caufa Romam Lupus mit- 
tebat , diligenter inftruere velit ■, ut per eos ad nos, in- 
quit , tsd ceteros qaofque talia pii quar entes , inftitutia 
"Romana perveniat. Siquidem in quibufeunque ad reli- 
gionem vel honefiatem pertinentibus ambiguitatem creat 
varietas. Vnde patet , non improbatas quidem a Lupo 
&iiTe diverfas ill^ confuetudines , (cd tamen optaficuc 
omnes Ecclefie edent uniformes , ad vkandam nimirum 
ambiguitatem. Preclari itaque Stephanus Tornacenfis 
Epilcopus in epiftola c i v. Anti^asBcclefiarum confue- 
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tudines , qu*. nec rationi nec legi obviant ,fan£ia Roman/i 
Rcclejiaaut afprobare confuevit, aut non cmfuit impro- 
bare. Vide Ratramnum in lib. iv. adversus Grzcos 
cap. I. & Ruzeum in Tradam de praeeminentia digni- 
tatis Archiepifcopalis Privilegio xni. Sed ut adid 
unde digrefli lumus , noftra revertatur oratio ; fubdic 
audor vitae S. Ferreoli : Vnde accufatus apud 1Cldt~ 
bertum Regem Tr ancorum , ^ qtibd cum ludeu Sarra- 

cenis comederet ^ biberet, ^ munera eis donaret. Tunc 
timens prefatus Rex , ne aliquid in fraudem contra spfum 
moliretur , Parijius eum civitate in Rrancia in exilium 
mitti pracepit.ibique per tres annos in exilium fitit. 

Vniviro Christo desponsatam} 
£a fuit veterum omnium perfuanode Chrifto & £c> 
clelia^ut ChriftumEcclefiae fponlum dicerent , Eccle-» 
fiam vero fponfam ) neque eorum cuiquam in mentem 
venit Ecclefiam non elTe univiram. V ndc & Cyprianus 
in libro de unitate Ecclefiae ^^oquens de Ecclefia j quam 
Iponfam Chrifti matrfemque noftram vocat, h*c ait: 
adulterari non poteft iponfa Chrifii. Incorrupta efi , pu~ 
dica. Vnam domum novit , uniuo cubiculi fan&itatem 
cajlo pudore cuftodit. Et Augullinus in Sermone x x. eo- 
rum quos Sirmondus edidit, adeo aperti fententiam 
Tuam prompfit , ut divinandum non fit quid in hac caula 
fenferit. Ajcenfurw in caelstm, inquit , ipfam rurfus Eccle~ 
fam commendavit. Sponfus profekurus ,Jponfam fuam a- 
micis fuis commendavit, non ut amet aliquem ipforum;fed 
ipfumtanquam Jponfum , iBos tanquam Jponfi amicos. 
non eam admittant lafcivo amore corrumpi. Hinc fa- 
dum ut Leo I X. Pontifex Romanus , feribens ad Ro- 
bertum Abbatem Cafe-Dei in Arvernis , dixerit Chri- 
ftum efle verum & unum fandae Ecclefiae fponfiim. De- 
nique fandus Bernardus hicc ad Eugenium III. fcripfit 
in epiftola ccxxxvii. Supere f ut faBa hac mutatio- 
ne tui , ipfa quoque qUa tibi commijfa eft Domini tui ipors- 
fa mutetur in melius jam nequaqssam S ar ai, fed Sa- 

ra de cetero nominetur. Intellige qua dico. Dabit enim tibi 
Dominus intelleifum. Si amicus fponfi et ^ ne dixeris dile- 
Bam ejus principem meam , fed^inclpem , nihil tuum in 
ea vendicans ,nifi quhd pro ea , /i oportuerit, etiam ani- 
mam dare debes. In Concilio tamen Lugcunenfi fub 
Gregorio X, Romatius Pomifdk tocatur fponfus £c- 
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clcfix. in cap. Vbi periculum. De "Ele^. i» Sexto. 
PatriaRcharvm progeniem] Vi(te 
diximus ad librum dc infolcntia ludsorum. 
Sangvinem de nostris manibvs ] 
Timet Agobardus, nc (I animarum Abi commilTarum 
vigilem acfolli citam curam non gerat « A ob dcAdiam 
negligentiamque luam pereant , carum perditionem dc 
manu ejus requirat Deus in judicio divino. Yidc No- 
tas ad epiftolam l x x i x. Lupi FerrarienAs. 

Evrardvs] Miflus Dominicus. Vide Notas ad 
librum de baptiAno Iuda'icorum mancipiorum. 

Adversvs eam] ideA, EccleAam , ex len<> 
tentia Agobardi,qui Ac interpretatur locum illum ex 
Evangelio Matthaei : Super hunc petram AdificaboEccle- 
fiam meam,^ portA inferi non pTAvalebunt adverstts eam. 
Vari^ autem jadlatus eft hic locus; dum alii eum re- 
ferunt ad Petram , id eft , Petrum , & fuccelTores ejus 
Romanos PontiAces ; alij ^ Petram , id eft , ad confef- 
Aonem Petri. Fuere qui r«errent ad EccleAam , quam 
Chriftus fundavit fuper Petram , id eft , fuper fe ipAun. 
Petra enim erat Chaiftus ; ut ait D. Paulus in cap.x. 
cpiftolx prims ad Corinthios. Sed Agobardus non du- 
bitabat quin promilfio Chrifti relpiceret EccleAam^ ad- 
versus quam portae inferi non prxvalebunt. Quam in- 
terpretationem amplexus quoque eft loannes X X I. in 
cpiftola feripta ad lacobum Regem Majoricarum , quae 
nobis anno Aiperiore edita eftpoft Notas ad Lupum 
Eerraricnfcm. 
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CAP. 1 1. 1. 


& multb plures , Francico tum imperio parant. Li- 
bro VI. Capitular. cap. cctxxxi. Volumus atque 
fracipimus ut omnes ditioni noftra Deo auxiliante fubjr- 
cli , tam Romani , quam Rranci , Alamanni , Rdj^varij ^ 
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Ssxenes , Thuungij , Trefones , G»Hi , ^urguniiona 
>^(*ngobardi Vvn^ctna ,-Bentvtnt»ni , Gothi\ 
Htjfant . cetmque notisfuijiSi , cmnes, licU quocunque 
vtdtantur Itgts vinculo confirim, vtl confiutudlnurio mo- 
re connexi, hunc fententium&c. Hkrgo omnes proprU 
Jege utebantur. Vide infri in Notis ad caputxiy W- 
jus libn. ^ 


C A P. IV. 

Gvndobadvm] idcft,Burgundioncm,Ic- 
^eGundobada viventem. Illud enim referri non poteft 
ad Regem Gundobadum , multis ant^ feculis mortuum, 
imqueinfra cap. x. Burgundiones in univerfiun voca- 
<>it Gundobados. 


CAP. VI. 

Lbgsm Gvndobadam] cujusaudor Gun- 
dol^us Burgundionum in Gallia Rex , Magni Clodo- 
vxi coaivus. Hic enim, ut Gregorius Turonenfis eft 
auctor> Burgundionibut leges mitiores inftituit, ne Romst- 
Ms opprimerent. V erum qux tum fortalfis bona vifa fuc- 
rat lex Gundobada , nonnullis piis viris «vi Aeobar- 
dici vila eft iniqua. 

Homo Hi® Rsxicvs] Gundobadus enim erat 
Arrianus. Sed tamen pupugit illum aliquando cupido 
abdicandi errorem fuum j adeo ut ab Avito Vienncnfi 
Epifcopo perluafus impiam efle Arrianorum fedam, 
clam ut ebriunaretur expetierit. Vicit tamen metus 
populi. Itzqacufouead exitum viu fiu in huc infunit» 
perduravit, nec puhlici uquulitutemTrinitutii voluit con- 
peri ; vt Gregorius Turonenfis ait in libro 11. Hift. 
f rancor, cap. x x x i v. 

S V N T p B R p A V c I ] Ergo nondum prorsils ex- 
unda erat in illis regionibus perfidia Arrianorum, ta- 
metfi admodum pauci eflent. 

SiNATVR perivrar-b] Libro i. Capitu- 
lar. cap. l x ii i.Etutpurvuli,qui fine rutionabili utute 
funt, non coguntur jurure.ficut Gunebodigni fuciunt. qujc 
pars hujus capitis refertur ab Ivone parte xn. cap. 
XXII. & a Gratiano ii. q. /. cap. Purvuli. 

CAP. VII. 

HiEc RBGioj Lugdunenfis. Nam ea utebatur 
Gundobada, qu^d Lugdiwiiw effet civitas regni 
Burgundici. 
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Lacessantvr ad certamen J P^- 
nat monomachiam , id eft , duellum privatum , ad defa- 
niendas lites inftitutum a Gundobado. 

e A P. V I I I. 

Reicvlas illas ] lam antea in pnefationc 
ad Lupum monuimUS corruptam hoc lotb effe editio- 
nem MalToni , quae pro reiculas ^bet recupas cum ta- 
men in codice antiquo , quo Mafibnus utelutur , dHertc 
feriptum fit reiculas , ut ante me monuit vir clarimmus 
Francifeus lurctus in Notis ad epiftolam x c i. luonis 
Carnotenfis. Varie autem feribitur h*c vox in libris an- 
tiquis. Nam heie apud Agobardum , in vita lanfti Lici- 
nii Andecavorum Epifeopi aDuchefnio edita, itemque 
alibi, feribitur reiculas, apud Salvianum vero & alios 
non uno locorefculas. demum Hihii^eculas. Vide , fi lu- 
bet, lurctum ad eam quam diximus epiftolam Ivonis. 

C A P. I X. 


Sarracbnis svbicereTvr] nimi^ 
Hierufalcm. Contigerat autem iftud ante ducentos fo- 
rne annos quam liber ifteferiberetur. Hauinarem eninfl 
Sarracenorum ducem cepifie fanftam civitatem antio 
D cxx XV I. ex Theophane aliifque docuit Illuftriff. 
Cardinalis Batonius, quem confiile. 

Roma cotthis ] captariimirumab Alanco 
Rege Gotthoriim , qui viftot V rbem ingrelPSs eft anno 
c » X. IX. Kal. Septembrisj ut dftendit idem Baronius, 

PaoaniS et Hi«RBTicis] Loquitut dc 
Gotthis. Nam quia Radagaifus Gotthorum Rex , erat 
paganus , ebquc interfefto, reliqui* exercitus illius, • 
qul hauddubifl ex paganis conftabat , ad Alaricum tran- 
fiere , hominem quidem Chriftianum, fed Arrianac per- 
fidi* feftatoremi manifeftum eft Gotthos,qui non mul- 
t6 pbft Romam Cepelutit , pafditi paganos fuifle , par- 
tim haereticos. ^ ^ • -ir 

Italia tANOOBARDis] Contigifleid an- 
no Chrifti 6 t X V 1 1 1 . duce Alboino Langobardorum 
Rege probat Baroftius. 

A<ivAM c A L I to A M ] Dc judicio aqu* cahto 

5c ferri igniti videprancifeum Pithoeum mGlolTario 
ad libros Capitularium , luretum in Obfervationibus 
adep. Lxxiv, Ivonis Carnotcnfis,Sirmondumin Noti* 
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ad Gofftidum Vindocinenfcm lib. 1 1 1 . cp. x x x v 1 1 1. 

C A P. X. . 

Gvndobados ] ideft, Burgundiones ; ut di- 
tium cft ad caput tiuartum hujus libri. 

C A P. X I. 

Pro vno asino molino] id cft , qui la- 
borat ad molam , ut dicet in fine libri de modo regimi- 
nis ecclcfiaftici. 

Blasphemabant] id cft> vituperabant. Au-i 
guftinus in libro de opere monachorum cap. x x v 1 1 1. 
Sul> gentrtUi nomine monnchorum , vejhuni fropofiium 
HafihematHr. Gregorius T uronenfis lib. v i. ea. x l v i. 
lociuens de Rege Chilperico : Caufiu paupernm exoftu 
fjabebnt, facer dotes Domini aj/idne Ola^hemabat. Vita S. 
Leodegarij edita a Duchcfnio cap. x 1 1 . "Etenim dtn* 
Ebroimu crudelis de fupradiclis rebus fuum fatiajfet furo“ 
rem, rurfum occujiones caepit exquirere ut blajphemiam fuA 
crudelitatis valeret ab oculis humanis auferre. Gcfta Da- 
goberti I. Francorum Regis cap. xlvi. ubi agitur dc 
ingentibus Eganis virtutibus : Tantummodo a plurimis 
blajphemabatttr , eb quod ef et avaritia deditus. Libro v. 
Capitularium cap. c l x x. Epifeopos dr’ facer dotes .qui- 
bus omnis terra caput inclinat « per quos ^ nofirum pollet 
imperium , admodum honorari venerari omnes mone- 
mus. nec eos lacerari , autbla^hemari , -vel detrahi a quo- 
qicam volumus. Libro v 1 1 . cap.. c x L 1 1 . Is qui in bla- 
fihemiam alteriw cantica compofutrit, vel qui cantaverit 
ea, extra ordinem vindicetur. Annales Metenfes ad an- 
num o c c c L X V. Adjecerunt infuper multa alia , bla— 
^hemantes eundem Papam. liiacyoxGiUica. Blafmerj 
qux vituperare ftgnificat. qua dcin ipfa verfa cft iii 
contumeliam Dei. Vidimus enim blim Tutela vetu- 
ftum codicem MS. in quo continebantur adta litis qua de 
Cathedra Tutelcnli erat inter Guichardum dc Combor- 
nio Abbatem Vicrccnfem& Ludovicum deAlbuconio 
Priorem de Mortagnia armo Mccccivii.Nam Ka- 
rolus Petitus ferviens r^ius ait in Aiftis ^ fe tum confe- 
riis , fratris filium ejufdem Guichardi fibi multum ob- 
ftitifle ne quoddam Senatus Parifienfis arreftum latum 
adversus Guichardum faceret palam^ minitantem etiam 
ac blafphcmantcm Creatorem > Karoli adjutotfunqoe 
ejus facinus inultum non fore >corfimque cade expian-j 
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dum. Haecfunt verba Karoli : Difunt leditnevtui^ie»^ 
luyAbbe, en hnbit tCEfenyer , bUfmant nojlre Createttr, 
aH’il y en Mteit de mors ^ de tues fur les carresutx. 

C A P. XII. 

De cAHONiBvs Gallicanis ] Magna 
femperapud majores noftros fuic reverentia Canonum 
Gallicanorum ;& non folum apud Gallos, fed & apud 
Hifpanos quoque , ut obfervatum eft a viris eruditi/fi» 
rois. Cert^ Canonum Gallicanorum nomine veniebant 
etiam Hifpani, utpatetex Hinemaroin cap. xxxvx. 
pofterioris operis adversus Gothefcalcum : Sed im 
CnUtennu Cnnonibus de Potnmio Braccarenfe Archio^- 
topo ( 5 * fynodo Vulentinu evidenter agnofeitur. Manif^ 
ftum eft enim heic agi de fynodo T oletatana x. in qua 
deje^us eft Poumius Epifeopus Bracarenfis. Nam 
quod de fynodo Valentina ait , relpicit ad canonem 
quartum fynodi V alentinz quae anno ccclxxxv. ha> 
bita eft in provincia Viennenfi. lifdcm Canombus Gal- 
licanis ufam olim elTe Angliam , ut quas in vicino edet, 
colligi potell ex fynodo Hero^ordienli habita anno 
i> c L X X 1 1. Nam librum Canonum io ea fynodo pro- 
latum , haud alium fuifle qu^ Codicem Canonum £&• 
clefix Gallicanae probari poffe certis teftimoniis habeo 
perfuafum, ut ali^ fortalTe pluribus oftendam. 

Neoterici Romani] Sugillat irridtejoe 
Agobardus Romanos fui temporis , veteris Ecclefiae 
mores ad (Iros detorquere cupientes, atque obeam cau- 
lam contemnentes Gallicanos Canones , qubd eos neo- 
terici Romani non commendaverint. Cui criminationi 
fic refpondet Agobardus , aliam fuifle mentem veterum 
Romanorum , qui Canones illos religiosi venerati fune. 
Potuiflet igitur optimo jure adversis eos uti eodem te- 
lo , quod poftea adversus Grxeos vibravit Ratramnus 
monachus Corbeienfis in libro iv. adversus Graecos 
cap. I iT. VndemirnndumyiiK^mc, qustptilhs novit /4« 
fientibw prudenti» , non ucquiefcere quod fui probuntm 
mnjores acquievijfe. Itaque qui (an^i olim erant Roma- 
norum mores, reverentiamque univerfi orbis huic po* 

S ulo conciliaverant , jam verterant in contemptum. Sic 
c feculo fuo conqueritur etiam Gerbertus in epiAola 
X L. Romnnorum mores mundus perhorrefeit . Atque id 
cx eo fa^umeft, opinor , qu 6 d qui in obfervatione Ca- 
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honum cctcris per orbem Chriftianis exemplo efle de- 
bebant , omnium impudentiHim^ eos conculcabant. Ne- 
que vero ego id dico , fed Ratherius Veroncnlis Epifeo- 
pus in parte 1 1. de contemptu Canonum Tomo 1 1. Spi- 
cilcgij Dombi LucxDacherij pag. i 88 . lUi^ 

quis , curfri, ceteris gentibus bnftijmo renatis, contemfte- 
ires canonica legis vilif tnf ores ' Clericorum fint magis 

Italici i Et infr^ pag. o'. '§juorfum tamen hac detra- 
hendi avida amulorum fi requirat invidia. Nimirum ' 
ut quod innotefeere nequiverunt fr&miffa j demonfirent 
termino proxima. Nempe ut patefieret quare^H, unde ifie, 
id efi , hodiernus , pravaluerit Canonum fanfferum tam 
univerfalis contemptus. Ad hoc perventum noflraefiin- 
quifitione atque indagatum , eorum contigijfe fine dubia 
culpa, qui cum eos legant atque intelligant, pro nihilo 
ducunt. Vide rurfum Notas ad caput x x. libri de dif- 
penfatione eccleCafticarum rerum. 

.^Q_yAi,i AvcToRXTATE ] Ait Concllia 
regionalia , aut provincialia , cujufmodi funt Gallica- 
na, non efle tantae auftoritatis ac generalia totius mun- 
di , led tamen congrua veneratione fufeipienda. quod 
lumptum videri poteft ex Auguftino in libro 1 1. de ba- 
ptilnio cap. 1 1 J. Jpfa Concilia , inquit , qua per fingulas 
regiones vel provincias fiunt , plenariorum Conciliorum 
muBoritati, qua fiunt ex univerfo orbe Chrifiiano , fine 
vilis ambagibui cedunt. Vetus auAor in Praefatione 
ColledHonis Canonum , poftquam locutus efi de qua- 
tuor Conciliis Oecumenicis, ha*c ait : Sed fi qua funt 
Concilia qua faniii Patres jpiritu Dei pleni [anxerunt, 
foft ifiorum quatuor auBoritatem manent ftabilita. Et 
poft illum , lelTe Epifeopus AmbianenEs in epiftola ad 
diocefanos luos : Si qua verb alia Concilia Janitorum 
Patrum , pro necejfitate caufarum , plena Jpiritu Dei in 
unum congregata [anxerunt , cuftodienda ^ recipienda, 
Hinemarus in opufculo l v. Capitulorum cap. xx v* 
Si qua funt autem Concilia et fanhis Patribus inftituta, 
poft quatuor Conciliorum auBoritatem cufiodienda (fi* ob- 
fervanda decrevit, id eft. Papa Gelalius , cujus ha:c funt 
verba : Sed (fi* fi qua funt Concilia et fanBis Patribtes ha- 
Bentts inftituta .poft iBorum quatuor auBoritatem etiam 
cuftodienda (fi* ricipienda mandamus (fi* decernimus. 
Vide Mart^un in libro iri. De Concordia Sacerdo- 

X ij 
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lij & Imperij cap. i v. v i. & lib.vi. cap. xxx. vx. 

C A P. XIII. 

De eide altercans] Earum altercatio» 
num , ut vocat Agobardus, unam nuper edidit Domnu» 
Lucas Dacherius in Tomo v. Spicilegij pag.no. & 
fcquentibus. Alterius vero altercationis cum Gundo» 
bado meminit ipfc Avitus in epiftoU Xxi. quxdata 
cft ad Domnum Sigifmundum Regem , Gundobadi fi- 
lium. Cum prtfenti»m vefiram , inquit , t>ed latgimtt 
meruero, ^er meferiem totiut altercationis exponam. 

Dialogos] Vnius iftorum dialogorum frag- 
mentum aliud habemus confervatum ab Agobardo in 
libro de Piduris five Imaginibus cap. ix. 

Epistolis absenti respond en s] 
Extant omnino oAo Aviti cpiftola; ad Gundobadum 
Regem, omnes ferme de caula religionis. Nuper ve- 
ro aliam quoque reperi in veteri codice MS. clarilfi- 
mi viri Petri Marnsefij Senatoris Gratianopolitani j 
quam , qu6d nondum ediu fit , & utilis efle poteft ad- 
versus detonas quorundam interpretationes , edere vi- 
fum cft opportunum poft Notas noftras in Appendice 
Adorum veterum Tit. 1 1. 

Gvndobado XN SVA rereioia 
perdito] Gregorius Turon. lib. 1 1. cap. xxxiv. 
loquens de Gundobado : Ifta ille ratione conjufies , »f- 
que ad exitum vita fua in hac infania perduravit. 

SiGisMVNDVM Regem J Gundobadi fi- 
lium , virum , ut fequens atas putavit , fandifiimum, 
adeoque publice confecratum. Vnde in veteri frag- 
mento hiftorico , quod Chriftianus Vrftifius edidit, ac 
poft cum Duchefiiius , fandus dicitur. Leudegifm nam~ 
que , cism Major domtu ejfet, duxerat uxorem deprofa- 
pia fanffi Sigifmundi Regis Burgundii. Sed nuper vir 
clariftimus Hadrianus Valefius in publicum cmifit VaG> 
fionem fandi Sigifmundi , ab audore , ut ipfc putat, 
cequali ac monacho forfitan Agaunenfi compofitam: ex 
qua apparet hunc Principem , aftlidis omnino rebus 
luis , ex Burgundia in montem quendam , cui Vercfal- 
lis nomen erat , aufugifte , ibique monachum fiiifte fa- 
dum,.ut fc hoftium fiiorum immanitati fiibtrahereti 
fcd quorundam Burgundionum perfidia fadum ut ex 
fuga retraheretur , Ipccie pietatis. Adieram autem ipfii 
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' au (floris vcih^L: Igitur citm Franci plurima pene regna 
devajlarent, GaUiardmque urbes vehementer depopula- 
rentur , ita ut multitu4o maxima Burgundionum Fran- 
(is fe fodaret ; tunefaniiw Sigifmundscs videns fe hinc in- 
de coanguflari , eref aliis montem expetiit , adinfiar- 

FluTheJbitis , quatenus crudeliflima gentis barbaricam 
feritatem evaderet ,fingulariter habitare elegit : quia, Ji- 
bi imminebat dif crimen vita , juxta illud quod egregius 
predieater de fuis tribulationibus feribens ait , Periculis i» 
falfis fratribus. Tunc diverfo modo Burgundiones necejjt- 
tate magis quam voluntate Francis fe ex integro dederunt^ 
promittentes fanUifftmum. virum Sigifmundum, Princi- 
pem fuum , perquirere , e\s vinclum tradere. Hac pro- 
miflone audita , fanSlus vir Sigifmundas comperta eo- 
rum nequitia cafariem capitis fui totondit, & fea Idica- 
li vejUtu in religionis mutavit halitum. S^ui dum in fu- 
pradiUo. loco jejuni js pene & vigilijs muceratus quiefeeret 
ibidem , pquei ex Burgundionibsss ad ipfum convenientes 
quafi caufa qmoris , ad fepulcra fandiorum martyrum 
fub quadam cuflodia latenter perducere promiferunt. 
Ctsmque ad clasifuras. ipftus Agauntnfis monaflerij perve- 
niffent agmina Burgundionum und cum Francis , adin- 
jlar ludi, proditoris Chrijii Burgundiones i» eum manus 
injecerunt , d* vinHum catenis tr adideruntFr ancis , eo- 
rismqueRegi Clodomero. Sed ubi nam tandem gentium 
fitus fuerit mons ille , in quo Sigilaiundus latere cupiit, 
ignotum reliquit hic auAor. Ec probabile eft alienas 
terras pcLiide Sigifinundum , ac procul a Gallia difO- 
tas : ne d in vicino confideret , deprelwndcretur. Ita- 
que in Hifpaniam Xarr^conenfcm ^baud procul Bar-. 
cinone , fcccfllflc in montem Signium ^ conftans illi<j 
traditio cd , quodam etiam carmine confecrata ) quod* 
licit in bidoricis tebus multum aberret , evincere ta- 
men viderut in hoc fecedu habitade Sigifmondum, do-i 
nec a fuis retra^us cd. Sed operae pretium ed, non car- 
men quidem illud deferibere vulgari lingua Catala- 
nica Icriptumifcd hidoriam ineo Seferiptam ediderere 
verbis nodris. Illic ergo habetur , fandum martyrem 
Sigifmundum , five Sagimondum , ut nunc vocant ,, 
Burgundionum Regis filium, cum anno aetatis fuae quin-> 
todecimo a fpina quadam vulnus accepidec , nullam ei 
nv?dc9,do operam dic magis idoneam cxidimade,qu^V 
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fi (eculo relifto , in eremum fefc abderet. Ea de caufii 
folumad Pyrenaeos montes , qusl Galliam Narbonen- 
fon abHilpania Tarraconenu difterminant , acceflifi^ 
fe } tranfcensilque montium faucibus quae Hilpanias 
Gallis jungunt, ad Ficarias oppidum , quod hodi^que 
‘ per viam illam pergentibus primum poft fuperatos 
montes occurrit, pcrvcnille, atque illinc reda progtef- 
fum ad civitatem Aufonenfem. T um verb ei occurriCf 
fe Domarium quendam , id efi , ut opinor , Canoni'> 
cum Aufonenfis Ecclefiae , virum fandiflimoe vita j ab 
^&que indicatum illi fUilTe montem Signium , in quo 
falutcm fuam procul a feculi periculis operari polfet. 
Illinc arrepta ad montem excelfilTimum , cui k media 
die nomen eft , via , ad manfionem quandam pervenif- 
fc , quae ‘Podium- Vallis nuncupatur ; compertoque ere- 
/ mitas in iis montibus habitare, illuc fladm protedum; 
neque mult6 pbft incidifie in eremitam quendam , ab 
eoque edodum fuiffe quae vitoc illius fedatores fcire de- 
cet. Dcin valedicentem viro , in eremum fefc abdidif- 
fc , herbis illic nafeentibus viditantem , & aquam pro 
potu fumentem.Interim patrem Sigifinundi,dum filium 
quxrit, in eas regiones profedum i cdmque perveniffet 
ad Ecclefiam fandi Martialis , qux io monte Signio fi> 
ta eft , illic forte filium reperiffe. Nam is quolibet dic 
V eneris illuc accedebat , ut panem hordeaceum accipe- 
rct,quem in eo loco dari in eleemofynam mos erat. Sed 
agnitus a patre non fuit filius, liebt fimul conloquercn- 
tur. Vicit tamen natura , fcque ille Sigifinundum effe 
fafius eft. At pater filium vitam illam dclerere , fecum-s 
<^ein Burgundiam redire oravit. Vertim repugnabat 
Sigifinundus, inanem & ftultam proedicans hujus mun- 
di gloriam, xternafque divitias potius cogitandas. Nec 
recellit tamen paterj fcd eadem exhortatione tentavit 
animum filij flederc, nunc per caritatem qus patri de- 
betur, nunc etiam per blandum matris nomen cum obte- 
Aans. Quid moror diutifts ? Pervicit pater; amboque in 
Burgundiam rcgrelfi , magni gaudij materia fuere fubr 
jiedis. Hadenus ex carmine illo. Hxc vero fatis con-. 
gruunt fuperiori narrationi , fi juvenilem illam cetatem 
ac peregrinationem patris excjpias.Quonam autem mor 
det vitam finierit , habes ap^ Gregbrium Turon. & 
^osreruin Jrancicaxumfcriptdres, £t hauddubie bc- 
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ne morte ufus eft. fadum eft , ut propter hoc 
cinus, & quia monafterium Agaunenre lineaverat, in 
Domero fandorum habitus Iit deinceps, 

SiOISMVNDVM R. convertit ] ah 
Arrianirmo nimirum ad Catholicam. £t 1 d quidem eve* 
oifTe vivo Gundobado patet cx epiftolis Aviti. 

Recitavit homiliamJ £a none non 
cxilat. Vide Sirmondum ad epift. x i. Avith 
GAP. XIV. 

Vna omnes regerentvrlbgb] Ait 
valde optandum elTe , ut tot gentes , qus imperio Ludo» 
vici parent, uiu lege regi jul^atj nec llnt tot leges , quot 
sentes. Nam Langobardi fua lege vivebant , Burgun» 
oiones fua , Saxones item fua , ac fua Gotthi , & uc de 
alijs .Valde autem optandum,ut quemadmodum hx om- 
nes gentes uni Principi |>arent, una etiam lege regantur, 
non diverfis. Sed qma illud difficj^e , ac homini ferme 
impoiTibilc; faltem Gundobada, quxeft inhumani di» 
ma, de medio tollatur. Vide Nous adeaput 1 1 1. hujus 
libri, Sc Ivoncm pane vi ii. cap, iij. ex Concilio 
Triburienficap. 35, 

LJBRVM 

DE mi VI LEGIO ET lyRE SACEElDOTU. 

H Iceft omnino libri iftius titulus in codice Papirij[ 
MalToni, & in contextu libri. In veteri tamen co-. 
dicc MS. clarilT. viri Petri Marnxilj Senatoris Gratia» 
nopolitani hic libet fic inferiptus eu: Efijlel» Agobardi 
Epifeopi Lugdunenfis defactrdot^ dignitate , nd Bamnr^. 
dum Viennenfetn Archiepifeopum . quod eodem recidit. 
C A P. I. 

Bernardo ] Codex Marnxfii , Eamardd. 
monuit me vir cruditilfimus Petrus friheifeus Chiffle- 
tius Prcfbytcr c Societate lefu, fic quoque feriptum fp 
vidilTc hoc nomen in multis codicibus manuferiptis. Ve-* 
nlm diferimen illud eft nullius aut parvi momenti. 

A T Q_y E cLERicoRvMj Idipfum fequenti 
fcculo graviter deploravit Ratherius EpifeopusYero* 
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ncnfis in parte ii.de contemptu Canonum, in Tojr 
mo 1 1. Spicilegij pag.188. 

e A P. I I. 

Vnvs sacerdos] ynicum in Ecclefia Chri- 
fti facerdotium effe contendit Agobardus , hujulciuc ia- 
cerdotij caput fummum efle Chriftum , c^ui lummus ia- 
cerdos cft. Et fideles omnes efle unum laccrdotcm fiib 
uno capite Chrifto,ob illum locum ex cpiftola prima B. 
Petri , ubi fideles vocantur gentu electum , regale facer- 
dotium. Alia Cypriano mens fuit, quum in cpiftola l v. 
feriberet non aliunde obortas effe harefes , aut nata fchif- 
tnata , quam inde quod f acer doti Dei non obtemperatur, 
nec untes in "Ecclefia ad tempw facerdos ad tempus ju- 
dex vice Chrifii cogitatur.fiizm hoc tantum fibi vult hoc 
locoCyprianus, juxta obfervationem Rigaltij,V niufcu- 
jufque Ecclefia:, qutc univerfalis illius portio cft , unum 
efte debere Epifeopum facerdotem , qui fit Ecclefia: fuie 
facerdos ad tempus , & ad tempus judex vice Chrifti. 
flac enim funt ( inquit Cyprianus in cpiftola lx v. ) 
initia hareticorum, O' ortus atque conatus fchifmaticorutp 
male cogitantium, ut fibi placeant, ut prapofitum ( id eft, 
Epifeopum ) fuperbo tumore contemnanp. AtBaroniusad 
ailnum Chrifti xxxiv. §.cciii. contendit unum il- 
ium facerdotem apud Cyprianum, effe Petri fiicccfib-. 
rem Romanum Pontificem, 5 c ijs quidem verbis,ut ma- ^ 
nifefte ab eo loco excludere videatur reliquos jEpifeo- 
pos, adeoque Romanum folum in Ecclefia prarfidere ve- 
lit vice Chrifti. Et tamen fingulos Epifeopos efle Vica- 
rios Chrifti cx hoc quoque loco collegit Rigaltius. 

Indigni et immvndi] Videtur admittere 
etiam iftos ad comeftionem agni. Etfane illos quoque 
admittit Paulus; fcd damnationem fibi manducare & 
bibere 'pronuntiat. 

C A P. III. 

Intirmitates corporvm cvra- 
R s N T 3 Itaque ex eo quod quidam innomine Domi- 
ni corporum inErmitates curaverint, ac miraculis in- 
claruerint , non ftatim fequitur viros efle fandos, nifi 
cetera fint paria; ut diximus ad Lupum Ferraricnfem. 
Miracula ergo non funt figna certiftlma fandx vitai. 
Nam fi miracula attendimus ; narrat Herodotus in li- 
^r9piiu3Q, Croefum in ignem conjedum elTe ju^u ^yrl 
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Pcrfarum Regis. Dcin iftum poenitudine dudlum , mi- 
/Iflc qui virum flammis erigerent. Sed adeo late pate- 
bat rogus, ut illum extinguere non potuerint mifli a 
Cyro } donec Crocfi precibus, qui jam cognoverat poe- 
nitentiam Cyri, lubitQ erumpens imber extinxit rogum. 
JDe Vclpaliano memorat Tacitus in quarto Hiftoria- 
xum libro , ipflus ope , abfque ullis humanis remediis , 
(ececo reluxifle diem. Tum ut huic n^rrafioni fidem 
. conciliet , hxc addit : Vtrumque qui interfuere nunc quo- 
que memorant ,foflquam nullum mendacio pretium. Mi- 
racula ab jmperatore Hadriano edita rccenfet in ejus 
.vita Spartianus ; ab itfculapio vero vetus inferiptio 
Romana, qua; a Lipfio Baronioque edita eft. & fl. Vo- 
pifeusin D. Aureliano tradit Apollonium Tbyansum 
reddidilTc vitam mortuis. Denique veterum libri pleni 
funt iftiufinodi narrationibus. Videndus Livius lib. i. 
Dionyfius Halicarnaflcus lib. v 1 1 . Plutarchus in vita 
Coriolani cap. XI. Macrobius lib. I. Saturnal. cap. xi. 
Xa^antius lib. i.cap, vi j. divinarum inftitutionum , 
& alij. Scio Baronium elevare illorum prodigiorum E- 
dem. neque id lani injuria. Abfit enim ut quis in ani- 
mum inducat hxc vere fieri potuilTc a viris Deum ve- 
rum nefeientibus. Sed fi quis neque pilanus, neque rur- 
fum Chrillianus , fed qui vacwqs religione atque affe- 
ctibus humanis , Icrio difeuteret hujufcemodi narra- 
tiones , is homo fortalfis eandem fidem adhiberet hillo- 
riis Gentilium ac Chriftianorum. Cur enim potior apud 
illum audoritas Chrilli, quim lovis ? Acncquisoc- 
clamet me longius progredi quim oporteat , nemin^m- 
que effe pofle qui tot tantaque Chriftianorum miracu- 
la , qux palfim leguntur , evenilTe neget , adferam te- 
ftimonium lofeplii Albonis ludxi ex difputationc con- 
tra Chriftianos, quam Gilbettus Genebrardus Latini 
vertit. Sic ergo loquitur ludarus ille : JOemonfiratio vera 
fidei pofita eji in continuatione fignorum , uti perpetuaban- 
tur in Jfraele, cum in fua ipforum regione degerent; quam 
non reperias apud eos qui religioni Chrifiiana autlfmaeltca 
dediti funt. Nam Sc Gentiles miracula fua vera elTe con- 
tendunt , ut vidimus apud Tacitum. £t Cxcilius* apud 
Minucium Felicem defendens religionem paganonun , 
hxc inter alia ait : "Etiam per quietem deos videmus, au- 
dimus , agaofdmus , quot impifper diem negqmu * , 
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vuts , pejeramus. £c paulo antea dixerat , ope deorum 
quibus Romana civitas protegitur , dari cauulampets~ 
tulis , morbis medelam ,jpem affliBu , opem miferis. Por- 
i6 , quid de hsrcticis dicemus , qui fidem fiuun miracu* 
lis quoque confirmatam volunt ? Conftat enim ex Ter- 
tulliano Montanum novam fuara difciplinam Paracleto 
& revelationibus tribuifie , & ex Auguftino Donatiftas 
ad fiatuendum errorem de baptifino fiium vifiones Sc 
ollenta jadafie. Ac memorat Sulritius Severus , Valen- 
tem , hominem Arrianilllmum , fi ita loqui liceat , cum 
Conftantio Imperatori^ nuntiaret vi£loiiam de Ma- 
gnentio partam apud Morfam> angelum hujufce rei nun- 
tium fibi fuifie dicere aufum j ut reverentiam fui adde- 
ret , fecurumde facilitate credentis. Quin Sc in epiftola 
cxxxv. Bonifacij Moguntini legimus Adalbertum 
impoftorem & haereticum miraculis quoque apud fella- 
tores Tuos inclaruiffe , iplofque gravem adversus Boni- 
facium querelam exciufic, quod cis abftraxifTec virtse^ 
tum favorem, ^ fignorum oflenforem. Miracula e^, 
ut ad'id redeamus unde digrefTt hunus , non funt feipper 
figna certifllma fandlae vitae t quandtMuidem Sc viri 
quoque mali prodigiis inclarefccre polumt , immo in- 
claruerunt , ut docet Agobardus. Sed infignis eft in eam 
rem locus B. Gregori j Papae ex homilia x x i x. in Evan- 
gelia : Nam corporalia illa miracula , inciuit ^ efiendunt 
aliqssando fanHitatem , no» autem faciunt. Hae vero fpi- 
ritalia qsta aguntur i» mente , virtsstem vita non ojlen- 
du»t,fed faciunt. lUa habere S' mali pojfunt. ifiis autem 
per/rui nifi boni non poJfunt.Vnde de quibufdam Ver it at 
dicit :Ms*lti mihi dicent in dieiUa, Domine .Domine ^ 
nonne in nomine tuo prophetavimus , in nomine tuo da- 

menia ejecimm , in nomine tuo virtutes multas feci- 

mus ? Er tunc confitebor illis , quianon novi vos. Difcedite 
a me omnes qui operamini iniquitatem. Nolite ergo , frsh- 
tres carijpmi , amare figna , qua poffssnt cttm reprobis ha- 
beri communia; fed Pmsc qsta modo diximsis, carit atit at- 
qste pietatis miracula amate : qua tanto fecuriora funt. 
quanto ^ occttlta. Audiamus nunc clarifiunum Gallica- 
nae Ecclefix fidus, Karolum Magnum , fententiae B. 
Gregorij fubfcribentcm. Sic enim loquitur in Capitu- 
lari de non adorandis imaginibus lib. ixx. cap. xxv. 
fdulta etenim fisgna^multdque miracula > per angelos re- . 
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fttgtu , vel etiam per eorum fequaces jiunt: qui dum fint 
fpirttales potentia , ut ita dixerim ,fpiritales nequitia , 
^ophetiat infelicibus quibufque impertiunt , virtutes 
tnultas per fuos fatelUtes faciunt, de quibus erunt ilii qui 
daturi Junt: Domine, Domine , nonne in nomine tuo pro- 
phetavimus, in nomine tuo damonia ejecimus , in no- 
mine tuo virtutes multas fecimM ? Gjuibui aternus arbitor 
daturus efi , Sefcio vos. Sjuia igitur (ign a plerunque dia- 
bolico inftinStu jiunt, ideobeati^mus Gregarius fanBa Ro~ 
mana'Ecclefia antifies dixit : Ii olite, fratres mei, amara 
figna qua pojfunt cum reprobis haberi communia. Sanitif- 
fimus quoque Augujlinus a damonibus miracula fieri,fi- 
milia miraculis qua fiunt per fanitosfervos Dei , hisverbit 
tejlatur. Ait enim : N on oportet moveri cism magicis arti- 
btu miracula fiunt plerunque fimilia miraculis qua fiunt 
perfaniios fervos Dei V ctus auftor incognitus , quem 
penes me habeo manurcriptum : Signa ^ prodigia & fa- 
nitates etiam peccatores in nomine Domini facere ab ipfa 
Deo didicimus. Ef cism alios hac prafumptione juvent , fibi 
per ambitionem humana gloria nocent ; quia gloriantur in 
datofalfo , non meritis debito. Signis prodigiis clarum 
pojfe fieri Chrijtianum , non tamen fandum , fi intempe- 
ratis afperis moribus agat', temperatis autem (^placidis 
moribus , etiam abfque fignorum ejficacia , ^ fandum c$» 
perfeHumtfp Dei hominem fieri reile credimus. Petrus Da- 
tniani in capite x v 1 1 1. libri qui appellatur Gratilfi- 
mus : §iuid mirum , inquit , fi per malos minifiros omni- 
potens Deus inEcclefia fua propagari ojficium facerdotale 
permittat , cum per eofdem etiam virtutum fignafrequen- 
ter exhibeat, non videlicet ob religiofa vita meritum, fed 
propter acceptum facerdotalis myjlerij facramentum. De- 
nique valde confiderandum eft quod ait Auguftinus , dc- 
fiine jam aevo fuo miracula , quod necelTaria non ellenc, 
quae tamen necelTaria fuerant in initio Chriftianilmi, 
Hxc funt enim verba Auguftini in capite x x v. libri dc 
vera religione : Sed accepimus majores noftros eo gradu 
fidei , quo a 'temporalibus ad atema confcenditur , vifibi- 
lia miracula, non enim aliter potuerunt , fecutos ejfe : per 
quos id aSum eft , ut necejfaria non effent pofteris. Cum 
enipiEcclefia Catholica per totum orbem dijfufa atqtse 
fundata fit, nec miracula illainnoftra tempora dtsrare 
permijfa funt ^ n$ animus femptr vifibilia quareret , (jh 
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torum conftietudine frigefceret genus humanum , quorum 
novitate flagravit. Karolus M. libro i v. cap. x v, 
Bcclefia namque Catholica, inquit, ut ad fidem crefce- 
ret, miraculis erat nutrienda , & ut ejus novella planta- 
tio convalefceret , ajftduis erat inrigationibus fovenda. 
Sic Aymoinus Floriacenfis in Prologo ad vitam S. Ab- 
bonis ingenui profitetur miracula illa neminem firblc- 
vare , & abfque iis homines pofie efie fanilos. -fi autem 
quifpiam , inquit , idcirco ei crediderit derogandum, qsibd 
invita fuavix ullum mirabile fecerit fignum \ legat vi- 
tas encellentiffimorum DoBorumAuguflini ^ Hieronymi', 
d* in eis non prodigia temporalium fignorum, qua faciunt 
flerunque mali ,fed vita puritatem , doBrina Jalubris elo- 
quentiam , & fidei inveniet laudari confiantiam. Quim 
parvi porro momenti efle debeat fama prodigiorum, do- 
cet au Aor appendicis ad Annales Heinrici Steronis. Lo- 
quens enim de quodam Armanno , qui ob celebritatem 
nominis magno in honore erat apud Ferrenenfes, iu 
feribit ad annum m. ccc. ii. Tunc corpus cujufdam no- 
mine Armanni.quod xxxi. annis tanquam fanSlurn 
in 'Ecclefia Terrenenfi extiterat veneratum , fuit ftudio 
mandato Inquifitorum haretica pravitatis in illis partibus 
exhumatum combuflum , tanquam damnati haretici ; 

e)us ara pretiofa deftrtUia fuit. &erum humanarum 
euripum 1 

C A P. I V. 

Vero proditor i]Loquitur de luda Ifcario- 
tc , qui erat unus ex duodecim. Otto Imp. & Romana 
iy nodus in epLftola ad loannem XII. Papam , quae ex- 
tat apud Luitprandum lib. v i. cap. x. Judas "Domini nor 
firi Jefu Chrif i proditor , immo venditor , cum ceteris 
prtUs ligandi atque folvendi poteftatem a Magiflro in hae 
verba accepit: Arnen dico vobis , Quacunque ligaveritis 
fuper terram t^c. €juandiu enim bonus inter difcipulot 
fuit, ligare atque folver e valuit. Pofiquam veri cupidita- 
tis veneno homicida faSus , vitam occidere volssit quem 
pefiea ligatuni folvere , folutum ligare potuit, nifi fe ipfutfh 
'qssem infelicifiimo laqueo firangulavit ^ 

CAP. V. 

Nec poptlvs sac. cvi.. depytare} 
^otat imperiti popelli opinionem , qui cx miracvili; 
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tantiim cftimat vitam faccrdotum , ciunqoc Iacerdo> 
tcm juftum non clTe putat > cujus preces pro publicif 
commodis efFufae non fuerint exauditx si Deo i cum po- 
tius id populi ipflus pravis motibus & gravibus in Deum 
oiFcnfionibus veniat imputandum. 

C A P. VII. 

Divinis litteris] Ita codex regius. Sed 
Marnaefianus habet « libris divinis. 

GAP. IX. 

Sl SACERDOS ALIVD DOCVBRIt] Ita- 
c]uc fi facerdotes haerefini doceant , aut quippisim contra 
TOnos mores proponant, fsis eft populo rcfiftere , & prr- 
dicationem eorum Ipernerc. Licet ergo iubjcAis excu- 
tere fermones przpofitorum , laltem tjiioties aliquid ju- 
bent quod nec lacrs Scriptura: congruat, nec traditio- 
ni. Eleganter, ut folet , hoc argumentum'traclat D. 
Lrafmus in illud i capite xx 1 1 1. Evangelij fecundum 
Matthaeum , Super cathedrum Moyfi (^c. ubi fic loqui- 
tur : Hunc lotum quidam eo torqtunt, quafi purendum 
Jit omnibus qua pracipiunt "Epifeopi , aut prapofiti , etiam 
impij, ob muneris a^oritatem i thm Chriflus de iulo- 
squaturqui rtHe decerent Legem Mofaicam , non qui ftus 
confiitutiuncuUs illaquearent homines. Jta nunc quoque 
fortajps audiendus JttEpifeopus ,qui reSfi doceat Evange- 
Uum,etiamji ipfe parum evsmgelice vivat. Ceterum quis 
ferat eos, adversus Chrifii doBrinam, profuo commode 
Jixis ac refixis legibus meram tyrannidem exercentes in po- 
pulum ,fu 6 que qssafiu ac majefiate metientes omnia ? 
eonjlitutiun culis ad quaflum , ad tyrannidem excogitatis 
irretiunt populum , non /edent in cathedra evangelica ,fed 
in cathedra Simonis magi, autCdipha. Vnde & graviter 
monet GofFridus Vindocinenhs in epiftola xxvi i. li> 
bri 111. ad Hildebertum Cenomannorum Epifeopum 
feribens , non clTe obediendum Praelatis , fl quid contra 
Scriptura aut' Canones jubeant. Eralato quidem obedien^ 
dum eft , inquit , non tamen in omnibus qua tpfefuggerit , 
fed in his taniUm qua Deus pracipit. Nam fi quid contra 
confiiturionem Dei vel T atrum Fralatiprfcipiunt , fisstim 
auhoritatem prfcipiendi amittunt , in illa re nullate- 
nus efi eis obediendum. Ea nimirum femper fuit Ecclefiae 
mens, debere populos effe fubje^os Epifcopis , impe- 
iiftque eorum cxcqui , ut maneat fraternae concordiae 
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vinculum. Q^od fi qliid grave atque afperum fubjc£lii 
imponant Pracpofiti , tenenda eft patientia , neque Aa- 
tim adversus eos fremendum eA j quibus , tametfi difeo-* 
Ii fint , obediendum eA , ne difeiditun excitetur, modo 
ne cogant ad impietatem. Audio quofdam dicentes nihil 
profici patientia, nifi ut graviora tanquam ex facili to- 
* lerantibus imperentur. Venun illud interdum, fateon 

Sed malum quod tollere non poAis , aquo animo feren- 
dum eA. Quamquam non requiro fervilem patientiam, 
a qua procul abefic oportet eos qui in adoptionem filio- 
rum Dei adferipti fur.t. Sedejulmodi volo clfe patien- 
tiam, qus ChriAi fellatoribus digna fit j hoc eA,quz 
non fit prqjcda , neque rurfum contumax , fed conAans, 
■& generoia. Sic fortaflls mitigabuntur feroces Praepo- 
fitorum animi.Et fi cetera remedia defint , licet quando^ 
que fiibjedlis monere dominantes, fi quid e A ^icujus 
momenti , aut fi peccent in publica commoda. Infignis 
cA in eam rem locus Gregorij Magni in libio xxv. 
Moralium in lob. cap. x x i, Igitur dum fulva fide res 
agitur, virtutis eft meritum, fi quictptid Prioris e/7 , tole- 
ratur. Debet tamen humiliter fuggeri ,fi fortaffe valeat 
' ii ^uod difplicet emendari. Sed curandum fummopere eft , 

, ne in fuperbiam tranfeatjuftitia inordinata defenfio ■, ne 
dum re^itudo incastti diligitur , iffa magiftra reHitudi- 
nit humilitas amittatur *, ne eum fibi praejfe quifque defpi- 
ciat , quem fortaffe contingit ut in aliqua a£lione re^e*- 
!f kendat. Contra hunc tumorem fuperbia. fubditorum ment 

ad cstftodians humilitatis edomatssr ,fi infirmitsu propria 
inceftanter attenditstr. Vide eundem Gregorium in li- 
bro II. de cura paAorali cap. viii. Gregorium fe- 
quituriandusBcrnardus Abbas Clarevallenfis , qui fic 
r’ ad Engenium III. Papam feribit in libro 1 1 . de Confi> 

; dztaxiorxcczp.i. Non eft mea humilitatis diBare tibi fic 
vel fic fieri quicquam. Sufficit intimaffe oportere aliquid 
fieri unde O» Ecclefia confoletur , obftruatur osAoquen- 
c . tium iniqua. Attamen illud in primis curare debent fub- 
H jc£li , ne exeo qu6d Praepofitorum vita reprehenfibilis 
in aliquo videtur , eos proptetea contemnant. Subtilk 
etenim via tenenda eft r cBitudinis humilitatis , ut fic 
y teprehenfibiliamagiftrorum facfa difpliceant, quatenus 
* fubditorum mens afervanda magifterij reverentia non 
recedat-, vtCan&as Giegorius achmonetin eodem libro 
XXV. cap. XXI I. 
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GAP. XI. 

Douistxcvm sacerdotem] Invalue- 
rat xvo Aoobardi mos ille , ut viri principes domcfticor 
haberent lacerdotes , qui eis divina o/Kciaac myftcria 
sn polTeinonibus & agris celebrarent, idque fadum an- 
tiquitus indulgentia Epifeoporum , ut patet cx canone 
XXI. Concilij Agathends. Verum xvo ^obardi ea 
Epifeoporum indulgentia verterat in neceluutem. Ex- 
eat enim lex de non repellendis Clericis , quos laici ob- 
tulerint Epifeopis , ut Presyteri fiant} libro i. Capitu- 
larium cap. xc. & lib. V. cap. clxxviii. Vide 
edam Hincmari capitula data Prelbyteris anno 
DcccLXXiv. cap. V. Hinc fa^um } ut quoniam 
Prelbyteri illi manebant apud magnates } Prelbyteri 
illorum dicerentur. Q^d graviter tulit Nicolaus h Pa^ 
pa i ut patet ex ejus epillola ad Epifeopum quendam 
Gallicanum }quae extat in Chronico Hugonis Abbatii 
Flaviniacenfis. Illud autem , inc[mt y frater carijpme , 
ridiculofam fonteit, qtibd apicum tuorum gerulum nobie 
commendant y hunc Prejbyterum ejfe Gerardi Uluftru Co- 
mitii perhibuijli.Veritm quid hoc feribent prudentia tua di- 
cere voluerit, ^ quid fuper hujufcemodi verbo intelligere- 
tis , fateor nes ignoramus. Numquid G er ardue Comes il- 
lum Preflyterum confecravit i Numquid de ipfitts eji 
diocefiiVbi hoc legifliiVbi hoc didiciJliiUifi quiaPreJbyteri 
non ffecialiter "EcclefiCyPoffeffienis , aut MartyrijfecundUm 
facratferipturat ordinantur, fed in domibus laicorum con- 
fiituuntur, cum fecularibus converfantur } ut jam non 
Dei , nee Eccle/sa cujuflibet, fed illius Comitis , illius 
Ducti effe dicantur. Hujufcemodi Clericos } qui manent 
in familiis magnatum , acephalos vocat canon x y r 1 1. 
fynodi Ticinenfis fub Lotnario & Ludo vico Augg. ce- 
lebratx circa armum dcccl. Nulla ratione Clerici aut 
facerdotes habendi funt , qui fub nullituEpfcopi difciplina 
providentia gubernantur. Tales enim acephalos , id 
eft jfine capite , prifea Ecclejia confuetudo nuncupavit. 
Docendi funt igitur fecularet viri, ut fi in domibus fuit 
myfleria divina jugiter exerceri debeant , quod valde lau- 
dabile ei , ab his tamen traSlentur qui ab Epifeopis exa- 
minati fuerint , ab ordinatoribus ftus commendatitiis 
litteris comitati probantur , ettm ad peregrina forte migra- 
te ejt^ Item Vtbanus 1 l#»in canoae z x. Concilij Mcl- 
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phitani. fluia novum hoc ttmporo , inquit , Clericorum 
ttcephulorum genus emerfit^ui morantur in Curiis, w- 
ris (^feminis ad fui ordinis dedecus fubditi , dtm in Coa 
nonibus cautum fit ne quis fine licentia Epifcopi Clericus > 
nec Epifcopus fine Metropolitano Curiam adeat ; prfcipien- 
dopracipimus prohibentes prohibemus, ne qtm reti- 
fteat hujtifmodi. 

Saccata vina] Ita codex regios i it^mque 
Marnscfianus •, non autem [aerata, utmal^ icriptumeft 
in editione MaiToni. Saccata vina , id efi , per faccuni 
colata, illud fortaflis quod nos hodie dicimus vinum 
Hippocraticum. quod genus potionis eft magno in ufii 
apud eos qui vitam m voluptatibus & deliciis tranfigere 
dmant. 

Agellos provideant] id eft, ^rorum 
curam fufeipiant > & exadiores fiant fifcalium rerum , 
Vel redituum ) aut veAigalium. lAudAgobardo difpli-: 
cebat, & difplicuit etiam Patribus fynodi Ticinenfis 
habitx circa annum DCccl. Sic enim illi loquuntur 
in -canone x i x. Sed ^ ille excejfus inhibendtts eft , quo 
quidam feculares viri Prejbyteros aut alios Clericos con- 
durares , vel procuratores ,five exoTores fifcalium rerum ^ 
vel redituum , aut veiiigalium , conftituunt. Si quis igi- 
tur deinceps hujus exorbitationis reus inventsts fuerit,sster- 
que excommunicetur , tam ipfe qui conftituit, qitam ille 
qui indigne paruit. Atque iftud ipfum graviter deinceps 
prohibitum eft in fync^is pollcrioriun feculorum. Vc- 
nim mala remediis prtevaluerunt. : 

Seniores] Ita uterque codex. Maflbnus tamea 
edidit fermones. 

Beneficialibvs] id eft, valTalis , vel feu-^ 
datariis. Beneficium enim tum dicebatur , quod feu- 
dum poilea didbum eft ; ut adnotavimus ad epiftolam 
cxix. Lupi Ferrarienfis. 

P A G E N s I B V s ] id eft , ex iis qui in pago mihi 
ad regendum commiflb habitant. Ex Admonitione Epi— 
Icoporum ad Ludovicum Regem Germaniae cap. x i x. 
Conftituite Comites miniftros reipublica , qui non dili- 
gant munera, qui odiant avaritiam , qui deteftentur fu— 
perbiam , qui non opprimant neque dehoneftent pagenfet. 
Vide Bignonium in Notis ad Marculfum pt^. jlS. & 
Sirmon^iun in Notis ad Capitttla Karoli Calvi p^.47'> 
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UOt£ AD AGOBARDVM. 

■ MaIOHIS ORDINIS SACEROOTIs]id 
eft , Prefbytcri quos nunc yocamus Reftorcs Ecclefia- 
tum parochlalium i quoi rer 6 Gi^orius Magnus vocat 
Prcfbyteros Cardinales lib. 1 1 . epift. i x. ut ceteris di- 
ftinguatj icemque Vvalterius Epifeopus Aurcliancnfis 
in capite fecundo fuorum Capitulorum. Quo etiam mo- 
do intclligcndus eft locuS Leonis Papse de iacerdotibot 
Cardinalibus, relatus in libro primo Decretalium Tit. 
XXIV. cap. 1 1. Neque enim allcntior Duareno , qui 
in libro i. cap. x 1 1 1. de lacris Ecciefiae minifteriis hunc 
locum interpretatur de Prelby teris qui in majore Ec- 
clefia, quam Cathedralcm dicimus , ram divinam fi-- 
mul cum Epifeopo fuo faciunt > Canonici hodie vulgd- 
appcllati. 

C A P. X I I. 

NvTRiChs Ecclesias j id eft, parc- 
chialcs , apud quas inferti fumus corpori Chrifti, & in 
quibus educati fumus. Eadem ditftx funt matrices iii 
Concilio CabilloDcnli quod anno d cc c cx v. habitum 
eft , cujus fragmentum edidit Sevettius , it^mque apud 
1 vonem in cpiftola c l x x 1 1 1 . In Concilio tamen Car- 
thagine habito anno c d x v 1 1 1 . can. x x x 1 1 1. matri- 
cis Ecclefix nomine intelligitur Cathcdralis. 

CAP. XIII. 

Ita est langvidaI Loquitur de Ecclefta. 
Salvianus in principio libri primi ad Eccleflam Catho- 
licam : Multiplicstis enim fidei f opulis , fides imminutu 
e fi i crefcentihus filiis fuis , muter egrotut ; fu{fdque es , 

‘Eeclefiu.frofeiiu tuf faecunditutis infirmior , atque accef- 
fu relabens , ^ q*mfi viribus minus valida. 

Ad dicbndvm nec TVTVMjEa ergo 
fuit Agobardici feculi infelicitas,uc facerdotibus non li- 
ceret eloqui quod vellent, fcd palpanda eftent vitia fiib- 
jecorum, quod eft ultimum calamitatis. Prxclar^ ita- 

2 ue maOTUs ille vir , fanftns Cyprianus Carthaginien- 
s Epifeopus in libro de Lapfts : §lui peccantem blandi- 
mentis adulantibus palpat , inquit, peccandi fomitem 
fubminiflrat; nec comprimit delifta ille , fed nutrit. Ai 
qui confiliis fbrtioribusredarguit fimul atque infiruit fra- 
trem , promovet ad falutem. §iuos diliro, inquit Domi- 
nus , redarguo cafiigo. Sic oportet o» Dei f acer dotem 
non obfequiis decipientibus fallere ,fed remediis falutaribua 
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providere. Imperitus e ft medicus , qui tumentes vulnerum 
finus munu parcente contrelhtt; ^ in altis recejphtts vifci- 
rum virus inclufum dum fervat exarer at. Aperienaun 
vulnus ejl ^fecandum (^putramini&us amputatis mede- 
la fortiori curandum. Vociferetur (^ clamet licet con- 
queratur ager impatiens per dolorem , gratias aget pofimo- 
dum cum fenferit fanitatem. Emerjst enim , fratres diU- 
{fijpmi , novum genus cladis ; & quafi parum perfecutio- 
nis.frocellafrvierit, accefsitad cumulumfub mifericordU 
titulo malum fallens blanda pernicies. 

In vnvm coNvENERiMvs] Admonet Bcr- 
nardum Epifcopum Vienncnfcm, adeo gravem clTe banc 
caufam, ut in fynodo plurium provinciarum merito tra- 
ftanda fit. quod fi occafio ingruat , non praetermitten- 
dam cfic. 

C A P. X I V. 

feftVNt sempeR IN Ecclesia] Vide- 
tur coercere promiflienem Chrifti , qui pronuntiavit 
futurum ienobifeum omnibus diebus ulque adconfiim- 
nutionem feculi , ad cos quiver^ Chriftiani funt, hoc 
eftjfanfti. Veriim non negat quin iftud referatur ad 
Ecclefiam univerfalcm, quam Chrifiusnon reliquit ^ 
fed femper gubernat. 

C A P. X I V. 

Malorvm perversitate] Exiftimac 
Igitur Agobardus, iacrificio etiam iacerdotis impij 'con* 
fici facramenta. Alia Cypriano mens fuit : qui in epi- 
llola Lxviii.(ut illic adnbtat Erafinus ) omnino fen- 
tirc videtur facrificio facerdotis impij nibil effici , im^ 
mo magis inquinari populum^ Optatus tameii in libro 
V 1. aperte feribit pofle aliquid fan^ificati, etiamfi pec- 
catoris opera fiat divini nominis invocatio. Ergo jam 
liquido apparet, inquit", eX invocatione nominis Dei pojft 
aliquid fanSlificari , etiamfi peccator invocet Deum. Id- 
ipium in caufa Acacij fenfit Anafiafius Papa in epiifola 
■ ad Anafiafium Aug. cap. v 1 1. & v i 1 1 . referturque ab 
Agobardoinfri in capite xvii. hujus libri. Atque ea 
audforitate utitur Hinemarus Remenfis in cpiftola 
XXVI. qux data cft ad Nicolaum Papam.- Inde etiam 
fiimpfiirc videtur Liuthprandus Ticinenfis lib. i. cap. 
V 1 1 1. 0uoniam ^ ij , inquit , qui aluda Domini noffri 
lefuChrifii proditore ante proditionem falutem feu -ient- 
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Hitiionem /tpojlolietnn ptrceperaiH , «0 foft proditionem 
fropritque corporis fujpen/ionem minimi funt^ivnti , nifi 
^uos improbi» forti defedamnt jUgrtia. BenediSio fiqui- 
dem quetiminijlris Cbrifii impenditur , non per eum qui 
videtur ,fed qui nort videtur , fucer dotem infunditur, ^e- 
que enim qui rigut efl uliquid , neque qui pl»ntut,fed qui 
incrementum d ut Deus. San^ tempore Alexandri 111 . 
Ecclefla credebat dominicum corpus tequ^ confici a ma- 
lo facerdote, & a bono ■, ut patet ex Sententia adversus 
Bonos homines lata ^ Gaucelinp Lodovenfi Epifcopo 
nomine totius fynodi, quse extat apud Rogerium de Ho* 
ireden in parte pofteriori Annalium. 

SvMMi Sacerdotis] id eft, Chrifii: 

GAP. X V i I. 

Papa ANASTASiTs]in Decretis cap. v 1 1. 
& VIII. Nam verba Anaiiafij decurtavit Agobardus. 
GAP. XVIII. 

. Opterendisve] Illud additam ell ex codice 
Marnxfiji 

Grimimosos p r o V e h 1 n d o ] Vetitum 
illud. Eum enim qui ad facerdotium promovetur > inte- 
gra fama efle oportet , juxta praeceptum Apoftoli. Quo 
faiflum cft ut vetus Ecclcfia procul a Clericorum colle- 
gio arcuerit eos qui flagitiis commaculati erant ■, ut pa- 
tet ex Decretis Papa: Gelafij cap. xvi r i. Atque id 
graviter dolet Alcuinus in Confcflione fidei lib. 1 1 1. 
cap. XXXVI. quod vetufia hac lex in dcfuctudincm 
jam tum venilTct. O infelicia tempora nof.ra , inquit , quu 
nec Deum timent , nec vim fucrorum Canonum reveren- 
htr ! Nullus modh fucrilegus vel criminofus , neud facri 
ordinis officium uccedut^ inhibetur. 

IgnoiCantia coECOsj Ait Agobardus , 
roultb deterius efle , fi ij qui indofli fimt , ad iacerdo-. 
tium provehanturiqu^m fi criminbfi.Sanc inter virtutes 
Epifcopo neceflarias Paulus enumerat dcArinam { ut 
potens jit , inquit , exhortari in doElrina fana , eosqdi 
contradicunt urguere. Itaque vfcteres cum omnino arce- 
bant ^ facerdotio qui doftus non erat. Hilarus namqpe 
Papa fic edixit in fynodo Romana anni c c c c t x v. 1 »- 
fei) quoque litterarum , necnon aliqua membrorum 
damna perprimi , hi qui ex panitentibus funt, ad f atros 
brdines ufpirure non audeant. Itera Gclafiusiin Decretis 
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cap. XVI. Illiteratos quoque nonnullu farte corfortt 
imminutos ,{ine ullo rejfeiiu ad ecclefiafticum didicimus 
venire fervitium. quod fimul antiqua traditio S» AfoRoli*^ 
ea Sedis vetus forma non reci^t: quia nec litteris carent 
facrisejfefotefiaftus officiis ,(^vitiofum nihil Deofrorsiit 
offerre legalia fracefta [anxerunt. Itaque de cetero modit 
omnibus hac vitentur, nec quifquam talis fufcifiatur in Cle- 
rum. Vide Notas ad epiftolam lxxix. Lupi Pcrra<> 
xienfis. 

GAP. XIX. 

Q3A tlTBRCYNQjB VIVBNTiVJt] Ana-* 
thematizandos ait illos facerdotcs , quonun vita tametfi 
aliquo modo Ut irreprehcnli bilis, maU tamen docente 
Atque hujuflnodi exemplum vidimus ilipra in libro ad-* 
versds felicem Epilcopum Vrgellenlem. 

G A P. X X. 

Gregem iivsjideft, CKcifti. Qu^nquam 
enim interdum fideles uniufcujufque diceceleos dicantur 
grex Epifeopi illius qui dioecefim regit , id fit per tranl^ 
lationem. Nam -proprii grex non cft Epifeopi , fcd 
Chrifti. Vnde & Cnriftianos oves & agnos liiosiple 
nuncupat in Evangelio , dum eos commendat Petro fic 
ceteris Apoftolis , id cft , Epifeopis. 

Yt in tbmplo eivs] Hzc omnia , ufqne ad 
vocem Arnen, defunt in editione Maffoni. Et tamen cx- 
tant in codice quo Maftbnus utebatut, it6mque in Mar- 
nfffiano. 
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J)E GRANDJNE E T TONJTRrJS* 

GAP. I. 

I N HIS REoioNiBVsjin ^ro nimirum Lug* 
dunenfi , & circumpofitis regionibus. 
Tempestarii] Alibi Sottiarij j qui fulgura < 
& tonitrua, alialqueai-ristempcftatcs excitare repofle 
profitentur ope artis fiue. Karolus Magnus : Ideofraci- 
fimus ut caucolatores , incantatores , ejatemfefiarij, vel 
ohligatores non fiant’, ubicunque funt, emendentur, vel 
damnentur. Item iple : J)e incantationibus , auguriis, vel 
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NOTiE AD AGOBARDYM. 
divinationibus, de his qui tempefiates vel alia maleficia 

faciunt , placuit fanUo Concilio ut ubicunque deprehenfi 
fiderint, videat Archiprefi^er dioctfis illius tu diliientf- 
fime examinatione conftrtngantur ^ fi forti confiteantut 
malorum qtda gefferunt. Sed tali moderatione fiat eadem 
difiriHio, ne vitam perdant} ftd ut falventur in carctre af- 
fiiSi , ufque dum Deo in^iremte Jpondestnt emendationem 
peccatorum. X«npeftuarios etiam vocat HerardusAr» 
chiepifcopus Turonenils in capite 1 1 1. fuocum Capitu- 
lorum. De maleficis, incantatoribus , divinis , fortilegie , 
fomniariis , tempefiuariis , brevibus pro firigoribtu , c$* d$ 

mulieribus veneficis, qua diverfa fingunt portenta ,tttt 

prohibeantur publica poenitentia multentur. 

C A P. V I I. 

Dominvs 1 e s t s ] Ita omnino co^ 
dex regius, neque tamen dubito quin verior fit vulgata, 
ledio i tyixx habet , plantavit in illa Dominus infulas. 

C A P. XV. 

Appbllant hoc canonicvmJ nimi-a 
rumeam fti^um portionem , quae Tempcftariis tribue-, 
batur annuatim ^ polTefibribua, ut ab agris eorum depel- 
lerent tempeftaccs. 

C A P. X Y I. 

GRIMAi,DYH DvCEM BeNIVSNTO-« 
R V M ] Duo per ea tempora Beneventanorum Ducea 
fuere, quorum utrique nomen fuit Grimaldo, & quo- 
rum alter alteri fiiccefilt. Chronicon ludii Vincenti} 
de Vulturno: DefunUo dehinc Arichis apud Beneventum „ 
Beneventanortdm precibus Crimoaldtts si Carolo- receptus 
revocatur .(^paternum ipf e fufeepit Df*tsUttm. Ifie multa 
donaBcclefiis Monafier ite fervorum Dei contulit, fed 

praeipue beatifsimi Vincenti j.GrimosUdo veri noftro mortuo, 
alter Grimoaldus exadelfus ei fuccediti hoc decedente,^ 
Sico fubrogsttur.De priore inteUigendum puto quod tradit 
Eginhardus ad annum o c c c 1 1. Grimostldus Beneven- 
tanorum Dux, inquit , in Ifuceria Vvinigifum Comitem 
Spoleti, qui prafidiopraersu, adverfavaletudine fatigatum- 
obfedit, in deditionem accepit, captdmque honorifice ha- 
buit, Eadem quoque habet au<Aor Annalium S. Berti- 
ni. Pofierior autem interfedius ell anno ncccxvixi. 
ut habet idem Eginhardus. Imperator , inqmt , ckm Warir 
ftalUum veniffet, obvios habuit Legatos Sigonis Ducit Be- 
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ptvent»norum , dona deferentes, eumqtie de nece Girirnoa^ 
‘di Vucis antecejforis fui excufantes. Vita Lvidovici Pij ; 
imperator perRotomagum c$* Atnbianum urbem reSio iti- 
^erafe A quifgr ani ad hiberna contulit. Cui revertenti 
Herifiallium palatium intranti , eceurrere Mifsi Sigonis 
"Beneventani Ducis , dona quammaxima deferentes , do~ 
minum fuum a morte Grimoaldi predecejforis fui purgan^ 
tes. De utro autem horum capienda fit hifioria quam 
hcic narrat Agbbardus , affirmare non licet. Facilius u- 
men crediderim hate iii vulgus jaftata fub priore Gri- 
moaldo. H«c enim ada fub Karolo Magno. SuccefTe- 
rat autem Arigifo , qui anno d cc lxxx'vii. mortuus 
cft i ut tradit Eginnardus in Annalibus, ac pbft cuni 
alij. 

IniMicvs Imp. Garolo] Hinc patet li- 
brum illum fuilTc feriptum in initio imperij Ludovid 
Pij , quando recens erat memoria belli quod adversus 
Grimoaldum Beneventanorum Ducem feliciter gellum 
eil a Karolo Magno. Eginhardus ad annum d c c cx 1 1. 
Fax cum Abula^ Rege Sarracenorumfada. Item cum Dd- 
ee "Beneventanorum Grimoaldo; ^tributi homine xxv. 
millia folidorum auri A Beneventanis foluta. quam pa- 
cem poftea firmavit Ludovicus Pius , ut docet Eginhar- 
dus ad annum d c c c x i v. Cum Gtimoaldo Beneventor 
horum Duce paBum fecit atque firmavit, eO modoquo& 
pater \fcilicet ut Beneventani tributum annis fingdlis v u. 
millia folidorum darent. 


AD L JB RV U 

CONTRA OBJECTIONES FRSDIGISI. 

* • . • - r • 

c A P. I. 

' r I 

F R’bd8giso Abbati] fanfti Martini Tu- 
ronenfis poft Alcuinum } cujus fuerat difcipulus , ut 
p‘atct cx vita Alcuini. Fuit etiam Cancellarius Ludovici 
Pij Imperatoris. Varii autem feribitur nomen cjus.Hcic 
bnim , itimq^ue io' Praecepto cjufdem' Ludovici pro Hil- 
debaldo Epilcopo Matifconenfi , vocatur Fredegifus. In 
Teflamcnto autem K^roll Ms^ni apud. Eginhardum vb- 
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catur Fridugifus. & & cjuldcm reAiis , uc opinor. Nan\ 
i fic aucKjue nominarar in Praeceptis ^udovici Pij pro Ec-. 

clciia Parificnfi, itfcmqucin Piacccpto cjui'dcm Princi- 
pis pro Ecclcila fandi Lambcrti T raj|cdcnfi$ , qaod 
cdiciim cft in T omo primo Hiftorix Epifcoporom Leo-. 
dienHuro pag. 1/4. ac demum in ejufdem Ludovici Pnr- 
ceptis pro monafterio Arulenfi in diqeccfi Hden.en{^ 
& pro monafterio fandx Grane in dioccefi Vrgellcnfi, 
F recedis tamen , quod idem cft ac f redegifus , Tocatur 
a Theodulfo Epiicopo Aureliancnfij ex quo etiam difei- 
mus Diaconum' ftiifle. yide $irnioi\dqm in Notis ad 
Theodulfum pag, 191, 

I e A P. V I I. 

I TestimonioPris CIANI ] infignis Gram-i 

tnacici) qui manibus eruditorum hominum maximi te- 
rebatur per eas tcmpcftates. Hunc porrb locum laudat 
etiam Lupus ferrarienhs in cpiftola xxxlY. Se in li- 
bro de tribus quaeftionibus pag. ajj-. 

GAP, t X. 

A Qjv I L A ] Karolus Magnus in Capitulari de nen> 
adorandis imaginibus lib. 1, cap. xi 1,1. Nova tofi Se- 
ptuaginta interpretes , Theodotionem £$• Symmachum < 5 <- 
Aquilam ,five etiam keatum Hieronymum , legit quaratur- 
tranjlatio. Dc Theodotione porr6, qua aaate Tixerit^ 
videndus vir clari (T. Hcnricus Valefius in Annotationis 
bus ad Eufebium lib. v. cap. v 1 1 1. Hift. £c<;lcf 
e A P. X F. 

Mvlto iniystivs} Sic, legi debere admo». 

I nuitMallbnus in Erratis, prorsih bene. Nam in codice- 

I M S. diferti feriptum cft , multos injufiot^ 

I e A P. X I L 

£ s A I A s Q_Y o qv 1 p R o p H E T A ] In M,S.. 
r» rt6mc)uc in editione Maftoni feriptum erat Zfaias 

que Philofophus Itaque quum conftaret vitium efle li-*. 

brarij , non vero Agolmdi., iQcum illvm Uber^ corre-s 
ximuS. 

GAP. XI X.. 

* PoTATisvMvs] Locus cft Paull ex epiftol^ 

’ prima ad Gorinthios. Et in contextu Pauli ( prout etiam 

i* laudat Agobardus in capite xx x v x 1. libri adversus. 

^ Felicem, & in cap. v'i i^^libridcmodo regiminis ccclc-\ 

^ fiaftici, it6mquc ^n capite vil. 5«^ons exhortatorii 

y " • ■ Y iiii 
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ad plebem ) legitur , omnes in uno {piritupointifumsu. 
In codice tamen regio , & in editione MalToni , legitur^ 

omnes in uno f^iritubnptiXjuti fumus, quod mutati de- 
bere vifum eft. Nam paulo poft Agobardus, replicans 
locum illum , ac petens quinam potus fit ille , ait ; ««• 
fpiritu potati fumus. 

GAP, XX. 

Mvixr Ma&tyres] Sentiebat ergo Agobar-r 
dus , eos qui pro nomine Chrifti contumeliam mortis 
pafli erant,tefta in coelum ferri,tamenetfi baptizati non 
fuifient. Eadem fuit fenteotia vetufii feriptoris libri dc 
fingularitate Clericorum , qui vulgb tnbui folet Cy- 
priano. Ideo enim ^ar^ium j inquit , appellatur tam co- 
rona fit^m iaptifma,quia b/Mi^at pariter coronat. 
Item Alcuini in Confeffione ndei lib. 1 1 1. c. x x v x 1 1. 
Kullum autem c/ottehumenum , quamvis in bonis operi- 
bus defunUum, vitam habere aternam dicimus; excepta 
martyrio, ubi totaBaptifmi /aeramenta complentur. San-t 
fuineenim ^ vel igne , vel poenis aliis baptizantur Confefr 
foret. Vetus quoque feriptor fiipta laudatus , atque ha- 
Aenuf ineditus > io Confefilone fidei : Nullum catechu- 
menum , quamvis in bonis operibus defuncium . vitam 
at^nam habere credamus ; excepto martyrio , ubi tota Ba- 
ptifmi /atramenta complentur. Baptizandus confitetur fi^t 
demfuam ceramfacerdote interrogatus refpondet. Hoc 
& martyr coram perfecutore facit .qui & confitetur fidem , 
& interrogatus rejpondet. Ille pofi confefsionem vel afpergi- 
tur aqua, vel unguitur; ^ hic vel afpergitur /anguine , 
vel Unguitur igne. Ille manus impofitione Pontificis acci- 
pit Spiritum /anitum . hic habitaculum efiicitur Spiritus. 
fan:ii. 

C A P. XXI. 

Non £ & r% s Christiani] Heic Fre- 
degifum graviter refellit Agobardus , quod dixerit Pa- 
triarchas veteris tellamenti non fuifle Chnftianos, Et 
conientaneos habet Asobardus luftinum martyrem Sc 
Auguftinum , quos lanuat Baronius in initio Apparatus 
ad Annales Ecclefiafticos. Vide librum adversus Ama- 
jarium <ap. jt v, ' 
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A*D E P J STO LA M 

AD PROCERES P A^h A Tl J. 

H Iidvino sacri palatii antistiti] 
id cft , Archicapellano , vel Summo Capellano. 
quo modo vocatur in Prsccpto Ludovici Pij pro Hil- 
aebaldo Epifcopo Matirconenll , quod cxtat in SibIiO'< 
theca CluniacenC. Habebant enim principes noftri in 
Palatio fuo quempiam cccleliailici ordinis virum , qui 
ceteris pracmineret , di£lum ob hoc facri Palatij anci» 
IHtem J vel fecri Palatij Archiepifeopum , fi Epifcopus 
efiet. Sic Hildcbaldus Colonicnfis Archiepifeopus yo- 
C3XXIT facri Palatij Archiepifeopus in PrJefatione Concilij 
apud Moguntiam habiti anno ncccxiii.is ipfi: ni- 
mirum Hildeboldus quem in Palatio fuo habere poft 
Angilramnum cupijt Karolus M^nus , ut patet ex ca- 
none Lvi. Concilij Francofordienfis. AntilUtem er- 
go (acri Palatij Hildninum vocat > qiibd fiunmos efifet 
Capellanus. eand6mque ob caulam Lupus Ferrarienfis. 
hunc ipfiim Hilduinum in epifiola c x. vocat Ecclefia- 
fticorum Magiftrum. hlam Abbates , fi rerum fummam 
tenerent, prxlatos olim fuilTe Epifeop is, ‘etiam in fyno- 
dis, jam antea adnotavimus ad Concilium Vernenfe. 
Neque id adeo vetus eft , quin & Sugerij quoque arvo 
in ufu fuerit j ut pater ex vita ejus cap. 1 1 . 

Vv A Abbati] Coibe‘ienfi in dicecefi Am- 
bianenfi , uti diximus ad librum de baptifino Iuda‘ico- 
rum mancipiorum. 

C H R I S T I A N 1 S S I MI IMPERATORIS ] 

Ludovici Pij. 

Vnvm SEMPER]ideft, Hilduinum. Nam 
iflum necelTe erat refidere in Palatio , propter caufas ec- 
ckfiaAicas. Vide quae de mimcre Arcmcapellani dixi- 
mus ad Lupum Ferrarienfem. 

Altervm fre qv enter ] id eft, V va- 
• lam , quo plurimiim utebatur Ludovicus in admini- 
llranda republica , ut patet ex Pafchafio Radberto iq 
vita Adalhardi. 

t 
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Vt MANciPivM Ivdaicvm] Optimo , 
jure cxcandcfcit Agobardus adversus Prxeeptum illud, 1 
<]uod erat contrarium vetuftis canonibus & legibus 
Principum. Nam etiam in noftra Gallia Concilium pri- 
mum Matifconcnfe fervis potcftatem fecerat fufeipien- i 
di baptifmum , etiam invitis dominis. Et Gonftantinns 
Aug. ad Felicem P. P. feribens, ludatis in uni verfum j 

permifit Chriftianam religionem amplefti , vetuitque - 
ne propter hoc facinus quicquam a ludatis inquietudi- 
nis vel pioleftiat patiatur is qui Chrifto nomen dederit. 
Itaque probabile Agobardo viium non eft , Prateeptum 
illud a Ludovico Imperatore, qui Pius per antonoma- 
fiam di Aus eft , editum fuifle , quo mamfefta contume- 
lia irrogabatur nomini Chriftiano. 

Inter, hom, ao imaginem svam] 
Agobardus ergo limilitudinem Dei qute eft in homine, \ 
conftituit in anima , non autem in corpore. Vide No- | 
casad epiftolamxxx. Lupi Ferrarienfis & ad librum | 
de tribus quacftionibus pag.471. Alia fuere ludatorum de- J 
liramenta, qui corpus humanum ad imaginemDei faiftu | 
putabant,ut Agobardus feribit in libro de ludaicis fuper- i 
ftitionibus cap.x. Quo loco MafTonus adnotavit in mar- | 
gine, hotc ludxotum figmenta in Cabala quoque legi. 

Magister inf. ivdjsorvm] Evrardus, 

V ide fupra in Notis ad librum de baptiftno ludaicorum 
mancipiorum. 

Mxssos ns palatio] id eft, Miftbs Do- 
minicos. » 

PvBLicE svPPlicatvr] nimirum pro 
ludxis , pro quorum converfione findis annis orat * 
Ecclefia in diebus Paffionis Dominicx , ut ait Agobar- 
dus , id eft , feria quarta majoris hebdomadet. Extat- 
enim oratio qux tum temporis publice a facerdotibus * 
in Ecclefia recitatur pro hac caufa. Rhabanus in libro 
contra ludxos cap. i v. loquens de ludxis : Immo ^ 
ftjeres htretith i ficut eos Ecclejia catholica ejfe judiciti-, 
qna in diebus Dominica Paffionis pojl hareticos, 
maticos , ^ profe paganos , pro eis orat. Item cap. l i x.- 
tmmo eorum veram falutem , pro qua "Ecclefia ffflemniter 
vrare onfuevit, veraciter istquirtlttcs , fervemus, erga eoi- 
ifcfefiajlicam fitsceritatem, " 
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AJ> Z T I ST O L'A M 

yi 7) B A RT H O L O M t>£V M 

'B.FlSCO?VM HARBpUENSEM, 

C A P. I. 

B ARTHOLOMiEo Episcoro ] Narlx>-, 
nenfi poft NibriHium. Interfuit autem Concilio 
apud Telofara habito anno occcxxviii. una 
cum Nothonc Atelatcnli Archiepifcopo , & Agiulfio 
fiituricenli. Tum circa annum dcccxxxiv. fub- 
fcriplit Privilegio Aldrici Senoncnfis Archiepifcopi 
pcomonafterio iancii Remigij Senonenfis , quodextac 
in Tomo 1 1. Spicilegij Domni Lucx Dacherij. Poftca 
quum Lotharius Aug. adversus Ludovicum patrem re- 
bellaret , Banholomxus Lotharij partes fovit j abeun*- 
tfeque Lothario in Italiam anno dcccxxxiv. Bar- 
tholomscus , relifta contra facras regulas fede fua, cum 
comitatus eft , ut Flodoardus tradit lib. 1 1. cap. x x. 
Hiftoris Remenfis. Mandt ergo Bartholomxus in Ita- 
lia ufquc ad annum dcccxlxv. Tum vero quum 
Ludovicus Lotharij filius Romam pergeret , mandata 
patris ad Pontificem Procer^fque Romanes perlaturus 
de ordinationibus Pontificum Romanorum , illuc quo- 
que Ludovicum comitatus eft. Et cum is uneftus fiiiflct 
in Regem Langobardorum, Bartholomxus arrepta hac 
occafione Sergium 1 1. Pontificem oravit una cum Eb- 
bone Kcmenn ut eos reconciliare ac P*UiMm eis tribuere 
dignaretur. S^uos. etiam idem Preful nec tommumantm 
inter Clericos dignos ejfe fufeipere dicebat ,fed inter com- 
munem populum communicandi licentiam tantummodo 
.haberent. Ita enim docet au<ftor Geftorum Pontifica- 
lium ab Hinemaro laudatus in capite x x x v i. pofte- 
xioris operis adversus Gothefcal cum p^. Ji6. Itaque 
dcje(fto Bartholomxo , Serarius in ejus locum fufte- 
•ftus eft : quem Narbone fedifle reperio an. dcccxltv. 
XII. Kal. lulij in Praecepto Karoli Calvi Regis eo dic 
dato pro Ecclcfia Narbpnenfi , cujus partem edidit Ca- 
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tellus , fed quod nos habemus integrum ex authentico 
defcriptum. Ceterum libri five epiftols iftius ad Bar-^ 
tholomsum Narbonenfem Epifcopum meminit Amu- 
lo Lugdunenhs in epiftola ad Thcodboldum Lingo» 
nenfem. 

Hildxgisvs] Hinc conftat hunc Hildieillun 
fuHTc ex clero Lugdunenfi. Et hauddubii Preloyter 
erat , ciim poft illum nominetur Florus , qui Diaconus, 
tantum fuit. 

F L o R V s ] Diaconus Eccleflx Lugdunenfis , 
quantum ferebat illa setas , eruditifOmus , editis edam 
lucubrationibus clarus, de quibus diximus in Notis ad 
Lupum Ferrarienfem. Extat autem libellus ejurdem 
Flori de eleftionibus Epifeoporum , qui aMaffono edi-, 
tus eft ad calcem operum Agobardi , quaque nos eam 
ipiam ob caufara prodire voluimus oun eifd6 operibus. 

Q3, IDAMVENERANDVS TRATE RjEpif^ 

copus nimirum Yceticeniis in prima NarboneniI , uc 
ego quidem arbitror. Sedebat autem tum apud V cetiam 
Elefantus , ut patet ex Manuali Duodenx. 

I N ASAM EccLisiA]in civitate Vceti-. 
cenfi fita , ut conftat ex cpiftola Amulonit ad Theod- 
boldum. 

Firmini] Vceticenfis EpiTomi , qui an., d x t., 
& D t V. in ea cathedra fcdit, cujuique meminit Ara- 
tor Subdiaconus in cpiftola ad Parthenium ii Sirmon- 
do edita poft Notas id Ennodium. Habemus porro nos 
vitam ejus , a viris eruditis laudatam , nondum tamen 
editam , quam olim Tolofe dcfcripfimus ex pervetu». 
fto codice MS. Collegi j Fuxcnfis. 

C A P. XII. 

M’b livs enim facerent} videtur dam-. 
nare cos qui donariis illuftrant memorias manyrum, 
dum ait eos melius lauros, fi fua pauperibus & hofpi- 
tibus crogarent.Hi enim funt viua Chrifti templa. Ne-, 
que tamen arbitror hinc fumpnftc Eralmum j cum in 
Colloquio de peregrinatione religionis ergo ait quam- 
plurimos invilere quidem divorum templa , fed nihil 
aut qu^ minimum donare , diBitantes eam pecunia» 
reBiits eoUeeari i» egenos . Sani fubveniendum cft ncceC- 
fitati pauperum , quis negat ? fed tamen interim nc- 
gligcnda non cft domus Dei uti diximus ad librum 


t. 
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V I. Salviani dc gubernatione Dei. Vide porrb anddo-* 
tum EraGni in Epitaphium Paulae ab Hieronymo con- 
feriptum , & Launoium incap. t i. libri dc curaEccle» 
fiaipramiferis & pauperibus. 

Hos^^tibvsJ Hofpitalitas magno tum in ulu 
erat apud Acclcfiam. Lib. i. Capitular. cap. txx v. Ef 
hoc nobis competent venertthile videtur , ut ho^ites , 
peregrini pauperes fufeepriones regulares ^ canonicae 
fer ima diverfa habeant. Vide capitula Karoli Calvi 
Tit. VI. cap.XL. & Tit. XX 1 1 1. cap. x. Lupum Fcrra- 
licnfcm ep. xi. x L 1 1. xlv. l v. i. xxi. lonam Aurt- 
liancnfem in lib. 1 1. dc infiitutionc laicali cap. x x i x. 
& alios. Hofpitalitatis porrb cncomium enarrat Hilde- 
benus in pluribus epiftolis. Vide Launoium in capite 
VIII. libri mox laudati. 

Vngbndi oiEoJco nimirum quo ardebanc 
lampades ad fcpulcra martyrum appenfs. Nam multa 
miracula per hujuGnodi oleum fieri conGievifie ex Au« 
guftino, Theodorcto , & alijs adnotat Baronius ad 
annum ChrilH lv. Adferam tantum locum Ai^ftini 
cx cap. V 1 1 1. libri XX 1 1. de civitate Dei : Rurjum ibi- 
dem apud nos Jrenai cujufdam coUeBarij filius , agritudi- 
ne extinHus efi. Citmque corpus jaceret exanime , atque 
alijs gementibus ^ plangentibus exequi* pararentur, ami- 
eorum ejus quidam inter aliorum consolantium verba fug- 
gefiit ut ejufdem martyris ( Stepham ) oleo corpus perun- 
geretur. "BaBum efi,ffi> revixit. 

Nec pavperibvs svccvRRItvr] 
Exiftimabat ergo Agobardus , oblationes quae fiunt ad 
memorias martyrum , rem effe pauperum , neque in-» 
ventas efle ad alendam prarpofitorum avaridam , aut 
luxum , vel ad vitam commodids cranieundam. itaque 
eas oblationes effe convertendas in folatium pauperum, 
alioqui cnimpeflxmum effe earum uGim. At hodie quo- 
tus q ui i gne tandem eff eorum qui ad aras {anftorum 
fedent , cui pcrfiiafiim non fit ninil cx oblationibus de- 
cidere debere pauperibus , quique pro donariis illis con- 
fervandis non laboret tanquam pro aris dc focis ? De- 
nique plurima loca Gint, inclyta certi per indigenas ad- 
vcnafquc , quibus non alius certior aut luculentior fun- 
dus eft , quam qui ex oblationibus provenit. Et laudo 
illorum pietatem. Sed valde optandum effet ut aliquam 
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erga pauperes caritatem haberent ij quibus colligenda-^ 
rum oblationum cura committitur , ncc eas tantum ad 
t)rnanda templa mortua converterent. 

' ’ - > - 

AI> Z t l S T O LA H 

A T> MATFREDFM, 

M AtfrbdoJVcIcx folo illius epiftolae titulo 
patet virum fuilTc magnx dignationis & au£loii-<- 
tatis in Palatio Ludo vici Pij. Nam & Ludovicus ipfc 
cum vocat virum inlullrem in Praecepto pro monafte- 
rioGrat* in S. di <tceliVrgeIIenfi,cujus partem aliquam 
anno fuperiorc edidimus in Notis adepillolam xx i x. 
Lupi Ferrarienfis. Sic ergo ait- Imperator : Maffredt^ 
Comts vir inlujler adiens fer enitatem culminis no^i 
Ac Comitem quidem Aurelianeofcm fuiile tonllac ex 
Adrevaldo Floriacenli lib. i. cap. xx; dc miraculis S. 
Bencdifti,& ex vita Ludovici Pij ad an. d c c c x x i x. 
Illo itaque tempore lonas Epifeopus Aureliancnlis ad 
cum mifat libros tres de inftitutionc laYcali, qui a Dom- 
no Luca Dacherio editi funt intomoprinio Spicilcgiji 
cum antea editi fuiilent Duaci anno m. oc. x l v. ex 
veteri codice MS. Saniei Amandi in Pabula, cura D. 
Ildephonli Goetghebucri Bibliothccarij ejuldem mo- 
hallerij. Anno <)cin. ncccxxx. (ucin capite 
trigefimo fexto narrat Theganus ) cum Pippino Aqui^ 
tanise Rege , ac proceribus Palatij , confpiravit adver- 
sus Ludovicum Pium , quem dc regno expellere vo- 
lebant. Sed huic pefGmo facinori obftitit Ludovici fi- 
lius Ludovicus. Rurfum in partes Lotharij cum ceteris 
perduellibus trahrgrclTns cH anno n cccxxxiix. 
cumque fiigientem in Italiam fecutus , illic obijt armo 
D c c c X X X V. ut tradit au£lor vita: Ludovici Pij. Vi- 
de Sirmondum in Notis ad Theodulfum pag. joi. 

M I lil I s f R V-M I M P. ET imperii] id cft, 
MiniRrum Palatij & Regni. Minillrum Palatij ; quia 
non difcedcbat k latere Principis , principfmque locum 
apud cum obtinejsat , fecretorum ejus particeps fic con- 
filiorum. Minillrum imperij five Regni quia praeter 
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Comitatum Aurelianenfem , cui fpeciali cura invigila- 
re tenebatur , maxima pars curarum Ludovici in admi- 
niftrando imperio erat pcncs-Matfredum. 

Rertm svmmam regentis] id eft, Lu- 
dovici Pij Imperatoris, k cujus latere non difcedcbat 
AlatfreduSjtiti jam diximus. 

Q v.i EviT TIMOR regvmJ Sic Lupus Fcr- 
rarienlls conqueritur in cpiftola c x x v i. ad tantam li- 
bertatem vitia prorupilTe svo fuo , ut vindicata impu- 
nitate apertis quibulque , nec Deus , nec Rex , nec £pif> 
copus timeatur. £t videndx funt omnino Noex noltrai 
ad hanc cpiftolam. 

Cavsidicos] ideft, eos qui caufas referunt 
ad Principem j adeoque in eorum poteftatc eft provin- 
cialium delidia publicare , aut tilentio tegere. 

Parentes] id eft, confanguineos , vel affines. 
£t putabam iftud elfe ex infima Latinitate , parentum- 
que vocabulo olim patrem tantum matrtnique fuifle 
comprehenfos ; utdidum eft in Notis ad librum i n. 
Salviani ad £cclcfiara Catholicam. Verum Sallufti) 
audioritas nunc facit ut aliter fentiam , apud quem Sul- 
la Bocchum Mauritaniae Regem fic alloquitur : 
quodfwentts abundi habemus, amicorum neque nobis n<- 
que cuiquam omnium fatis fuit. 

CyPRiANvsjin epiftola ad Donatum. Sed lo- 
cum ex ea epiftola valde decurtavit , ut afiblet , Ago- 
bardus. 

Coepit licitvm esse] Eleganter Cy- 
prianus in eadem epiftola: Madet orbis mutuo [anguine; 

homicidium cum admittunt finguli , crimen efi; virtus 
vocatur, chm publice geritur. Sic apud Pleudoplautum 
Q^rolus ait licitum efle quod commune eft , id eft , 
quod vulgb fit. Lar. §luid de falfo dicimus ? Q^e- 
It o L V s. Hem , quis autem verum dicit i J/lud commu- 
ne eft , abi. Lar, idcirco crimers non eft } §iuid de adul- 
terio ? Q_y,* R. Jittat, etiam hoc crimen non eft. L a R. 
flando autem licitum ejfe coepit i Qv,e r. Men rogas} 
quafi tu nefeitts. Hoc eft quod nec permitti nec prohiberi 

Comitem nostrvm Bertmvndvm] 
Lugdunenfis provinciae PrKfedluin, ut in libro primo 
tocat Nithardus. 
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TAtEM viRVM]idcft, Vicecomitcni. VnJc 
patet Vicccomitiuninftitutionemfmfreper cas tempc- 
ilatcs in arbitrio Comitum. 

Senioris STi]ideft> domini , Comitis Lug-< 
dunenfis. 

Non est omcii mei] nimirum accofa* 
tio. NamEpifcopi non debent cffe accuratorcs. Atca-> 
dius & Honorius A A. ad Theodorum Pra:fcdlum Poc- 
corio: ProvincU moderator facer dotum (^CatholicaEc~ 
elejia minifirorum , loei quoque iffiut , divini cultus in- 

auriam capitali in convitios five eonfejfos reos fententia 
noverit vindicandum.Net escpeSetsstipifcopus injuriapre- 
prU ultionem depofcat, cui fanSitat ignoftetsdifoli gloriam 
dereliquit. Extat haec lex in Codice Theodohano l. ji. 
T>e "Epifcopis. ac relata deinde efl in librum v i. Capitula> 
rium cap. c c c i v. Thcodoretus Epifcopus Cyrcn/is in 
cpiftolax L 1 1. Angor fani , ac doleo vehementer, quod 
ferihere advershs hominem cogor , cujus deliUaproptor no- 
menfacerdotij occultare par erat. Scriko tamen ,stt oppref- 
fot sth 00 pauperes vindicem. 
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AD LVGVrNENSES 
PB IdODO PKGl MINIS 'ECCinsPASTlCt 
' C A P, I. * 

V Nvs BsrspoNsvsJidcft, Chriftus , ve- 
rus & unus landhe Ecclcflae fponlus. Vide liipr^ in 
Notis ad epiftolam adNibridium. 

CAP. II. 

Commendat B. Petro] id eft. Epileo- 
pis , ut explicant veteres. Vide Notas ad ep. i x x x i v. 
Lupi Ferrarienfia. 

CAP. VII. 

c ^ ^.•^■PJTijideft Chrillus Eccle- 

fiae . Chriitus enim eft caput Ecclelise. Epilcopi au- 
tem lunt membra corporis Chrifti , quod eft Eccle— 
Icribit Gregorius I. Papa ad lanuarium 
Archicpifcopnm Calaritanum lib. i. epift. l x. Si ipfi 

Dominua 


NOTiE AD AGDBAH.DVM. St 
“Dominus nojltr viduarum ft maritum orphanorumquc 
fatrem Scripturt facra profitetur teftimonio , nos quoquo 
membra corporis ejus ad imitandum caput fiummo debe- 
mus mentis affie^U intendere. ViHe eundem Gregoriun: 
lib. 1 1 . epift. XXXVII. & lib. v 1 1. epift. cx. ' 

C A P. I X. 

L o c V.M REGIMINIS svscepit] Audiant 
Epifeopi. Ait Agobardus , cum qui praedicationis offi- 
cium & locum regiminis fufccpit & negligit , operam- 
que dat venationi , aucupationi , pifcaticni , ecteriique 
Icculi oblcftamcntis , hunc Epifeopum non efle , fed dc- 
ftni^lorcm operis Dei , ac per hoc adjutorem Anti- 
chrifti. Non abhorrebat fententia Agobardi Amul- 
phus Epifeopus Aurcliancniis, quum haec adverstis Epif- •; 
copum Romandm eloqueretur in fynodo Rcmenfi ad- 
versus Arnulphum cap. xx v 1 1 1. ^td hunc ,\ac\uit, 
“Reverendi Patres, in fublimi folio refi dentem , vefie pur- 
pureae^ aurea radiantem , quid hunc inquam ejfe cenfe- 
tisiiJimirumfi caritate defiituitur ,foldque [cientia infia^ 
tur extoUitttr , Antichrifius-til in templo Dei [edens, 
feofiendens tanquam fit Deus. Etfemper vifumeft alie- 
num i dignitate facerdotali ■, fecularibus negotiis & fol- 
licitudinibus mundi occupari. Iftud enim etiam in feip- 
fis culpant Epifeopi in fynodo Parifienfi congregati ah. 

• b c c c X X I X. ad Ludovicum Pium feribentes : Sacer- 
dotes partim negligentia , partim ignorantia , partim cu- 
piditate , in [eculartbus negotiis e^ [sUicitudinibus mundi 
ultra quam debuerint [e occupaverunt. « 

In divitiis ] Damnat divitias in Epifeopo , 

Bt qui Chrifti pauperis locum in Ecclclia teneat. Sed in- 
telligit , opinor i cum Epifeopum efle culpandum , qui 
divitijs mal^ utitur , ad luxum videlicet ■, ad libidinem, 
avaritiam , & cetera malarum mentium vitia. Nam qui 
pauperes nutrit , Ecclehas aidificat, mittit qui populos 
in fide infiruant, is verb nunquam fat dives erit, tamet- 
fi immenfos habeat thefauros. 

Ornamentis metaLUcis ] Iftud ipfum graviter 
exprobrat malis Epifeopis faniftusBcrnardus AbrasCla- 
revallenfis , ad Henricum Senonenfem Archiepifeopura 
Ccnhcus-.Clamant vero nudi, clamat famelici, cdnquerun- 
tur , dicunt : Dicite Pontifices in frtnp quid facit au- 
rum ? Numquid aurum afrano repeUit frigus five efuriem } 
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JuiHenta p'adiuntHr onufta gemmis , ^ noftranon eurst» 
fis crura nuda caligulis ? Annuli , catenula , tintinnabu^ 
la , & clavata quadam corrigia , multaque talia tam Jpe~ 
fiofa coloribus , quam fonderibus preciofa , mulorum de- 
pendent cervicibus fratrem autem lateribus nec femicin- 
. (iia mifer antes apponitis, abinftitutorc & patre 

fuo diUentic Petrus Clatevallenils in epiftola quam fub 
nomine lefu Chrifti fcripfit ad Innocentium V 1 . Papam 
& Curiam Romanam anno M. c c c l 1 1 1. Nam in ca- 
pite x x X. ita loquitur ; "Exhortamur quod non nimium 
fitis cttriofo Jpeclabilet equitatu , non circa vos dif currant 
hinnientium frendentes acies caballorum , non astro curia- 
ti tingantur frana , nec ex fericis lora componantur filis, 
non argento calcaria rutilent, non fquarleto {peBabilivt 
purpura tegantur fella , nec preciofi pendentes confibulent 
T^nas clavi micantes auro , nec muricis earundem corri- 
giarum ornatus foleat redolere tinHuram, non eborispul- 
aritudine obrizi vel argenti metaUtve preciofi cujufvis al- 
terius gumphis feUarum conclavet amiBus , non micanti 
peBoralia tegantur oftro, nec febrefcens ex astro geBetit 
frtnos , non radiantibsts fafistofi fonipedes onerentur gem- 
mis o»c. Ex pervetufto codice noftro MS.unde fragmen- 
tum aliud anno liiperiore editum eil in Notis ad Lupum 
Ecrrarienfem pag, 478. 

In vinationibvs] Quippe vetitum Epif- 
copis alere canes, aut venationem exerccre.in quam rem 
valde celebris eft canon l v. fynodi Agatheniis : Epifeo- 
pis, Prejhyteris , Diaconibus , canes ad venandum , astt 
Accipitres , habere non liceat. §lubd fi quis talium perfona- 
rum in hac voluptate deteBus fuerit ; fi Epifeopus efi, tri- 
bus menfibusfefsijbendat d communione', Prefi^ter, duo- 
bus menfibus fe aofiineat; Diaconus vero , ab omni officio 
vel communione cejfabit. Vide etiam canonem quartum 
• Epaonenlem , & x 1 1 1. canonem Concilij Matifeonen- 
Hs fecundi. Karlomannus Princeps in fynodo cui martyr 
Bonifacius interfuit : Necnon illas venationes , 
vaticas vagationes cum canibus, omnibus fervis Dei inter- 
diximus , fimiliter ut accipitres falcones non habeant, 

~ y enationem enim in Epifeopo graviter reprehendit N i- 
colaus I. apud Gratiamun dift. J4. cap. fluorundam. 
itemque Nicolaus 1 1 . in Decretis cap. v 1. VtEpifeopif^ 
Clerici arma non ferant', neque venatui sieque aucupio 
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NOti^AD AGOBARDVM. 
pudeant. Itaque eos qui venatione deleAantur, lubcn« 
levocaverim ad ea qux Ungulis Chriftianisait Profper 
in peroratione libri de gloria regnoque fandiorum ; Si 
venandi ejl affectio , inquit , habes montes altijpmos , cer- 
vos velociter A^ojlolorum Prophetarumque dilta percur- 
rentes. Habes & in campis petram , rffugium erydjs 
leporibus , quos in fimplicitate cordis Chrijfus Dominus per 
fuos canes venatur, ut ffinis careant deliBorum, V ide lo- 
nam Aurelianenfem inlibroxi. de inflitutione laicali 
cap. XXIII. 

ComessatiohibVsJ Mirum eft tam folli» 
citos in hoc fuifle veteres, ut nullam occalionem prarter- 
miferint admonendi Epifeopos ut i comdlationibus & 
ebrietate abftinerent , juxta prarceptum Pauli , qui edi- 
xit Epifeopum debere efle non vinolentum. Infigniseft 
Hieronymi locus ex commentario in Michaam Pro- 
phetam, relatus a Gratiano dift.jj. cap.^.Ercleftaprin- 
tipes , inquit, qui delicijs affluunt , & inter epulas atque 
lafcivias pudicitiam fervare fe credunt , propheticus ftrmo 
deferibit , qubd eijcitndi fint de {patioffs domibus , lautif- 
que convivljs , ^ multo labore epulis conquifitis , ^ eji- 
ciendi propter malas cogitationes ^ opera (ua. Et fi vts jci^ 
re quo ejiciendi funt , Evangelium lege ; in tenebras fcilicet 
exteriores , ubi erit fietus ^ flridor dentium. Annon con-‘ 
fufio ignominia eft , Jefum crucifixum, magiftrum paU’» 
perum , atque efurienterft , fartis pradicare corporibus,jeiu- 
niorismque doBrinam rubentes buccas eminentidque ora 
proferre ? Et Magnus ille Gregorius lib. 1 1. epift. x i v. 
actiter objurgat NatalcmEpilcopumSalonitaniim,quod 
dcrelidla pauorali cura,folis fc convivijs occuparet. Vn* 
de & eundem N atalem (qui reprehcnfionemGrcgorij iti 
jocum verterat j exemplum adferens Abraha: & Ifaac^ 
quorum unus angelos convivio exceperat, alter vero fa- 
tiatus benediftionem filio dederat ) poftea rurfum ad- 
monuit abftinere a conviviis,lctipta ad eiun elegantifli- 
ma epiftola , qua: eft x x x v 1 1. ejufdem libri. Ef patet 
convivia illa non fuifle admodum Chriftianaj cum prx- 
tcr temulentiam & voracitatem , etiam a Chriftiano- 
tum diffamatione non abftinerent , nemoque ex irrifio- 
ne reprehenderetur. Nam convivia Epifeoporum debene 
efle feria. 
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er?o, cum qui ad cpilcopatum vocatus eft , fi feculi oU-» 
Iciiamcntis indulget , in oculis Dei non cffe faccrdo- 
tcm, tamccfi pcrfonam Epifcopi gerat coram hominibus 
adebque Epilcopus cflc videatur. Sic fandus Ambrofius 
in capite tertio libri de dignitate lacerdotali > loquens 
de malo Epifeopo , ait : fronuntiat enim Epifcdput hujuf- 
tnodi ad populum , dicens. Pax vobis. Oculis quidem car- 
nalibus 'Oidetsir quajs Epijcopus magnus ; ^ divinis intu- 
tibus inspicitur leprofus magnus. Sic Marcellinus & pau-*' 
ftinusin Libello Precum pag. a-6. aiunt ^uofdam Epif- 
copos perfidia: Arrianorum fubfcripfifle , ut tpifcopale 
nomen apud homines retinere viderentur, quod utique jam 
apud Deum pojl fubfcriptiones impias non habebant. Sic 
Pulgentius Rufpenfis Epifeopus in capite primo contra 
Sermonem Faftidiofi, ait eum , tamctfi Prelbytcrij ho- 
norem in confpedu hominum ceperit j coram Domino 
non habuifie. Eade fiiit lententia lixreticorum Albigen- 
fium ; qui,ut Rogerius de Hoveden tradit,dicebant ^«9^ 
ejfent ordinandi in Ecclefia Epifcopi c§* Pre(^teri-,(^ fi talei 
non ordinabantur quales pricipiebat,non eJfentEpifcopi,nec 
Pre(byteri,fed lupi rapaces , hypocrita, ^ feduclores. V erum 
red^ adnotatumeft a viris eruditilllmis, eam elTc con- 
flantem Ecclefis Catholica: fententiam , ex dodrina & 
traditione apofiolica defeendentem j etiam improbum 
hominem, canonici ordinatum, veri lacerdotem ac 
Dei adjutorem elfe. Nam fi hxc regula non elTet certa, 
horrenda confufio turbalTet Ecclcliam , etiam in initijs 
Chnftianifmi. Nam & ludas malus erat , qui tamen 
Apoftolus Chtifti fuit. Et multos polleavarijs tempo-» 
ribus rtalosEpifcoposfuilTc nemo negaverit. Denique 
Cliriftus ait Scribas & Pharifccos fcdifle fuper Cathe- 
dram Moyfi. Itaque fic fcripfilTc videtur Agobardus ve- 
hementer , ut Epifeopos admoneret fui officij , & ut in- 
tclligerent quantu Deo difpliccat mala Epifcopi vita. 

GAP. XI. 

pRiB DICANT vT A c c I p I A N x] Tom cdim, 
quodmcritb damnat Agobardus , erant nonnillli, qui 
verbum Dei p«cdicabant quacftus caufa , non tam folli- 
citi de cura animarum , qulm de colligenda pecunia. Et 
omnino accepifle ifta videtur Agobardus a fando Papa 
Gregorio, cujus hxc funt verba ex libro x i x. in lob 
cap. X I. Eatyro pedes lavantur , dum fanSit pradicators- 
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hus dtbit/t ab audientibus ftifendia conferuntur , 
fatigat injunUus frtdicationis labor , exhibita a dijcipalis 
pinguedo boni operis fovet, non quid ideo pradicent ut 
alantur ifed ideo alantur ut pradicent, id efi ,utpradica- 
re fubfijlanti non ut intentionem fumtndi vicius tranfeat 
aHio pradicationis ,fed ad utilitatem pradieationis defer- 
viant minifteriafufientationis. Vnde d bonis pradieatori- 
bus non caufa viHuspradicatio impendittar ,fed caufa pra- 
dicationis accipitur vicius. Ncqj vero dixerim nihil pric- 
dicatoribus debere dati ab auditoribus. Nam dignus cft 
operarius mercede fua; Sc juftum cft ut qui fpiritalia no- 
bis feminant , carnalia noflra metant ; ut ad Corinthios 
feribit Paulus Apoflolus. quem Iocuqi attulit idem Grc- 
gorius Homilia x v 1 1. in Evangelia , ut oilenderee 
aequum efle ut populus Chriftianus alimenta fuftenta- 
tionis fuppeditet predicatoribus. Hoc enim, ut dixi, 
juftum eft , & prorsus aequum. Sed quis ferat praedica-» 
toresquofdam , qui nihil non agunt ut cathedras occu- 
pent majores, & ex quibus majus falarium provenit. 
Quafi conftarct vethum Dei non yalcrc , nifi quantum 
teftimatur. 

In pxoprxAm lavdem] Taxat altctunv 
genus concionatorum aequ^ odiofum, eos nimirum, qui- 
bus haec unica cura eft , ut bell^ concionari videantur, 
cujufmodi nimium multi funt. atque utinam nulli ef- 
fent. T um admonet, vitandum id cfte. Praeclare faniftua 
idem Gregorius in Homilia paulb ant^ laudata : §lttif- 
quis namque ideo pradicat , inepait , ut hic vel laudis veb 
muneris mercedem recipi/^ aterna proculdubio mercede fe 
privat, V ide turfum eundem Gregorium Homilia x x K 
in Ezcchielem. 

C A Pv X 1 I. 

Pastorem PASTORvMjid eft, Chriftum. 
quo etiam modo cum nominant Profpcr , Petrus Chty- 
iologus , lulianus Pomerius , Ruricius Lemovicenus, 
Gregorius Magnus , Hinemarus , alij-. Sic , quod idem 
eft, alibi vocatur Princeps paftorum , Sacerdos Sacer-, 
dotum. Pontifex Pontificum, EpifcopusEpifcopoium. 
Pofterioribus tandem feculis Epifeopus quoque Roma- 
nus vocatus eft Epifeopus Epifeoporum. Q^d ita intcl-. 
ligi debet, ut quia caput cft omnium Domini facerdo-n 
prxeipuus totius orbis Epifeopus, privilegio. 

1 ”'i 
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fedis fiis, intelligatur obhoc ipfuxn conftitutus fuper, 
reliquos orbis Epifcopos , icieoque quodam modo ilc 
Epifcopus Epifcoporum, praefertim cum ad cum perti- 
neat cura & ibllicitudo univerfalis Ecclefix. Neque ta- 
men cxiftimandum eft hanc appellationem fuifle tribu-, 
tam antiquitus Epifcopo Romano ; tametfi quidam ita 
fe colligere putent ex libro Tertulliani de pu^citia , & 
ex Cypriano in praefatione Concilij Ca^rthaginicnils. 
Nam , fi quid in his rebus video,T ertullianus heic Pon- 
tificem Romanum fatyrico lale defricat, certb palpo 
non percutit. Et in Cypriani fenfii manifeftum eileos 
falli. Neque enim ait Cyprianus , removendam efle 
prjcfumptionem Epifeopi Romani, qui fc Epifeopum 
Epifeoporum diceret. Sed ait: Neque enim quijqnam na- 
jlrum Epifeepum fe Epifeoporum confiituit. id eft. Non ar- 
bitror quemquam Epifeoporum , qui heic praefentes fli- 
pius, eo praemmptionis excedere, ut fe fupra omnes col- 
legas fuos efferat, fententiamque fui ipfius unicam, uc 
tyranni folent , prxvalcre debere contendat adversds 
fententiam plurimorum , praefertim quoties fidei caufk 
ventilatur. Hunc ego genuinum verborum Cypriani 
fenfum effe arbitror. Sumptum eft autem iftud loquen- 
di genus ex rhetorum difciplina. Alioqui enim fi qui fu- 
pra Epifcopos funt , Epifeoporum Epifeopi dici debenti; 
dubiiminoneft quin Primas Africae, nimirum Epifco- 
pus Carthaginienfis , dici debuerit Epifcopus Epifcopo- , 
rum. Nam fi iftud loquendi genus quippiam haberet au- 
(ftoritatis, multum detraheret de dignitate Epifeopi Ro- 
mani, cum quo nonnulli Epifeopi paria facere videren- 
tur. Sidonius enim libro v i. epift. i. Lupum Trccenfem 
Epifeopum vocat patrem patrum , & Epifeopum Epif- 
eoporum. Et Ennodius lib. i. Carm. xv. Ambrofium 
Epifeopum Mediolanenfcm vocat paftorem antiftitum. 
Et tamen nemo dixerit Pontifices Romanos , qui Lupi 
& Ambrofij arvo floruerunt , Lupo Ambrofioque fuilfe 
fubjcdf os. Quin & Karolus ipfe Magnus vocatur Epif- 
copus Epifeoporum a monacho Sangallenfi in libro pri- 
mo de ccclefiaftica cura cjufdem Karolicap. xxv ii. 
Et Edgarus Angli® Rex, qui anno dccccixvi. vi- 
vxbat , paftor paftorum vocatura fynodo provinciali 
Anglja: fiib Dunftano celebrata. Sic Eufebius in libro 
primore vita Conftantini cap. x 1 1 v. Conftantinum 


NOTAADAGOBARDVM. t? 
vocat communem omnium Epifcopum; 8c Clodoveum 
Regem , regionum Praefulem, Remigius Remenfis Epif- 
copus. quos tamen EpifcoposfuilTc nemini hadenus in 
mentem venit. Atque id ideo vifum eft adnotare ^ ut 
planum omnibus fieret quonam modo accipienda fint 
verba Tertulliani ac Cypriaili. Littera enim occidit^ 
ipiritus vivificat. 

C A P. X I V. 

A B I L L O Q_y 1 SBDBT IN soLio]id eftj, 
Epifcopo. Nam is in throno fedet in Ecclefia, id eft , 
in cathedra fiiblimiore. £t cathedram illam epifcopa-< 
Icm, lolium quoque vocat Sulpicius Severusin capite 
pnmo fecundi dialogi , augendam ad invidiam. 
dam inquit,»fl»y?»« meo pudore vidi .fublimi folio 
qu»fi regio tribunali , celfa fede refidentem. Addam vero 
locum celeberrimi viri Petri de Marea Archiepifeopi 
Parifienfis: qui explicans canonem lui. CoUeflionia 
Africanae , haec ait : Significat typhum fecularem tumo- 
rem quorundam Epifeoporum , qui dominatum in Clero 
exercebant ; ^ in cathedram elevati , ac fi ejfet folium 
quoddam regium j arx velut imperq , tyrannicam fibi 
dominationem vindicabant. Tum flacim ferme fcqui- 
tur : Sani cathedra epifcopalit fublimior erat , velutin 
fafiigio confiituta, unde poJfentEpifcopi de fuperiori loco fi- 
deles monere. Sumptum autem iftud videri poteft ex Au- 
guftino , cu]us haec funt verba cx enarratione in plal-« 
mum cxxvi. Ideo altior locus pofitus efi Epiftopie , utipfi 
fuperintendant , d* tanquam cufiodiant populum. Et pau- 
16 pbft : Sfiumodoenim vinitori altior fit locus ad cufio- 
diendam vineam , fic Epifeo^ altior locmfaBtu efi^ 
Yide Hcnricum Yalcfium in Annotationibus adHifto- 
riam Ecclefiafticam Eufebij lib. vii.cap. xxx. 

Q3I LABORAT AD MOLAM^id eft , ulqUO 

ad inferioris ordinis paftotes & pnepofitos. ne quis pu-' 
taret haec dici Epiloopis tantdm. Etpaulb p6il addii^ 
hxc feripta effe , non folum propter Epifeopos , fed 
etiam propter Abbates, Prxpofitos, ^ Prelbyteros, 
quos pallorum & reilorum nomine intelligi debere ait. 
Itaque Diaconos etiam excludit a pallorum munere. Et 
tamen in his quoque fincerdotium agnovit Cyprianum 
aEique veteres. 
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I Nvalverat aevo Agobardi pefllma fuperfti.-? 

tio , ut exiftimarcnt nonnulli imaginibus fandiorum 
ita ut Deificae T rinitati fcrvitium aut adorationem im- 
pendi debere. Quod adeo impium vifum cft Ecclefix 
Gallicanae ^ ut & Epifcopi in fyuodo Francofordienll 
congregati damnaverint fecundam fynodum Nicaenam, 
quae adorationem illam imaginum videbatur imperaHe, 
& Karolus ipfe Magnus ftilum quoque adversds eam 
ftrinxifle putetur. Ludovico deinde Pio , Karoli filio, 
regnante , emicuit rurfum in hoc argumento ardor Epif 
coporum Gallix : qui cum adorationem illam imagi- 
num ferre non pollent , nihil intentatum reliquerunt, 
quo mentes fidelium ab eo errore reirocarent. Et omni- 
no, dum lludcbant veritati , videbantur facere contu- 
meliam imaginibus , quibus crederes afleveralTe nullum 
cultum deberi i retinendas tamen , ut ex earum afpedlu 
fideles excitarentur ad imitationem ian diorum homi- 
num. Ynus. multorum huic operi incubuit Agobardus, 
fcd adeo vehementer , ut ptopterea exiftimaverint non- 
nulli librum hunc non efle admodum catholicum. Sed 
tamen quidam pij eruditique viri , poft rem ifiairi ac- 
curati aifcuUam , fenferunt nihil in eo clTe quod aper- 
ti violet fidem Bcclefiae, adeoque ab Agobardo fummo- 
vetunt audlqritatem Cenfurs Hifpanicx ac Cardinalis 
B^ronij. Ego crediderim l^gobardum fcripfille quod 
omnes tum in Gallia , ut etiam a Sirmondo obfervatum 
ell , fentiebant. Sane indituti mei non ell pronuntiare 
de arduis hifcc quxllionibus. Attamen filcre non pof- 
fum mihi valde pfecere Pecreta Concilij Camcraccn- 
fis habiti anno m. d. txv. fub Maximiliano a Her- 
gis Archiepifeopo Cameracepfi, quod fic datuit in cau- 
la imaginum. Imaginet in templis nulU fiatuantur , niji 
l^pifcopi confenfu &jt*d{cio. Si qtu autem ere&A fuerint, 
dc prA fe fer ani quicquam quod non deceat , neque prototy- 
po congruat , tolli eOs aut mutari jubeto. Doceatur ptittf- 
e a populus imagini nuUum cultum deberi aut propter ma- 
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ttrium , »ut profter elegantiam , ant propter precium operif, 
uut propter quidvis aliud quod fit in artificio atte imaginis 
fubfiantia ; fed propter rem fignificatam , ad quam hic cul- 
tas d» honos pracipue refertur, itfic admonendus eft , ani- 
mum orantis aut venerantis in rem fignatam referri, 
non in fignum , quod nec audit, nec videt ,nec fentit. Y idc 
Gulielinum Durandi in libro fecundo de modo genera- 
lis Concilij celebrandi cap. l v 1 1 . 

C A P. X. 

Schismate vigilantii] Celebris eft 
hic homo ob aculeatas Hieronymi in cum feriptiones. 
Et conilae hominem fuifle valde haereticum, ac meritum 
ut adversus cum excandefeeret Hieronymus. Ac vulgo 
putant hominem fuifle Hifpanum. Sed illam opinio- 
nem cfle falfam evincit illullriflimus vir Petrus dc 
Marea Archiepifeopus Pariiicnlis in Diflertatione dc 
patria Vigilantij , quam olim in publicum exire facie- 
mus. Probat autem Aquitanum niifle. 

CAP. XI. 

Neo in alicvivs honorem] Sic ait 
Agobardus , non licere cuiquam dedicare templum in 
honorem alicujus fanAi , fed tantum iblius Dei. Sed 
opinor mutaturum fuifle fententiam, fi hoc noftro Iccu- 
lo vixiflet , quo receptum eft Ecclefias dedicari in ho- 
nore fandiorum. Olim Ecclcfisc dedicabantur in hono- 
rem Dei ; & in eis erant memorie martyrum. , 
CAP. XVI. 

Ad meliora qjis transeat] Sic 
Polycarpus apud Eufebium lib. i v. cap. x v. ait ; Neque 
enim nobis a melioribus ad deteriora mutabilis mens eft, 
Pulchrum quidem atque honeftum ducimtu a vitiis ad vir- 
tutem tranfeurrere. Ex verfione viri clarifltmi Hcntici 
Valefij. 

Sanctas appellant imagines] 
Indignatur Agobardus , & merito , qubd landlas ima- 
gines dicerent, fandlitatem rebus inanimatis tribuen- 
tes, & operibus manuum fiiarum. Nihil tamen vetat ^ 
quin aliquo modo dici poflTint fandlx , habita ratione 
perfonarum qux in tabulis illis pidlx fiint , vel fidlx. 
Atque ob eam caufam eas fandlas vocat Bcda in Hifto-. 
ftoria Abbatum Vvircmuthcnfium nuper edita. 
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Samctortm memorias] id eil; templa , 
in quibus fanAorum corpora jacent fepulta ^ vcl ubi fo- 
Icnnis eonun memoria agitur. 

C A P. XXII. 

In cestis B. Sylvestri] Hunc quoque 
locum laudat Karolus Magnus in Capitulari de non 
adorandis ims^inibus lib. 1 1. cap, x 1 1 1. itemque fyno- 
dus Parilieniis habita anno dcccxxi v. & Vvalafri- 
dus Strabo in capite o^lavo libri de rebus ad Ecclefiam 
pertinentibus. Verum Karolus Magnus cenfet librum 
illum aAuum beati Silveftri , ubi de imaginibus Con-» 
' Bantino Imperatori delatis feribitur , nullius efle audlo- 

ritatis , eo quod inter catholicos libros recenfitus non (it 
in Decretali Gelafij. 

Qve NDAM Presbttervm] Sulpitium Se- 
Tcrum Primuliacenfcm Prelbyterumj ut patet ex epi- 
Bola oftava Paulini ad Severum , in qua fic feriptum 
cB : enim tibi de illa petitione rejpondeam , qn» 

imagines noflrat pingi tibi mitttque jufiifli ? Obfecro ita- 
que tepervifeera caritatis , que, amoris veri folatta de ina- 
nibus formis petis ? Verum iftud nihil facit adversus ado- 
ratores imaginum.. Nam Severus imagines Paulini & 
Therafite poftulaverat, non tanquam adoraturus, fed 
m quos abfentes amabat , praefentes eo modo femper ha-, 
beret ; ut etiam agnofeit Agobardus. Neque verb puto 
quemquam velle culpare hunc afFcftum. 

Foroivliensem Episcopvm] Puto, 
memoria lapfum Agobardum, pr&que Sereno Madilicn* 
B Epifeopo , quem variis epiftolis objurgavit Gregorius 
ob fra<Bas imagines , Forojulienfem Epifeopum dixilTe. 
Vide S. Gregorium lib. v 1 1. Indidlione 1 1. epift. c i x. 
& lib. IX. Indid. iv. epift. ix. 

C A P. X X X. 

, Libro Sacramentorvm] Intelligit Li-. 

brum Sacramentorum (anfli Gregorij , cujus exem- 
plum habemus in illo quem vir clarilT. Hugo Menardus, 
monachus Benedi£Hnus edidit in hac urbe PariCenB an-, 
te hos viginti annos. Et iple quidem exiftimavit efto 
iplnm librum Sacramentorum (andli Gregorij. Sed no- 
bis long^ aliud perfuafum cft. Nam in officio feriae 
quartxpoft Palmas , extat mentio dlferta Imperij Fran- 
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eorum, quod evincit hunc codicem effe feriptum poft. 
annum d e e e. atque adeo non efle librum fanfti Gre- 
gotij. Quod fugille miror Menardum,qm in Pra:fatio- 
ne iua hinc quoque audoritatem conciliare conatur 
huic codici , quod feriptus fit , ut ipfc ait , ante Karoli 
Magni imperium , citm in illo nulla fit Imf erutoris men-^ 
fio. Libri iftius Sacramentorum vetus Jhmerat ufusin 
Ecclcfia Romana , adeoque in Gallicana. Nam Gclafiui^ 
Papa hujufccmodi librum fcripfcrat , in epitomen poftea 
xccM^lum a Gregorio Magno j ut docet loanncs Diaco— , 
nus in vita ejufcicm Gregorij ^ prout citatur a Bernone 
Augienfi in cap. primo libri de quibufdam rebus ad Mif- 
fam fpedrantibus. Sed & GeUfianum codicem deMijfa^ 
rum folemniis , inquit loanncs , multa fubtrahens , pauca 
convertens , nonnulla fuper adjiciens , in unius libelli volu^ 
mine coarBavit . quod volumen , Librum S aer amentorurn 
prstitulavit. Sed & in veteri codice M S. monallcrij Ri- 
vipullenfis in Catalonia fic legitur : Incipit L i B b R. 
SacramentoRvm, editus ^ fanHo Gelafio Por 
f a Romano , emendatus breviatus a B, Gregorio Papa 
Sedis Apofiolica. Vide Prxfationem Mcnardi in cum 
quem diximus Librum Sacramentorum. Sacramenta- 
lium vocatur in libro v 1 1 . Capitular. cap. c c c v. 
CAP. XXXI. 

Non ponamvs spem n. in hom. ] 
Qdd ? An damnat invocationem fan (florum ? Non ar- 
bitror. T um enim pcrfuafum omnibus erat invocari de- 
bere fan (flos, eos vero plurimum pofic pro nobis apud 
Deum, quod & ipfc Agobardus feribit in capite fetjuen- 
ti. Intclligit ergo fan£los non effe adorandos , cum Sc 
ipfi homines fint ; exemplo hauddubii Petri Apoftoli , 
ad cujus pedes cum Cornelius procidiffet, cum adoratu.^ 
rus , incanduit Petrus , & dixit : Surge. Nam ego ho- 
mo fum. Quem locum adduxit etiam Hieronymus ^- 
versus capitalem martyrum hoftem Vigilantium , di- 
cens : §juis enim, b infanum caput, aliquando martyus 
adoravit ? §2uis hominem putavit Deum ? N onne P aulut 
amabas , cism Lycaonibus Jupiter & Mercurius puta- 
rentur, eis vellent hofiiits immolare , Jciderunt vefii— 
menta fua,&fe homines ejfe dixerunt 1 non qmd melio^ 
res non ejfent olim mortuis hominibus love atque Mercu^ 
rio. fed quid fub gentilitatis errore honor eii Deo debitus de~ 
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ferretur. §^uod de Petro legimtu ; qui Cornelium fe ade^ 

rare cupientem manu fublevavit , o> dixit :Surge. Nam 

ego homo fum. Vide Hincmarum in cpiftola fecunda 
ad Karolum Calvum Regem cap. v 1 1 1. 

C A P. XXXII. 

Gesta s\ nodalia] Hinc difcimus , illic 
folitos olim pingi confeflus Epifcoporum , ubi habita 
fuerant Concilia, ut tantx rei memoria inhaereret animis 
mortalium , fid^mque faceret erroris proftrati. 

CAP. XXXIII. 

ANTHROPOMORPHITAR. HiE r e s i ] 
Hos Epiphanius in hserefi l x x. Audianos vocans, non 
inter haereticos recenfet , fed inter fchifmacicos , dans 
veniam rufticitati. Nam eorum error hic erat, ut Deum 
fibi fingerent humana fpecie , fecundum quam creaverit 
hominem ad imaginem & fimilitudinem fuam. T um 
Pafcha, more ludxorum , luna xiv. celebrari debere 
alebant. Ejus feftxauftor Audacus c Mofopotamia , vir- 
plan^ fanfbus, ac prifei moris, ut confiat ex eodem 
^piphanio. V ide Prxdefiinatum libro i. cap. l. 

Orthodoxis Patribvs] Epifeopis in 
fynodo-Eliberitana congregatis circa annum c c c y. qui 
pidlutas decreverunt in Ecclefia efle non debere j ne 
quod colitur , & adoratur , in parietibus depingatur, qui 
canon mire torfit ingenia hominum eruditorum. 
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BCCLBS lASTlCARVM RBRV M. 

* CAPI, 

S Eptimania ] Septimanix nomine heic , ut & 
apud lonam Aurcliancnfcm*, intelligi puto , non fo- 
lum primam Narbonenfem, fed Vrgellenfem quoque 
dioicefim, qux tum fiib Metropolitano Narboncnficrat. 
Nam iri Praeceptis Ludovici Pij , & Karoli Calvi , Ec- 
clcfix & Monafteria illius tra<fius accenfentur Septima-, 
nrx } ut alibi didlura cfi a nobis. Et confiat Felicem Epi~- 
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fcopum V rgcUcnfcm , vinun fanftjflimx vitae, magis 
laboraflc pro erudiendis in vera fide , ut putabat , plebi- 
bus fibifubjediis, quam ceteris populis Gallie Narbo- 
nenfis. £t tamen lonas in libro primo de cultu imagi- 
num ait : Telix, cum multis afud Septimaniam eundem 
huuflum pejliferum propinaverit , eum tamen GalluG er- 
maniique , quantum in iUo fuit , propinare voluit. Porrb 
Septimatiix vocabulum recens , & ferb repertum , nimi- 
rum poft pulfos k Gotthis Romanos, non a Bitetra Se- 
ptimanorum fumpfit originem , ut plcrique putant , fed 
ab ea Septem Provinciarum portione quae Gotthis cefle- 
rat jure belli; quam Sidonius, hujus vocis au£ior, ob 
hoc ipfiim vocat Septimaniam Gotthorum. Sed novam 
hanc de Septimanix vocabulo opinionem , qux eft II- 
luftriflimi viri Petri de Marea , fusi ipfe exeeutus eft 
in libro primo Marex Hifpanicx. 

Provincia] id eft, fecunda Narbonenfis , qux 
nunc quoque Provincia dicitur, vulgo Provence. Et ex 
epiftoia L X V I X. Cypriani foruflis tentari poflet jam 
tum ficdi^am fuifte. 

C A P. II. 

In Attiniaco] Synodum illam fuifte cele- 
braram anno ncccxxii. menfe Augufto tradit Egin- 
hardu$ , itimque auftor vitx Ludovici Pij. 

Distinctis Capitvlis] numero 
X X V 1 1 I. editis in Attiniaco , qux nunc quoque ex- 
eant. Aflentior enim Sirmondo, qui de his Capitulis 
heie agi putat. 

C A P. III. 

Adalardvs] Abbas Corbeienfis. de quo vide 
qux diximus ad librum de baptifino ludalcorum manci- 
piorum. 

A TEMPOfte Regis Pipini] Nam in hu- 
jus aula cdueatuS eft Adalardus, ut fiipr^ diximus. Vn- 
de conftat veriftimum efte quod ait Agobardus , Ada- 
lardum tunc fuifte valde fenemquum fynodus illa habi- 
ta eft apud Attiniacum. Nam cum vocat venerandum 
fenem. quod epitheton vulgb non tribuitur fenibus , nifi 
qui xvi lunt longxvi. Pippinus porrb Rex. mortuus eft 
anno dcclxviii. 

C A P. I V. 

Db tiBBVs EcciiSS.] Hxc Qipnium per eaa 
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tempeftatcs querela , quam graviter in hoc libro incnl-» 
eat Agobardus , res ecclefiauicas injuft^ poifideri a lai’-* 
ets , «mm id vetuerint canones. Refpicit autem , opi- 
nor > prstcr Gallicanos canones, ad lynodum Roma- 
nam lub Papa Symmacho ■, quae diftradionem bono- 
rum ecclefiafticorum prohibuit, edixitque nc laicis tra- 
derentur. 

Inlibatos cons. i>eb. canones] 
Agnofeo vehemens ftudium antiquitatis in Agobardo. 
Cunfta enim revocari cupit ad normam priorum regu- 
larum. Et patet hominem fuiffe peritum canonum ac 
difcipline eccleilaflicx. Nulli autem magis cupiunt in- 
libatos fer vari canones , quim qui ftudium operamque 
fuam ponunt in (acrorum canonum difeendis iententiis. 
GravifEmam porro rationem adfert Agobardus , cor 
canones debeant e(Te intemerati & illibati. , in- 

quit f firmati funt fpirittt Dei , confenfu totius mundi, 
abedientia Trincipum , confonantia Scripturarum. Vnde 
difeimusqutenam patribus noftris mens fuerit per illas 
tcmpeftates , quoad legitimam Conciliorum audrorita- 
tcm. Primum necelTc erat canones decerni , ea mode- 
ratione fervata , ut nihil in cis fanciretur quod faerx 
Scripturx contrariunaxiTet. Deinde neceftarius erat fidc- 
lium confenfus, 8c Principum auftoritas, ( quammode- 
ftiore vocabulo obedientiam vocat Agobardus ) ut re- 
rum definitarum exceutio fequeretur. Nam in caufis 
difciplinx , magni ponderis ftmper vila eft audoritas 
Principum , & populorum conlenfus. Denique multa 
pofteriores fynodi , in quibus etiam Romani Pontifices 
pratfidcbant , conftituerunt , qua: obfervata non fuere 
etiam ab iis ipfis quorum evo conftituta fuere ; uc alibi 
adnotatum eft ^ nobis. Et quoad feculum Agobardi- 
cum , conftat eos folos Gallicanos canones fuifle obfer- 
vatos , qui Principibus placuerant , ceteros non admif- 
fbs. id quod vel unico fynodi Meldenfis , qux fiib Karo— 

• Io Calvo habiu eft , exemplo probari polTc nemo ne- 
gaverit, 

IsTiE NECsssi'TATEs] Aicbant enim 
Principes , fc necellitate quadam adaAos tribuere lai- 
cis res ecclefiafticas , ut his bonis adjuti , facilius mora- 
ri poffent in fervitio Principum , id eft , militare offi- 
cium exercere, de qua re paucis diximus in Notis ad Lu- 
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pum Fcxraxienfcm. Vide librum v. Capitulari um cap. 
c i X X X I. Capitula Karoli Calvi T itulo x x i j i. cap. 
V 1 1. Lupum Fcrrarienfcm epift. l xx i. & Flodoat- 
dum lib. III. cap. i v. Hiftoriae Rcmenfis. 

P KJ& CESSOKBS Eivs]ideft, Karolus Maitel- 
lus , novi hujufce juris repertor , tum Pippinus , & 
rolus Magnus. 

C A P. V. 

Im compendio palatio] Anno itaqun 
fequenti poft conventum Attiniacenfem j id eft , anno 
Dcccxxiii. habiu eft fynodus apud Compendium^ 
in qua rurfum adum eft de rebus lacris illicitd ufis. 
quam fynodum miror a nemine hadenus agnitam fuiiTe. 
Cert^ Conventus habiti in Compendio Palatio anno 
ncccxxiii. menfe Novembri i ut edidum fuerat 
in Conventu Francofordienfi^ mentionem facit £gin~ 
hardus , in eoque Legatos Papx Pafcbalis auditos fuiiV 
jfe. Cujus rei meminit etiam audorvitff Ludovici Pij, 
it^mque au^or annalium S. Bertini. Ne quis vero cau- 
femr Conventum fuilTe mer^ politicum , non autem ec- 
clehaiHcum , adcbque nec fynodum , teftis ell Agobar» 
dus in capite fequenti , ei conventui interfuiBe etiam 
Epifeopos. Vigebat autem hic mos per eas tempeftates « 
«t Epilcopi in conventibus illis regiis tradarent de re- 
bus lacris & ad religionem pertinentibus , feorsdm a la'i> 
cis , fi res eflet mere fpiritualis j fimul verb > fi res ad 
difciplinam ecclefiafiicam pertineret. Quo fiebat ut de- 
creudein in publicum ederentur^quae Concilij epifeopa- 
lis audioritate & dignitate erant infiru^a ; ut pluribus 
oftendit Marea in libro ,^vi. De concordia cap. x xv. 
Qimre dubium non eft quin hic Compendienfis conven- 
tus , in quo aiffum docet Agobardus de rebus lacris ilU> 
cit^ ufis , referri debeat inter fy nodos ecclefialHcaSj 
non fectis ac aliae quae feculo illo celebratae fuerunt. 

Dimittamvs cavsam Deo] id eft. 
Quoniam illi cedere nolunt veritati , cedamus nos tem- 
pori. Deus porro, cui omnia nota funt, veritatem pa- 
tefaciet , quum ita rebus humanis expedire viderit. 

CAP. VII. 

Si vidvam] Sumptum iftud ex canone x v 1 1 1. 
apoftolico , in quo fic feriptum eft : Si ^hU •viduam c5» 
ejeBam aectptrit , aut mtretrictm , aut ancillam , vtl ali- 
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■ quum de his qutfublicis ff^eSiacuUs mancipAntur, non f fi 
tefi eJfe'Epifcopus , aut Presbyter , aut Diaconus, aut ex eo 
numero qui minifierio facro deferviunt. Innocentius I.in 
cpiftolaad Viftricium Epifcopum Rotoma^cnfcm ; Vt 
viduam Clericus non dUcat uxorem > quia fcriptum efi, 
sacerdos uxorem virginem accipiat, non viduam , non eje- 
Bam. Vtique qui ad facerdotium labore fuo ^ viu probi- 
tate contendit , cavere debet , ne hbc prajudicio impeditus 
per^venire non pojftt. Hilarus Papa ia iynodo Romana : 
Cavendum ergo in primis efi ne ad f aeros gradus ,ficut ge^ 
fiU prioribus ante ^tficriptum efi i quifquam,qui uxorem 
non virginem duxit , afpir et. Gregorius Magnus Jib. ii. 
epift. XXV. Pracipimsss autem , ne unquam illicitas ordi- 
nationes facias , ne bigamum , aut qui virginem non efi 
[artitus uxorem. 

In decrbto veteri] id eft, in veteri tc- 
Ramento , ubi ifta praecepta funt, non in novo. Leviti- 
ci cap. XXI. Virginem ducet uxorem «nimirum facerdos. 
Viduam autem , ^ repudiatam , fordidam , atqtse me- 

retricem non accipiet, fed puellam depopulo fuo. Ezechie- 
lis cap. X L I v. "Et viduam repudiatam non ateipient 

uxores , fed virgines defemine domta Ifrael. Nam in no- 


bardo< 


IN sERviTivM revocant] Vctitara 
illud. Servum enim libertate donatum revocare in fervi- 
tutem non licet , nili titulo ingrati. Verum nullo modo 
poHe revocari eos qui Eccleuae delegati funt , decrevit 
fy nodus Arauficana prima can. vti. InEcclefia manu- 
onijfos fVelper tefiamentumEcclefia commendatos , fi qssk 
in fervitutem ,vel obfequium . vel ad colonariam condi- 
tionem imprimere tentaverit, animadverfione ecclefiafii>- 
ca coerceatur, qui canon poftea repetitus eft in Concilio 
Arelatenfi fecundo. ManumiiTum porro in Eccleila y a 
domino non potuilTe ad fervitutem revocari i etiam ti- 
tulo ingrati , docet nos canon x x x i v. ejufdem Con- 
cilij Arclatcnfis. Impium enim eft , ut quod in Eccle- 
fta Dei confideratipne a vinculofervitutisabfolvitur , 
irritum habeatur j ut loquitar canon v 1 1. Concilij v. 
Aurelianenfis. Vide etiam Concilium Matifeonenfc fe- 
cundum. CAP. 
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C A P. X V. 

Eccibsia cvm posses s. Venvn- 
» A N T V K ] Origo mali illius petenda cft ex conteffio. 
ne rerum eccle latticarum qu* vins lecularibus fX 
fuerat Nam lih EceJefias fili datas cum.poireir.ombu, 
retineant , & ad heredes fuos transferebant i ut patet ex 
hb.i. Gapitulanum ca; c x. & hbro v. cap. x 1 1 v . Rccc. 
pto autem Icmcl hoc jure, dubium non fuit quin.ficut in- 
ter heredes dividi potcrant,diftrahi quoque & vendi pofi 
fent I h res Ita ferret. hodie quoque in Gallia cb- 
tinct quoad decimas quas vocant infeodatas; Eas eniin 
pofleflorestranfriiittunt ad heredes fuos i aut aliis ven- 
dunt , prout animus tulerit. 

° utplurimfim 

prodierunt polTeiriones, latifundia, & agri, Ix quibus 

dimta & ^phficataell Ecclefia. Exillimabant enim fi- 
deles melius fibi futuram poli hanc vitam, fi Virorum 
eeclcliafticorum precibus adjuvarentur. Atque ut id 
apud eos obtinerent i curabant in primis corpora fua fc- 
pcliri ad Ecclcfias , qui tranfire Iblebant viri ecclcfia- 
llici , ut defundtorum memoria quotidie in eorum men- 
tibus renovaretur. Interim res fuas delegabant Ecclefix 
ut vel ex hac temporali retributione fSciliils homines 
licitarentur ad implorandam Dei mifcricordiam pro 
illis qui dederant j quique jam defunai erant. Vide li- 
brum vi. Capitularium cap. cctxxxv. ccxciri, 
cccxxii. & librum vir. cap. c x c i x; 

C A P. X V I I I. 

L E G B s s E c V L I ] id ell , leges civiles. Extat au-^ 
tem haec lex in libris Pandemarum , /. 9. D. ud. l. lulUm 
peex/. ubi haec vMba Pauli I, C. referuntur ex libro fin- 
gulari de judiciis publicis. SMcrilegi cApite puniuntur 
Sunt Mttm fucrilegi , qui publicu fucru compilaverunt, 
Atqui priydta f der a, vel ddiculaeincajloditof tentave-- 
runt, ampUus qudm fures , minus quam facriltgi meren- 
tur, ^are quod f aerum, quidve admijfum tn facrilegii 
erimen cad at. diligenter confiderandum efl. Labeo trige- 
firnooSavo pofieriorum peculatum definit pecunia publica, 
aut f aera fstrtstm, non ab eo faSum cujtts periculo fuit, 
& ideo adituum in hU qua ei tradit^unt peculatum no» 
admutere. Ad hunc locum refpcxiflc videtur Augufti- 
nus in Tramatu quinquagefimo in loannem. Ecce inttf 
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f anHos efl ludas , inquit , eccefur eji ludas ■, , tu con- 

temnat , fur facrilegiu , non qualifcunque fur -,fur loculo- 
rum, fed dominicorum ; loculorum, fed facrorum. Si crimi- 
na difcernuntur in foro malif cunque furti (Speculatus, 
( Peculatus enim dicitur furtum de re publica , (S non fie 
judicatur furtum rei privat* quo modo publica) quanti ve- 
hementius judicandus efl facrilegut fur , non undecunque 
tollere ,fed de Bcclejia tollere. Laudatur hic locus in libro 
V I. Capitularium cap. c c c 1 1 . 

Sacrilegii homine censettr3 
tat enim ea de re lex in libro vi. Capitularium cap. 
cccxxlii. Sciendum efl omnibus qubd facrilegium fit 
res "Ecclefi* quocunque modo injufle ab Ecclefiis quibtss ju- 
re debentur auferri, (S in aliud tr an ferri. Vide libro 
cod. cap. ccLXXxv. & cccv. 

^ C A P. X I X. 

Sacri canones] Quippe veteri Ecclefix 
confuetudine , quz & a Conciliis & a Romanis Pontifi- 
cibus confirmata cft , res Ecclefiarum quadrifariam di^ 
vife erant j ut heic quoque notat Agobardus. Harum 
portionum prima pertinebat ad Epikopum , altera ad 
Clericos , tertia ad alendos pauperes , quarta demum 
expendebatur ad reparationem Ecclefiarum. Et hete qui- 
dem funt notiflima. Sed tamen fi quis ea probari velit , 
habet quem confulat librum clariifimi viri loannis Lau- 
npij Theologi Parifienfis dc cura Ecclefis promiferis 
& pauperibus. 

Sed nec dispensatores] Libro v t. 
Capitular. cap. c cx c i v. Lateis quamvis religiofis nulla 
de ecclefiafiicis fatuitatibus aliquid difponendi legitur 
unquam attributa facultas. 

Oeconomos db proprio clero). 
Sumptum iftud cx canone x x v i. Concilij Chalcedo- 
nenfis. ^ui canon poftea confirmatus eft ab Imperatori- 
bus , uTuque per omnes ubique provincias receptus ; ut 
Marea oftendit in libro o^vo De Concordia capite 
X V 1 1 1. 

CAP. X X. 

Galli c a nos canonesJ lam antea adno- 
tavimus ad librum advcrsils Legem Gundobadi , ma- 
gnam antitjuitus fuifle reverentiam Canonum Gallica- 
norum. neque nunc ca repeti cft opus. Illud in prxien— . 
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liarum admonuifle fufficiat , ex hoc Agobardi loco con- 
ftarc non' credidilTe majores noftros neccffariam fuiflfc 
pracfcntiam Legatorum Pontificis Romani in Conciliis 
regionalibus aut provincialibus , canon 6 fque in eis d&> 
cretos perinde valuifTej ac fi illi intetfuiflent. Vnde con- 
firmatur interpretatio quam verbis Benedidi Levioe 
adhibet Marea inlib. Texto De Concordia cap. xx v 1 1. 
BenediAus enim in Prtefatione libri quinti Capitula- 
rium ex eo quoque valde' fe commendare puut hxc ca- 
pitula , quod & in Tynodis^ Bonifacio Moguntino Se- 
dis Apofiolies Legato celebratis condita fuerint , adeb- 
que apoflolica auuoritate firmata ^ & qubd Tequentin 
etiam capitula fint maxima ex parte roborata eadem 
audloritate. Id enim intelligendum ell de tribus pofi te- 
rnis Capitularium libris, utipTcmet Benedi^us docet in 
libro VIX. cap. ccclxxvii. Maxime trium ultime^ 
rum eaphula iftorum librorum apojloliea funt curtSa au^ 
Storira^e roborata , qui» his cudendis maximi Afojlolica 
interfuit Legatio. 

Consonante*, sanctis Scxiptv- 
R I s ] Itaque fic perTuafum erat , nullius momenti efle 
regulas ccclcfiafticas , etiam in Tynodis editas , nifi con- 
fbnarent fandlis Scripturis. Quo fiebat , ut quoties Ro- 
mani Pontifices ad fynodos mitterent epillolas in caufa 
fidei , Epifeopi congregati examinarent an cpillolz illx 
congruerent (acris Scripturis ; utfiis^ offendit Marea in 
libro V. De Concordia. 

Eorvm sensibvs anteponi t. ] Age-; 
bardo confentit vetus auAor Colle^ionis Canonum , 
hat^enus ineditus , quem apud me habeo : qui , poft- 
quam in Praefatione locutus eft de divifione Colle Aio- 
nis Tuae in tres libros , demum hsec addit : In quibus fi 
quifquam aliquid invenit de talibus Conciliis qua aut defi» 
fidenda aut non recifienda judicat .ignofeat faufertati 
fenfus nofiri. Nos tamen dignum deputamus ,flurimorutn . 
fententiam , fingulorum finitionibus praferendam, 
quibufeunque rebus generSlium Conciliorum auSoritatem 
non habemus , magis earum fynodorum , qua per fingttlas - 
provincias faBafunt, quam propt ium noftrum fenfum fe- 
quendum. Denique ipfa facra ^ generalia canonum de- 
creta pracifiuntj ut bis in anno per fingulas provinciae 
l^pifcoporuits celebretur Concilium , plenariam^fynodum 
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dicunt ejfe ubi cum fuU'dioccfuntU Metropolitunus futtk 
Epifcoptu. Cum ergo itu fpecialiu Concilia ex generalium 
. auHoritate fiunt , confiat nullum pojfe ide eorum aliquid 
improbare fiatntis , nifi eum qui apertis indiciis potuerit 
convincere eos aliqua contra fidem aut mores bonos confii- 
tuijfe. Hadenus vetus ille Collcvlor : quem fi Agobir- 
di coaetaneum fuific dixero, foitafils non aberrabo. Nam 
nullos canones citat , quam eos ipfos quos laudare potuit 
Agobardus , id eft , Canones & Decreta Pontificum quz 
tum extabant in Codice Canonum Ecclefis Gallicanz. 
Quo d autem Agobardus & Collector ifte vetus, ut re- 

S ionalibus & provincialibus Conciliis audoritatem ad> 
ant,aiunt eorum celebrationem ellc imperatam a magnii 
& generalibus Conciliis , ut bis in anno habeantur , ium- 
ptum cft ex canone v. Nicaeno, xx. Antiocheno , & 

X I X. Chalcedonenfi. Addic vetus CoUcAor aliam ra- 
tionem, nempe fynodum illam elTe plenariam cui Me- 
tropolitanus Epiteopus interfuerit cum fuis diq^efanis. 
lAud vero fumptum cft ex canone xvi. Antiocheno, 
inquofic feriptum cft : VerfeSlum ver)> Concilium illud 
efi , ubi interfuerit Metropolitanus antifies. cujus etiam 
mentionem facit Ferrandus in Breviatione Canonum 
Tit. cx L I v.itcmquc Gratianus, Burchardus,Ivo,a]jj. 

. Vt valde mirum fit id non animadverfum a R. P. Ludo- 
vico Cellotio , qui in notis ad caput xxv. Concilij Du- 
.ziaccnfis reprehendit Hinemarum foepiuTcule, ut ipie 
ait , proferentem hunc canonem Antiochenum , cum ta- 
.jnen conceptis verbis non extet in fynodo Antiochena. 
Multa quidem de Metropolitanorum dignitate, juri- 
bfilque , fapicntiftim^ variis canonibus decrevifle fyno- 
diun illam Antiochenam, fed nulquam pronuntiare, per- 
fctftum illud efle Concilium , cui Metropolitanus inter- 
fuerit. Ha^cnus Cellotius. Vnde conftat res quoque 
.minuciftimas interdum excidere etiam illis qui le lapien- 
tes putant. Nam legendi tantum erant canones Antio- I 
cheni. Sed quia tum Cellotius erat occupatiftimus, facis I 
habuit titulos canonum illius (ynodi relegere. Eacaufa f 
fuit errandi. Nam lemma canonis x v i. haec tantum ha- i 

■ bet apud Dionyfium ; Nihil de I 

perfeAo Concilio. 

C A P. XXVIII. 

I Vst si Q_vA fiD»i.i.sJ Hstc non extant api^ 


NOT^ AD AGOBARDYM. 
Paulum. Itaque exiftimo peccaturo elfc librari) : gui 
cum divinare non poffet quidnam potius legendum efler. 
Si quis fidelis , vel fi qtt» fidtlit, utiumquc pofuit , Icfton 
ti judicium integrum relinquens. Id enim hequenter ac* 
cidilTe veteribus librariis admonuimus ad Salvianum & 
Lupum Ferrarienfem- 

Cakibvs st cavallis] Hinc patet laV» 
cos, qui res ecclefiafticas pofTidcbaot, iis ulos elTe ad 
luxum , non ad necelGtatcm. hauddubi^ extra confeien*’ 
ciam Friocipum. alioqui non erant laturi. 

e A P, XXIX. 

Sed etiam de E p i s c o p i s ] TaxatEpi- 
feopos & Tequentes Praelatos, qui rebus eccleiiafticis 
utuntur ad luxum , neque confiderant quid de rebus Deo 
dicatis Hatutum fit a patribus. Neque folos Prxlatos per> 
ecllit, fcd etiam Clericos in univerfum. Vnde intclliec* 
re debemus , quotquot in Idrtem Domini adferipti /ii- 
mus , nobis quideni creditam a Domino & ab Eccle^a 
curam proventuum ecclcfiaflicoium, fcd ut iis utamur 
quemadmodum lex Jubet , non in vanis fcculi pompis 
aut obledlamentis , fcd in alendis egenis, reparandis £c- 
clcfiis , libris quoque qui ad comparandam pietatem & 
eruditionem neccflarij aut utiles funt emendis, aliifqne 
id genus. In primis tamen ea mens Ecclefix femper fuit , 
ut Clericus ante omnia tantum fumat de reditibus ec- 
cleflaflicis, quantum ei alendo opus efl. C^od ideo di- 
co, ne quis ad invidiam trahat ea qux fuperius dida 
funt. 

Sive qvia^stiBET ClerigisJ Nam 
Clericorum nomine comprehenduntur quotquot m Cle- 
rum adferipti funt , etiam Piefbyteri , & Diaconi. Gre- 
goriusM^nus lib. x i. IndiA* v i. epift. l i v. Ne ver^ 
objiciatur , qma^ ecce de eodem Clerito loquitur , non- sh 
Tresbyteroifciendum efi quia in eadem confiitsstionexix. 
capitulo legititr in appellatione Clericorum Presbyteros ^ 

Diaconos contineri.T um adfert verba Novell* c x x 1 1 1. 
Imperatoris luftiniani , in qua h*c leguntur cap. x i x. 
Presbyteros autem , & Diaconos, cJ» Subdi aconos , Cantp- 
res , ^ LeBores , quos omnes Clericos appeltamui. Diil ta- 
men poft h*c tempora dubitatum eft apud Rufeinones-;, 
Galli* Narbonenfis populos , an Clericorum nomine 
intelligcrentur Epifeopi, Abbates, & cettri gradus ec-» 
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cicfiaftici. quam dubitationem edita confiitutione fiiiiu- 
lit Guido Epifeopus Helenenfis infynodo fua dicecefa- 
na habita anno m. c c c. x x x i x. die odava mcofis 
Apiilis. 

Hic talis] Ait Epifeopum > tametit do£bus fit , 
ac populum dilkenter inftruat , flctctnis poenis addidum 
iri , u pompis kculi deditus fit , & (acris rebus abu» 
tatur. 

e A P. XXX. 

locvLARBs] Hiftrionum genus , tibiis prxtcr- 
ea fidibufque aut aliis inftrumcntis canentes. Hos fe> 
quensxtas Galli eo tum recepto vocabulo vocavii 1«»- 
fleurs. Didi autem joculares a jocis & ludis quos po- 
pulo faciebant. 

. ' J T ^ I - I I ' ' I ■ n » ■ . I !■ 

f/i D L J ^ R VtM 

CONTR.4 IVDlClVli D B r. 

2C G R B ferens Agobardus iniquitatem legis Gundo- 
bads, quz caufis finem imponi praecipiebat Angula- 
ti certamine five duello , quod nult^ prorsus ac perpe- 
ram vocabant Judicium Dei, congerit in hoc libro (cn- 
tentias ex utroque teftamento,ut oftendat legem illam 
efie impiam , valdeque contrariam pietati ac fimplicita- 
ti Chtiftiante, Et omnino eruditus efi hic libtr, & Ago- 
bardo dignus. Potro duos ex iAo libro fecerat MaAo- 
nus } Sentcntiafquc diftimeerat ab hBc libello contra fi- 
dem tituli , contraque teftimonium Agobardi.- Nos, 
quod res poftulabat , rurfum conjunximus. Sed & illud 
ce monendum exi Aimavi > Ecdor, Agobardi adnotatio- 
nes' quatrefpondcqc Sententiis., in margine pofitas elTe 
jn codice operum Agobardi. Quo (adum cA ut ama- 
nuenfis , quo hdalTonus utebatur , cum non intelligcrct 
Rdquem.quxque.adnotatio locum cAct referenda , om- 
nia turbaverit, blosfiia quzque loci^reAituimus. 

C A P. l. 

M A e 1 s T R p s } id.eA , MagiAratus. qua etiam fi- 
gnificatione ofiirpatur infra in capite (exto hujus libri. 

Probarbtvr aivlibR advltera] 
nimirum per judicium aquae frigidz. quod tamen judi- 


NOTiE AD AGOBARDVM. ioj 
cium^Karolo Magno vetitum cft , ut patet ex Capitu- 
lari edito anno x v i. Meminit autem hujus legis Hinc-r 
marus in opufculo de divortio Lotharij & Tetbergte , 
itcmque in epiftola x x x i x. ad Hildcgarium Epileo-^ 
pum Meldeniem , in qua ex profeiTo tradat de judicio 
aauae frigid*. Vide V. C. Erancifeum luretum in Notis 
adepiftolam lxxiv. Ivonis Camoteniis , ubi multa 
videbis de examine aquee frigids vel calida. Nos veta 
heic tibi exhibemus illuftre exemplum hujus judicij[jedi- 
tum , non in vili perfona , ( ut putabat luretus iftiufmo- 
di judicia ufurpari tantum folita in vulgares plcbeiafqne 
perlbnas } fed in femina principe , qux procurati abortus 
calumniam purgavit rudi hoc quxrendx veritatis expe*^ 
rimento. Hujus rei memoriam debemus audfori libri de 
miraculis B. Marix Rupis- Amatoris apud Cadurcos ^ 
cui fe femina voverat in hoc vitx faiiixqne periculo. 
Extat hic liber Parihis in Bibliotheca S. Germani do 
Pratis , quem mccum pro lingulari humanitate liia com- 
municavit Domnus Lucas Dacherius eiufdem mouafte- 
xij Bibliothecarius. Sic ergo loc^uitur nic au^or in li- 
bro i. cap. XXX VI. Poli dcceflum Guaftonis de Baer- 
ne , qux ejus fuerat vxor , foror Regis Navarrix , Leo- 
foas nomine, gravida remanlit ; fcd non multb poFft obi- 
tum viri , abonivum emifit. Nobiles , ignobiles , om- «« 
nfque promifeui fexus vulgus plancum nimium liiper 
eum fecerunt , & quali jam fadam , futuram populi 
ftracem, Eccleliarum delf ru Aionem , totius denique re- “ 
gionis defolationem prxnuntiabant.Et Hcut exitus proba- 
vit adla, conjefturafalla,fals6 mulierem Rex Pampilo- 
nix Sancius & Regis Confilium iu caulam vocantes , ** 
pueri ante tempus natale editi imponebant crimen. Qua- 
re diverlb tormento a£ci , vel igne cremati , vel liib 
undis ligatam mergi decreverunt. Ula ver6 pro morte *• 
inii anti , ab hoc immunis facinore , V irginem noftram ** 
Dominam Rupis- Amatoris ut in auxilium fuum inten- 
deret , exorabat. Nec petitioni ejus defuit. Enimveroin ** 
modum fubiturx judicium aq,ux ligata, ab altillimo pon- 
te caftri Salvaterra nomine projefta eli in profundam “ 
torrentem. Adfpedaculum illud doloris, immoimma- 
nitatis , plufquam tria milliar virorum ac mulierum , 
naufragium non naufragantis prxftolantium , convene- ** 
rant , ali j infultando , alij compatiendo Dominum pro ” 
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ca precabantur. Illa vero lupcr undas profundiffuni tor— 
,, rentis mi feratione Domini & ejufdcm matris gloriolif- 
,, fimaefubvcntione,plufquam ter pollet arcus jacere fine 
„ merfione delata confedit arenis , unde fui cum gaudio rc- 
portaverunt liberatam ad propria. Igitur autem ad lau- 
,, dem & gloriam liberatricis fu* , pannum operofum con- 
„ iicienS) ipfum per Abbatem Gv Rupis- Amatoris mifit 
„ ad Ecclcuam.] 

CoNSTiTVE cRvcEs] Hflcc ctiam cft una ex 
vulgaribus purgationibus c]u* tum in ulu erant. Vocattu: 
autem ludictHm crucis jn Cartadivifionisimperij Fran- 
corum quam Karolus Magnus fecit. Volumus ut ud de- 
clarationem rei dubia .judicio crucis , Dei voluntas re- 
rum veritas, inquiratur. Lib. i. Capitularium ca. c v 1 1 i. 
S ancitum efi ut nullus deinceps quamlibet examinationem 
crucis facere prafumat } neChrifiipaJpo , qsu efi glorificar 
tio , cujufiibet temeritate contemptui habeatur. Libro v. 
cap. c X X V. De eo qui perjurium fecerit, ut nttllam redem- 
ptionem folvat, fed manum perdat. §lubd fi accufator con- 
tendere voluerit de ipfo perjurio, fiet ad crucem. Er fi jura- 
tor vicerit, legem fuam accufator emendet. 

C A P. I I. 

Ivdtcivm Dei] Sic etiam vocatur apud Gre- 
gorium Tuiouenfem lib. v 1 1 . cap. x i v. Tu , o Re* 
P’.ifsime, ponens hoc in Dei judicio ,stt ille dif cernat cum 
nos in unitu campi planitie viderit dimicare. Sed res adeo 
nota cft , ut non egeat teftimooiis. Adversus impiam il- 
lam ac parricidalem confuctudinem fortiter hcicdifpu- 
sat Agohardus. 

A D I Kv ektionibvs homimtm] Piirgatio- 
•num illud genus adinventionem quoque fupcrftitlolam 
vocat Stephanus V. Papa ad .Lambertum Epifeopum 
Moguntinum feribenj ; §^od fanHorum patrum docti- 
rnentojancitum non tfi ,fuperfiitiefa adinventione non efi 
prefumendum. 

Qv o D VTIQ_VE FOREI^SIVM B S T } Nott 
puto heic intelHgi eos qui in foro litigant,fed eos qui fo- 
ris Ecclcfiam funt,idcft, non Chriftianos. Nam fb^ 

’ rcnlcsopponit rcligiofis , id eft , Chriftianjs. Et liisnoa 
interdicit litis conteftationcm , modo fiat coram judici- 
bus & magiftraribus. Ac dictt paulb pbft judicia inter 
bomines clTc heceflaria. 


KOTA AD AG.OBARDVM. 

C A P. VI. 

H#Reticvs ovmdobaots] Vide fuprl 
in libro adversus legem Gundobadi cap. x 1 1 1. 

PonbndjESvnt SENTiNTiif] Vel unicut 
luc locus ollcndic Sententias quse Tequuntur , non elTe 
dividendas ab hoc libro, quod tamen fecit MalTonus, 
qui hunc titultun de fuo adjecit. Agohardi expofitionts 
hinc illinc i Scripmrn , de pace , de fedandii cordis a^e- 

Bibsu, ^ apprimi de tota "Ethica Chrifiiana, de Antichri- 
fio , de Inferis t de Perfectstionibsts. Nam in codice vete- 
ri nihil legitur iftiulmodi. nec opus erat. Nos tamen ut 
viam ledori complanaremus , heic addidimus hacc ver- 
ba , Sequuntur Sententia. 

Mandatvm movvm do vobis] Nulla 
-fententia mihi videtur aptior aut opportunior ad com- 
mendandam mutuam inter Chriftianos concordiam & 
diledionem , qu^fupreroa illa Chrifti Domini verba 
^ux licic deferibit Agobardus. Res autem tanti momen- 
ti vifaeft Chrifto, ut etiam velut fupremx voluntatis 
tabulis eam Apoftolis ac Difcipulis luis voluerit clTe 
commendatam^ idque non ob aliud toties repetierit at- 
que inculcaverit, nili ut oftenderet libi maxime in votis 
efle ut Apoftoli & Difcipuli ( in quibus omnes Eccle- 
liarum Prsfules docebantur , ut in epillola quarta ait 
fanftus Leo ) vivant coneprditer , exemploque fuo po- 
pulum ftimulent ad mutuam dile^ioncm. Prxlagicbat 
enim divinus ille animus , quod nonobfcurc prxdixit. 
apud Evangcliftas , futurum ut quum ipfc rcliquilTet 
terras, inimico hominis fupcrleminante zizania , con- 
troverli* rixxque orirentur inter Chriftianos, & non 
foltlm in populo , fed etiam inter miniftros. Q^dni ? 
quandoquidem & ipfi Apoftoli , viri fpirituillo Chri- 
fti pleni , & adhuc a Chrifto calidi , quique exemplo 
Domini nihil aliud fpirabant ac prxdicabant quam pa- 
cem & concordiam , ulquc adeo retrorfum abierunt , ut 
invicem quafdam velut inimicitias mifeerent J Neque 
veri dico aliquem de plebe Apoftolorum , abfit verbo 
invitlia } fed duos illos Apoftolorum principes, Petrum 
& Paulum , quorum hic Ic mirum in modum ^oriatur 
efle imitatorem Chrifti. Et hic tamen Chrifti imitator, 
hic ipfc Paulus nos docet , Ic , ciim venilTet Petrus An- 
tiochiam, atque id quidem poft acceptum Spiritupi fwr 
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dum , ei reftitiffc in faciem , quia reprehenfibilis erat. 
Numquid etiam inter Paulum & Barnabam, Antiochix 
quoque , eb ulquc incanduit cenamen , ut delineret in 
mvortium ? £t Corinthij , novclls adhuc Chrifti pian- 
te f nonne redamuuntur ^ Paulo , quod inter ipfos jam 
tum eflent difeima , dilTenfioncs , emulatio , & conten- 
tiones ? Exorte deinde funt hxrefes, exorta fchilina- 
ta , que tunicam illam inconfutilem lacerarunt , pacem 
Ecclefie turbarunt , & concordiam fraternitatis penb 
interfecerunt. Et hec quidem fervente ChriftianilmO;, 
quum adhuc Ecclelia innocens vagiebat in cunis , quum 
grex adhuc eflet puhllus , quum glorie ducebatur pro 
nomine Chrifti contumeliam pati. At pofteaqu^ faf- 
cias ablegavit Ecclefia, poiitaque puerili pretexta jjam 
fada robuftior,adolefcentiam ingrefla eft , excidit pau- 
latim ii cordibus Chriftianorura amor fraternitatis,in- 
repsitque pervicax nocendi fallendiquc invicem ftu- 
dium. Hinc orte lites, hinc jurgia , ninc bella , Sece- 
des , & quicquid exitiabile cfle poteft concordie Chri- 
ftianorum. Exeo fonte prodi jt lex Gundobada , que 
lites certamine fingulari precepit finiri^ ubi alie proba- 
tiones defunt j adversus quam acriter , ut res poftulabat, 
invehitur Agobardus , tanquam Chriftiane pietati ac 
fimplicitati valde contrariam. Et tamen , que eft re- 
rum humanarum viciftltudo , recepta eft poftea hec lex 
per omnes ubique provincias } adeo ut etiam caufe Ec- 
clefiarum ac Monafteriorum, que obfcure erant , duel- 
lo fingulari finirentur, datis ab utraque parte campio- 
nibus. fic enim vocabant bellatores. T andem Dei pro- 
videntia faftum eft ut pelfima hec lex aboleretur edi- 
cis Prineipum , & canonibus Conciliorum. Sed ut ma- 
la magis vincunt , retinetur hodie , non quidem ad fi-, 
niendas lites , led ad finienda jQrgia & rixas. Ac lic^t 
leverifiima Aversus immanem confuetudinem edifta 
prodierint , ac nuperrimi fapientilfimus Regum Lu- 
dovicus XIV. ea renovaverit , durae tamen peninax 
ifthec & infuperabilis rabies pugnandi , nemoque unus 
cedit legibus.Q^d fi monitionibus & liortationibus re- 
vocari poffentnomines ab ea feritate , admonendi ef» 
lent multum Chrifto cordi efle fraternam concordiam^ 
ac finccram minim^que fucatam diledlionem , ilium- 
que precepifie fiiis fe^atoribus ut quemadmodum iplb 
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illos dilcxerat, itaipll inuicem diligerent. Hanc enim 
effe veram notam difcipulorum Domini , fi dilediio-» 
nem habeant adin vicem. Hoc fuit novum & ultimum 
mandatum Chrifti Domini. 

Matarvm tenens] Amanuenfis qno Maf- 
fonus utebatur, non intellexit quid effet matarus. Iu- 
que vocem illam peregrinam vel potiis corruptam pu- 
tavit. qua: caufa fuit ut pro maturum tenens , ediderit 
inanum tenens. Matarus cil ulc genus,minus lancea , id 
opinor quod miffde vocatur in vita Ludovici Pij. Nam 
hodieque Vafeones , aut ialtem Bafculi Vafeonum por* 
tio , hujufinodi tela geftant in itinere , ac alibi. 

IvBET HOMINEM PATIENTE M]ad eXCm- 
plum Chrifti videlicet , cujus imitatores elTe debe- 
mus, fi veri illius difcipuli videri volumus. Dedit enim 
ille profectio grande patienti* documentum , quum ni- 
hil ad maleficia & injurias reponeret, nec in quem- 
quam manus intentari voluerit ob vindicanda oppro- 
bria. V t intelligeremus omnes, quanto ftudio quanta- 
que cura devorare debeamus injurias , ac malorum ho- 
minum perpeti contumelias , quum & iple Dominus & 
Deus noller inimicos fuos reliquerit inultos. Protela- 
ri admodum Cyprianus in epiftola l x v. loquens de 
calumniis quas Chrillus pertulit a facerdotibus ludato- 
rum , ait : omnia ab eo ideofoBa funt humiliter at-^ 

que patienter , ut nos humilitatis ac patientia haberemus 
exemplum. Sic nos videlicet efformabat ad pacem ^ Si 
ad tenendam in calumniis & contradictionibus patien- 
tiam s quae bonum Chrifti eft , ut idem Cvprianus ait 
in libro de bono patientiae. Vnde & Tertullianus in li- 
bro de patientia Chnftum vocat dominum patienti* & 
magiftrum. 

Necessariis indioent]T raditum id 
de LaCtantio. Eufebius in Chronico : Crifissm La lan- 
tius Latinis literis erudivit ; vir omnium fuo tempore erst^ 
ditijpmui,fed adeo in hac vita pauper, ut plerunque etiam 
necejfariis indiguerit. Qma plerunque ij qui ftudiis lit- 
terarum dediti funt , neque apti neque proclives funt ad 
rem faciendam. 

Dk ecclbs 1 .« p RINOIPIBVS ] id eft, 

Epifeopis. Sic enim vocantur Epifeopi a veteribus, & 
ab ipfis Pontificibus Romanisj ucdiCtum eft ad Lupum 
Ferrarienfem. 


AD L I S RV M 
DE TIDRl VERI TATB. 

C A P. X V I I I. 

• 

M Ors sine morte ] Sumptum eft iftud 
ex fando Gregorio in libro nono Moralium in 
lob cap. X L V 1 1 r. Vide Notas noftras ad librum r 1 1. 
Salviani dc gubernatione Dei. 


.4 V E P 1 S TO LA M 

ELESIIEM. 

I N codice regio nullus hoc loco titulus cxtat. Itaque 
cum retinuimus , qui a Maflono inventus eft. Q^n- 
quam animus erat iftud quoque mutare. Sed quia titu- 
lus hic jam prtevaluit , & flebilis epiftols nomine cita- 
ri confuevit hic libellus , vifum eft mutari non debere. 
C A P. I I I. 

A N N o p RjE senti] id eft , anno dcccxxxIii. 
Tunc enim Ludovicus filiorum rcbcllipnem compefec- 
re meditatus j exercitum adversus eos collegit , infelici 
prorsus eventujut tradunt feriptores illorum temporum. 

Pater vester et avvs ] Karolus Magnus, 
& Pippinus. 

C A P. I V. 

Participem nominis vestri] Co^ 
tigit iftud anno ndccxvii. ut Eginhardus tradit. 
Ludovicus Imperator , inciuit , gener Memf opuli fui con-> 
ventum Aquifgruni more f olito ha^uit,in quo filium fuum 
primogenitum Lotharium coronavit, nominis atque im- 
ferij fuifocium (ibi conflituit. Sed fufius ifta prolequitur 
audor Chronici Moifliacenfisjqui fidem etiam adftruit 
rebus quas heie enarrat Agobardus. An, ncccxviE. 
Eudovicui Imperator , iacmit , apud Aquis Palatium ce- 
lebravit Pafcha. Et in ipid aflate fujpt ejfe ibi convtntum 
populi d» omni regno vel imperia fuo , apfid Aqnk fedem 
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rtgiam ; idefi, ^pifcopos , Abb/Ues ,five Comites, & WA- 
joresntstu "Br tmcorum, "Et mtsnife flavit eis m^flerium cotP- 
filiffui yqftod cogitaverat , ut conflitueret unum de filiis 
fuis Imperatorem. Habebat enim tres filios ex uxore Er- 
mengarda Regina. Homen uni Clotarius. nomen fecundi 
Piptnus. nomen tertij Ludovicus. Tuni omni populo 
placuit ut ipfe , fe vivente , conflitueret unum ex filijs fuis 
imperare ,ficut Karolus pater ejus fecerat ipfum. Tunc tri- 
bus diebus jejunatum efl ab omni populo, ac Letanufa* 
Hf, Pofl hoc jamdidtte Imperator Clotarium , qui erat ma- 
jor natu , Imperatorem elegit, acper coronam auream tra- 
didit ei imperium , populis acclamantibus , ^ dicentibus. 
Vivat Imperator Clotarius. Taita efl autem Utitiapso- 
gna in populo die illo. Et ipfe Imperator benedixit Domi- 
num , dicens : Penediihss es Dominus Deus nofler, qui de- 
difii hodie ex femine meo confedentem in folio meo , viden~ 
tibtts oculis meis. Adum id 1 1 1. Kal. Augufti fcribit au- 
dor ineditus Annalium Anianenllum, 

Designastis partes r.igni] Pippino 
videlicet Aquitaniam , Ludovico Bajoariam. 

VTVNVMRBGNVM BSSBTjNoH 

tria] Aliter tamen dcin evenit. Nam triplex ex 
uno Francorum regnum fadum eft,poft Ludovici mor- 
tem ; uti didum cft ad epiftolam C. Lupi Ferrarienlls. 

Romam misistis] Nc quis exiftimet id fa- 
dum fuilTe ftatim poft conventum Aquifgranenfem,ne- 
que ideomilTum Lothariumut coronam im^rij ^ Pon- 
tifice Romano acciperet , ac fi tum ncceflarianovo Im- 
peratori fuilTct approbatio Summi Pontificis , adferam 
verba Eginhardi , viri in aula educati , Sc negotiorum 
publicorum gnari , majeftatifquc jurium callcntilfimi 
ac temperantilllmi feriptoris. Poftquam ergo dixit Lo- 
tbarium a patre in luliam milTum fuilTc an. ncccxxii. 

. ut rem publicamillic adminillrarct , haec demum ait ad 
. annum d c c c x x i.i i. totharius vero d*m fecunditm 
patris jujftonem in Italia juflitias faceret, (^fam fe ad re- 
vertendum de Italia properaret, rogante Pafchale Papa 
Romam venit •, & honorifice ab illo fufceptus,in fanHo 
Pafchali die apud fanBum Petrum regni coronam ^ Im- 
.feratoris & Augufli nomen accepit. Inde Papiam regref- 
fus, menfe lunio ad Imperatorem venit. Idipfum fcribit 
etiam audor vitx Ludoyici Pij » icemque alij. 
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AD L I B RV M 
D^ Tl DEI veritate. 

C A P. X V I I I. 

• 

M Ors sine morti ] Sumptum eft iftud 
ex iando Gregorio in libro nono Moralium in 
lob cap. X L V 1 1 r. Vide Notas nollras ad librum 1 1 1. 
Salviani dc gubernatione Dei. 


.4 ^ EPISTOLAM 

elebilem. 

I N codice regio nullus hoc loco titulus cxtat. Itaque 
eum retinuimus , qui a Maflono inventus eft. Quan- 
quam animus erat iftud quoque mutare. Sed quia titu- 
lus hic jam prtevaluit, & flebilis eniftols nomine cita- 
ri confuevit hic libellus , vifum eft mutari non debere. 
CAP. III. 

A N N o p Rjt s E N T I ] id eft , anno ucccxxxiii. 
Tunc enim Ludovicus filioiTtm rebellionem compefcc- 
re meditatus, exercitum adversus cos collegit , infelici 
prorsus eventumt tradunt feriptores illorum temporum. 

Pater vester et avts ] Karolus Magnus^ 
& Pippinus. 

C A P. I V. 

Participem nominis vestri] Con- 
tigit iftud anno ncccxvi!. ut Eginhardus tradit. 
Ludovicus Imperator , inquit , generalem populi fui con-^ 
ventum Aquifgrani more folito habuit,in quo filium fuum 
primogenitum Lotharium coronavit, nominis atque im~ 
peri) fui focium fibi confiituit. Sed fufius ifta proicquitur 
audor Chronici Moifliacenfls,qui fidem etiam adftruit 
rebus quas heie enarrat Agobardus. An, ncccxvH. 
Ludovicui Imperator tiacmit , apud Aquis Palatium ce- 
lebravit Pafcha. Et in ip[aaftatejujjit ejfe ibi conventum 
populi de omni regno vel imperia fuo , apfid AquU feder» 
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rtgium ; id eft , ^pifeefoi , AbbiUes ,five Comitet, d* w*- 
joresnatu Vrancorum»'EtmanifefliWiteis m^Jlerium cott- 
filij fui , quod cogituverut , ut confiitueret unum de filiis 
fuit Imperatorem. Habebat enim tres filios ex uxore "Er- 
enengarda Regina. Nomen uni Clotarius. nomen fecundi 
Pipinus. nomen tertij Ludovicus. Tuni omni populo 
placuit ut ipfe , fe vivente , confiitueret unum ex filijs fuit 
imperare /jicutKarolue pater ejus fecerat ipfum. Tunctri~ 
bm diebus jejunatum efi ab omni populo, ac LetanU fa^ 
Bf, Pofi hoc jamdiBus Imperator Clotarium , qui eratma- 
jornatu , Imperatorem elegit, acper coronam auream tra- 
didit ei imperium , populis acclamantibus , ^ dicentibus. 
Vivat Imperator Clotarius. FaBa efi asstem Utitia ma- 
gna in populo die illo. Et ipfe Imperator benedixit Domi- 
num , dicens ; Benedicius es Dominus Deus nofier , qui de- 
difii hodie ex femine meo confedentem in folio meo , viden- 
tibus oculis meis. A£i:um id 1 1 1. Kal. Augudi fcribit au> 
Aor ineditus Armalium Anianenfium. 

Designastis partes r.bgni] Pippino 
videlicet Aquitaniam , Ludovico Bajoariam. 

Vtvnvm reonvm bsset^non 
tria] Aliter tamen dein evenit. Nam triplex ex 
uno Francorum regnum faftum eft,poft Ludovici mor- 
tem ; uti di dium eft ad epiftolam C. Lupi Ferrarienfis. 

Romam misistis] Ne quis exiftimet id fa- 
^um fuilTc ftatim poli conventum Aquilgranenlcm,ne> 
.que ideo milTum Lotharium ut coronam impeti j ^ Pon- 
tifice Romano acciperet , ac fi tum ncccflarianovo Im- 
peratori fuilTct approbatio Summi Pontificis , adferam 
verba Eginhardi , viri in aula educati , & negotiorum 
publicorum gnari ^ majeftatlfquc jurium callentilllmi 
ac temperanti Almi fcriptoris. PoAquam ergo dixit Lo> 
tbarium a patre in luliam miAlim fuiAc an. dcccxxii. 
. ut rem publicamillic adminiAraret , hzc demum ait ad 
■ annum dcccxxi.ii. Eotharius veri cum fecundUm 
patris jujponem in Italia jufiititu faceret, (jp jam fe ad re- 
vertendum de Italia properaret , rogante Pafchale Papa 
Romam venit; honorifice ab illo fufeeptus, in fanB» 
Pafchali die apud fanBum Petrumregni coronam Im- 

.ptratoris Augufii nomen accepit. Inde Papiam regref- 
fut, menfe lunio ad Imperatorem venit. IdipAim fcribit 
etiam audior vitx Ludoyici Pij , itemque alij. 
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IvRAR* OMNES ivssisTisjEx ifto pr^- 
cipu^ loco evincere conatur R. P. Theophilus Ray- 
naudus Agobardum debere eximi a culpa, tametii re- 
bellionem Lotharij foverit adversus patrem. HuUomo- 
do ferenda eji , inquit , proc/wifrt# f^fetulanti» recentia- 
rum , qui metientes defito ingenio ceteros^gobardum tatt- 
quam faiiiofnm (^feditiofum traducunt, ijfque euthfiori- 
tus convergunt , ut, fi illos audimus , maligna omnino ac 
fejfima voluntate verfatut fit in negotio fropofito; contrk 
quam aperte habetur ex ipfiufmet Agobardi epifiola ad Lu- 
dovicum Imperatorem ; ex qsta manifefie liquet Agobar- 
dum , metu potiifs violandi numinis temerandi jura- 
menti auHore ipfo Ludovicopreftiti filio , quam male erga 
Ludevicum affedu , aliquid molitum. Quali vero non 
conflet neminem fb reum fateri , & quicunque rebel- 
lionem coeptant aut fovent, juflis fede caulis facere 
non profiteantur. Denique fi deell prsctextus boni pui- 
blici, obtenditur infra^lio ^a£lionum, violatio jurisjur* 
radi,aut aliquid fimile. Quo d fi illaTheophili Raynau<» 
di argumentatio valeret , facilb oflendcrem extra cul- 
pam elTc Epifeopos omnes qui cxau^lorationcmLudovi- 
ci peregere.Qi^d enim in fpeciem fanftius,quid religio- 
fius, quid epilcopali gravitate dignius , quam Afta im- 
piae illius ac nefandae exau Plorationis? £t tamen polleii- 
tas illos culpavit , neque quilquam haPlenus infamem 
illam Principis optimi dejePlionem exculare aggrelTus 
cll, eorum nimirum qui poli illos vixere. Nam vel unus 
Agobardtrs exemplo erit, non deAitutas fuilTe Lotharij 
partes viris eruditis , qui manu linguique rebellionem 
foverent, ^o veneror Agobardum ex animo j fed ho- 
minem fui fle credo. & quae perperam egit, ea neque 
probo , neque cxcufare conor. 

Amborvm imperatorvm nomina j 
Earum litterarum hoc initium erat : Hludouvicus 
Hietharitts divina ordinante providentia Imperatores Au- 
gufti. 

Nombn omxssvm est] Accendit hauddu- 
bib contumelia illa animum Lotharij. Cur enim fe con- 
fortem imperij fcciflet pater , fi pollea nomen luum ia 
conlbrtio paterni , qu<M per mwtos annos ufiirparam 
fuerat, nollet admitti. 
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AD LIBRVld 

DE COMPARATIONE VTRjrs§l^ ^ 
Regiminis. 

L iber ifte in alijs editionibus , prztcr iftam Agobat. 

di ad Ludovicum Imperatorem epiftolam , com» 
pleftebatur etiam epiftolam Gregorij I V. ad Epifco- 
pos regni Francorum , & librum apologeticum pro fi- 
liis ejuidcm Ludovici. Verum & res ip& & vetufti co- 
dicis auAoritas ruaferunc vt horc tria diftingueremus. 
Nam certum eft epiftolam ad Ludovicum fcriptam ter- 
minari in bis verbis , Hujus rei nifus meritu vejtru uslfr»- 
pinquare frciat apoficlicis meritis. T um fequi debuit , fed 
non in eodem libro , epiftola feu veriiis fragmentum 
cpiftolx Gregorij IV. ad Epifcopos partis Ludovici: 
nux vel ob hoc iprum in eodem lafciculo alligari non 
debuit, quod nulla illius mentio cxtet in epiftola ad Lu> 
dovicum. Liber demum apologcticns proculdubio ab 
utraque epiftola disjungi debuit. Nam nihil aliud eft 
<}uam liber in publicum cmilTus , ac per omnes ubique 
provincias , ut patet , vulgatus, ad probandum juftas 
fuiftc caufas quibus moti Lotharius fratrfelquc ejus ar- 
ma adversus patrem moverunt, id quod nos hodie Gal- 
lica lingua vocaremus Vn Manifefte. Et , quod jugulum 
petit , tres illx lucubrationes disjundx ac divilx funt 
in co^ce regio ; incipiftntque omnes ii majuTcula lit- 
tera , ut folent initia librorum. V erum quia pofteriorea 
Agobardi lucubrationes nullum titulum habent in vete- 
ri codice , amanuenfis , ad cujus fidem prodiit editio 
Maftbnica , putavit hxc conjungi debere. Ceterdm, 
iftius quoque libelli titulus nullus erat in veteri codice. 
Itaque retinuimus eum quem Maflbnus £ecit,non aliam 
tamen ob caufam , qu^ quia jam obtinuit ut eo titulo 
laudetur ab eruditis. 

‘ C A P. I. 

Commotiones hvivs tbmpokis] id 
«ft , bella & dilTenfiones qux in regno Francorum cr^c 
anno ncccxxxiii. ob divifionem Ludovici filio- 
rumque ejus , ceu antea dixin^us. 
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CVIVS REVERENTIA D E B I T O R E s] Lfl- 
dovicum inftmit Agobardus dc reverentia qwe Sedi 
Apoftolicec debetur. Verum neceilkria fortaflis non erat 
hflec Agobardi opera. Nemo enim, arbitror, in tota 
Gallia hadlenus fuit , eorum nimirum qui communione 
Sedi Apoftolica junfti fuerunt, qui non exiftimaverit 
magnam Sedi Apoftolicx deberi reverentiam. Ccrt^jSVo 
Agobardi , Epilcopi ex fynodo Parifienfi feribentes an- 
no D c c c X X I V. ad Ludovicum _& Lotharium Im- 
peratores , ita loquuntur ; Nes his qui in /aera fide besUi 
letri Jifofioli refident, dignam honoris reverentiam jure 
tribttendam non dubitamus. 

Pelacivs Papa] hujus nominis primus. Epi- 
ftola autem illa data eft ad Epifeopos T ulcis , extatque 
in tomis Conciliorum. 

CvM FAMVLO TVO PaPA NOSTRo] 

Vetus ell in Eccleha conluetudo , ut Epifeopi catholi- 
ci , pracipui vero Romanus , inter myfteria nominen- 
tur, ut inde conllet fidelibus Pontifices efle jundos com- *■ 
muniooe cum Sede Apoftolica. Iftud eblequium ab Epi- 
feopis illis pratcrmillum conquerebatur Pelagius, & 
merit6 conquerebatur. Boni enim Epifeopi ell impa- 
tienter ferre , fi quis in Ecclcfia Dei fchifma ac divifio- 
nem facere tentet. Manifcllum autem fchifmatis argu- / 
mentum eft, cum quis fe communioni fubtrabit Apofto- 
lica Sedis ■, ^ qua in omnes veneranda communionis ju- 
ra dimanant, ut loquuntur Patres Concilij Aquilcien- 
fisin epifiola ad Gratianum Imperatorem feripta. 

, Fvndam. Ecclesia in Apostol. 
s E D I B. ] Quoniam in Notis ad Lupum Ferraricnfem 
polliciti fumus plura nos ad Agobardum did>aros dc di- 
gnitate & auftoriutefediumapoftolicarum, respoftu- 
lare videtur ut fidem noftram liberemus; prafertim cum * 
res heee tanti momenti fit , ut .vix ulla dignior cfie vi- 
deatur qusc piorum ac eruditorum lemborum oculos men- 
tcfque occupet. Ecclcfias igitur apoftolicas , illas dico , 
fecimdiim Augufiinum , qu}c apoftolicas fedes habcrc*^& 
epiftolas accipere meruerunt ; id eft, qu* & ab Apofto- 
lis fundata funt, & feripta: extant ad illas cpiftolae A po- 
ftolorum. Pltires illa numero fuere, ut Corinthienfis in 
Achaia, ThcfTalonicenfis & Philippenfis in Macedo- 
• nia. 
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> EpheHna in A(ia , Romana in Italia. Has enim 
Apoftolicas Ecclcfias cnumctat Tertullianus in libro 
de pr^fcriptione harrcticorum. Prxter illas vero , Ale- 
xandrinam quoc]uc & Antiochenam inter apoftolicas 
rcccnfct Gclalius in Decreto de libris canonicis. Nccjuc 
dubium eft quin & ipGc fuerint apoftolicx. in quem 
numerum etiam veniunt Hierofolymitana & Ancyra- 
na, ac etiam Colodenlis in Phrygia majori. Ac fani 
tanti momenti vifa eft veteribus dignitas illarum Ecclc' 
(iarum , ut nihil grave in Eccledt decerni pofle puu- 
zcDt extra confeientiam E^ifeoporum fedibus illis pne- 
iidentium , prxlcrtim vero Romani-, Alexandrini, & 
Antiocheni , cumque hxrcticum ac fchifmaticmn judi- 
carent qui Eccleliis illis communione jun<flus nonelTet. 
Hinc fad^um ut quum Orientis Concilia inconfulto 
Epifeopo Rortiano damnaftent Athanafium Epifcopmn 
Alexandrinam & Marcelluhi Ancyranum, lulius ob- 
jurgatoriam ad cos cpiftolam milerit, conquerens de 
hoc agendi modo , judiciumque irritum eft*e contendens. 
Epifeopos enim illos non elfe vulgarium Eccledarum 
Epifeopos , fed earum Eccledarum quas ipd Apoftoli 
fuamet opera ad ddem inftruxerant. Itaque Athanadi & 
Elarccllicaufam judicari non potuifte inconfulto le ac 
Romana fynodo; fed ncccdarium ante omnia fuifle feri- 
bi de ea re ad Occidentales , ut communi dcin omnium 
conienfu componi poflent magnx Eccledx. Hunc enim 
elTc verum ac genuinum fcnlum cpiftolx lulij ad Orien- 
tales oftendit Marea. Prxrogativam illam Eccledarum 
apoftolicarum agnofeit etiam Auguftinus in cptftola 
c L X 1 1. ubi agens de Cxciliano Carthaginiend Epi- 
fcopoejulque collegis, adversus quos, tamcnctd ab- 
ientes , fynodus Donatiftanim protulerat fententiam 
tlamnationis , ait judicium hoc efle irritum, EpifeopoC- 
que illos pofle cauCim dum refervare judicio aliorum 
collegarum,, prxfertim vero eorum qui praddebant Ec- 
Cledis apoftolicis i adeoque tutum efle Cxcilidnum ab 
inddiis inimicorum fuorum i quandoquidem commu- 
nione jundus erat Eccledx Romanx , & aliis Eccledis , 
unde Evangelij ddes fluxerat , id eft , apoftolicis. Hxc 
rurfum Marea. Namlubentcr ejus audorirate utimur, 
neminem honore fuo fraudantes, multo minusillum,- 
cui mc tantum debere feroper & ubique prodteor , quan- 
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tum deberi homini poteft ab homine iftanun rerum ftu- 
diofo. Sed & Pela^^ius quoque i. Papa Romanus in epi- 
ftola ad Valerianum Patricium , cum ageret adversds 
Aquileienfem Se Mediolanenlem Epifeopos , in caufii 
Ecclcfio: generalibus ledi llix nihil fpeciale rdervat, ni- 
li quatenus una eft ex fcdibus apoftolicis : adeo ut fi 
quod dubium oriatur adversus conftituta fy nodorum 
univerfalium > recurrendum efle dicat ad fedes apoftoli- 
cas pro recipienda ratione. Sed quotiens, inquit , aliqun 
de univerfali fynodo aliquibfts dubitatio nafeitur, ad re* 
cipiendam de to quod non intelligunt rationem , aut ffonta 
hi qui falutem anime, fua defiderant ad apojlolicas fedes 
pro recipienda ratione conveniant^. Tum paulo poft 
addit , cum citra controverfiam efle fchifinaticum , qui 
ab apoftolicis fcdibus eft divifus : §i«ifquis ergo ab apo- 
ftolicu divifus efl fcdibus, in fchifmate eutn effe non du- 
bium eft contra univerfalem icclejiam altare conatur 
erigere. Ex his ergo conftat magnam fuifle olim digni- 
tatem & auftoritatem Ecclefiarum apoftolicanim. Nec 
immerito j cum , ut poft Auguftinum Pelagius Papa do- 
cet , fundamentum Ecclcfix fit in apoftolicis fcdibus. 
Eam porro ob audloritatem Eutyches in fynodo Con- 
ftantinopolitana damnatus ^ Flaviano an. c d x l v 1 1 1 . 
provocavit quidem ad fynodum Romanam , fed non 
folam. Nam appellavit etiam fynodos Alexandrinam , 
Hierofolymitanam , & Theftalonicenfcm ; ut egregii 
probatum eft in libro vii. De Concordia Sacerdoti) 
& imperij cap. vi. Sed tamen Romana Ecclefia Icm- 
per prxlata eft reliquis Ecclefiis apoftolicis, quod eam 
Petrus & Paulus fanguine fiio confccraverint , & apud 
Romam Chrifti. martyrio fuerint confecrati. Eadem 
ob hoc ipfum didlaeft per antonomafiam Sedes Apofto- 
lica, etiam a veteribus. Prxeipui verb patresOcci denta- 
lis Ecclefi^ , quum Sedem Apoftolicam fimpliciter di- 
cunt , Romanam (emper intelligunt , quod ea fola'apo- 
ftolicaeflet in Occidente. Neque tamen propterea af- 
ientior Illuftriflimo Cardinali Baronio , qui T uronen- 
fem ac Burdegalenfcm Ecclefias , quee apud Gregorium 
Turoncnlcm libro quarto cap, xx v i, ( vbi de Conci- 
lio Santoncnfi agitur , quod anno d t x v i, habitum 
eft ) vocantur Sedes apoftolics , ob hoc di<ftas putat 
apoftolicas , non quoa ab Apoftolis fuerint inftitutas. 
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£ed quod eifdem abApoftolics fede Pttri concejf» perP*l^ 
lium apoflolic» iheffet nuHorim- Rcfpcxit videlicet Ba- 
1'onius ad mores pofteriorum feculorum. Nam poftea 
per Ajalum fuit Pallij honorem decretum fuilTc Metto- 
"politaiiis , propter apoftolicam vicem , id cft , ut ex con- 
ceflione Pallij intelligcrcnt Metropolitani vicarios l‘c 
clllc Sedis ApoftolicaC} ut cx Rhabano Marea ohfcrva* 
vit. Sed iftud valere non potuit tempore illius fynodl 
Sahtoncnhs , quo nondum quilquam Epilcoporum Gal- 
licanorum , fi Arelatenfeni excipias , Pallium ab Epit 
copo Romano acceperat. Conturbalict profedb Baro- 
nius , li probare coa^lus fuiflet midum illud ante harc 
tempora fuifle ad Archiepifeopos Turonenfem ac Bur- 
dcgalcnleni. Sed ideo didae funt apodolicc , quod per 
illas tcmpcftates Ecclcfisc omnes epifcopalcs dicerentur 
apoftolicac , juxta obfervationem Tertulliani , quod fi- 
dem fuam ab apoftolica illa prima fede accepiflent 
quam Apoftoli fundaverant. Vnde ciim vides Ruricium 
Lemovicenlem Epifeopum ^ Eauilo Reicnli diciapo- 
flolica fede dignillimum , intclligerc non debes Roma- 
nam , fed Lemoviccnfcm , cui dignillimc pr^lidebat 
Ruticius , ideo fede illadignidimus. Vide porto Notas 
nollras ad Vincentium Litinenfcm. 

C A P. I I I. 

Per vicarios tvbs]ideft,per Romanos 
Pontifices , qui frequenter vocantur V icarij Apoftolica 
Sedis. GelafiusPapa inepiftola ad Anaftafium Augu- 
ftum : Et qudlifcunque ApofloUco fedts vicariae , quod-- 
cunque plene Jidei catholica deejfe compertro , pro meo mo- 
dulo fuggejlionihus opportunis /upplere contendo. Ite Sym- 
machus in Apologetico ad eundem Anaftafium : Vbi te, 
rerum humanarum princeps , qualifeunque Sedis ji^fio- 
lica vicarius contejlari voce non defino (^c. Epifeopi in 
fynodo Romana congregati anno d c c c. in caula Leo- 
nis Papx : os Sedem Apoftolicam , qua eft caput omnium 

Dei Eccleft arum i judicare non audemus. Kamab tpfd 
nos omnes Vicario fuo judicamur. Er alibi pluries. Sic 
vocantur etiam Vicarij B. Petri , & Vicarij Apoftolo- 
rum Petri & Pauli; ut alibi pluribus didumeft^nor 
bis. Quin & Cyprianus in cpiftola l x v 1 1. Stcphanuirt 
Papam vocat vicarium & fucceflorem Cornclij Lucij-^ 
que Pontificum Romanorum. 
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Gr EcoRivs Para] hujus nomiius quartus^ 
qui tiuii in Galliam cum Lothario venerat , in e^us par- 
tes tranlgreflus contra patrem , uti dicemus intra. 

PvGNATVS BT REPVLSVS RECEDBt} 

Evemfle id quod ominabatur hoc loco Agobardus patet 
ex Hinemaro, qui fic loquitur in epiftola x l i. ad Ha- 
drianum 1 1. feripta: Et quomodo Gregoritisfubreptus cum 
Lothario patre fuo repugnante in Franciam vemt, &fax 
pojlta in Fr ancta ut antea non fuit ^ ^ ipfe Papa cum 
tali honore ficut decuertu , fui antecejferet fecerunt, Rp- 
mam non redqt. 

In apostolica sede roborattm] 
Non quod approbatio Romani Pontificis ellct necclla- 
xia i fed quia Pafchalis Papa id valde cupijt ■, ut fiipra 
diximus in Notis ad epiftolam flebilem. 

GAP V. 

Apostolici] ideft, Romani Pontificis , qui 
tum erat Gregorius quartus. Nam per eas tempcftatcs 
hacc appellatio foli Romano Pontifici competebat. 
Olim tamen finguli Epifeopi dicebantur Apoftolicij 
ob eam videlicet caufam, quod fiicccUorcs Apoftolo^ 
rum cum eflent , fedes fuas apoftolicis pra:diti virtuti- 
bus regebant > ut verbis luliani Pomerij utamur in ca- 
pite X X V. libri primi de vita contemplativa, tum etiam 
quia cum omnes ledes vocarentur apoilolicat , confe- 
quens erat ut praefidentes dicerentur apoflolici. Deinde 
vero paulatim titulus ille ademptus fimplicibus Epifeo- 
pis, peculiaris faduseft Metropolitanorum. Tandem 
& his quoque demptus cft , totaque hujus nominis di- 
gnitas in Epifeopum Romanum transfufa. Itaque jai» 
ab aliquot leculis folus ille vocatur Apoftolicus. 

ad epistolam 

\ 

GREGORll X r. 

E Piftolaifta , feu veriils fragmentum epiflolz, ma- 
gni momenti cft } & quo primum tempore in publi>. 
cum prodijt , exercuit induftriam doiflorum virorum. 
Maflonus ianc > qui primus illam edidit , feriptam pu- 
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tavitab A}»obardo , c|ucm Primatem Aquitania: vocat, 
adversus Egi fcopos partis Ludovici, Goldaftus i)idcm 
vcftis;ijs inliftens , lumc ei titulum fecit : Referiftum ad 
epifiolam fynodaltm Epifeoporum Tr ancorum exGtrmanim 
^Gallia congregatorum pro faufa Ludovici py Impera,- 
toris. Tandem divini ingenij vir, Petrus de Marea Ar- 
^ chiepifeopus ParifienHs , deprehendit cpiftolam illam 
efle, non Agobardi, fed Gregori) I V. Romani Ponti- 
ficis. quod probavit tot argumentis , ut valde lulciofus 
fit oportet qui lucem veritatis heie non videat. Ea de 
caula nos titulum illi cpiftolx fic fecimus : Epiftola Gre-~ 
gorij l V. Papa ad Epife^os regni Francorum. Eam porrb, 
cum multis in locis eflet corrupta , diligenter ac fideli- 
ter emendavimus ad fidem cooicis manuferipti. 

Fratrem ]ex veteri more , cujus rctkientifli- 
mus eft Cyprianus, nec aliter Concilia Africx , aut ipfc 
Aup;uftinus. Sed vetuftiora erant exempla, quam ut nil- 
ce temporibus potuerint elTe valida. B-aronius porro ad 
annum c d x i x. loquens de libris Auguftini adversus 
lulianum agnofeit morem illum qui antiquitus obti- 
nebat, ut finguli Epifeopi Romanum appellarent fra- 
trem , nihil cictrahere de dignitate ac majcllate ejus. Et 
omnino mihi placet Erafmi oblervatio , qui in Com- 
mentario adcpiftolam Cypriani ad Antonianum fu fpi- 
catur fratris cognomen heic non arguere dignitatis 
arqualitatem , (ea focietatem communionis. 

Li£ TARIVO.S dicitis] Ita omnino codex 
vetus. Sed quoniam vox Utari fic feripta eft [ la&ari] 
exiftimavit amanuenfis omillam fiiillc aliquam lite- 
tam , & pro Uoari legendum efle lamentari , quemad- 
modum habet editio MalToni. NecelTariam pono elTc 
hanc emendationem patet ex ijs qua: infrk ait Grego- 
rius : Deinde ,poJlquam dixiftis vos Ut/^os ejft de adven-' 
tu nofiro Rurliim paulo pbft editio Malfoni habe- 
bat , Principi fcilicet fui jeiUs futurum, nullo fenfu; Re- 
gius itaque codex regius , io c^uo fcriptuoi diferte eif 
fro futurum. 

O c c V R s v-M V. N. N. negandvm] Motis 
quippe tum erat , ut quoties Romanus Pontifex ad C<^ 
miratum veniebat , Epifeopi Francorum ei obviam pro- 
cederent, honoris caula. V erum quia Gregorius non vc- 
niebM vit hofpes , fed ut hofti? , adebque .ibfquc confen- 
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lu Ludovici , prohibiti funt a Principe , ne obl^uio il» 
lo oJfficitrqnc defunderentur erga Pontificem. Vude 8c 
poftea Romam reverlus eft inglorius , & non cum tali 
nonore ficut antecefibres liii iecerant ; ac admonuic 
Hinemarus. 

ExcoMMVNiCATioNEM]Ea tum fama erat, 
•venire Gregorium , ut tam Ludovicum tju^ Epifeo-^ 
pos ei faventes excommunicaret , nili prompta obedien- 
tia implerent mandata ejus.- Sed invenit Gregorius Epifi. 
copos haud ignavos , luicjue gradus memores. Itaque 
palam edixerunt , irritam fore eam excommunicatio- 
nem , & in auftorem recafuram. Infignisell: ea de re 
locus, a viris doftisfa:pe laudatus, in vita Ludovici 
Pij, inquafic feriptumeft : vero rumor ufqttt- 

quaque diffufue fereret de ceteris quod verum erat, de F/*r 
pa vtre Komuno, quod ideo adejfet, uttam Imperatorem, 
quam Bpifeopos excommunicationis vinculis irretire vellet, 
fi qui inobedientes ejfent fita filiortimque Imperatoris vo- 
luntati \ parum quid fubripuit Epifeopis Imperatoris pra- 
futnptio audacia , afferentibus nullo modo fe velle ejus vo- 
luntati fuccumbere j fed fi excommunicaturus adveniret, 
excommunicatur abiret , quum aliter fe habeat antiquo- 
rum canonum auHaritas. Rcde profcdb. Nam ex- 
communicatio illa caritura erat omni ratione , immo 
contra rationem fa<ffa fui fiet. 

Minorationem] In pdicionc Mafibni legi- 
tur Dominirationem ,im\\o ,\it arbitror , fcnfii. Cedex 
regius habet diminurationem. ex quo veram ledliont m 
nos confecimus, quam tamen fi quis non probat, pro mi- 
norationem reponere poteft disninutionem. Alterutrum 
enim legi nccelic ell. 

Manente apost. sed. honore] lam 
tum ergo difiinguebant inter Icdem & Icdentem , id cft, 
inter Cathedram Romanam, & Pontificem huic fctli 
pra fidentem. Neque nov.aeft hacdiftinftio. Illius enim 
manifcfta claraque indicia extant apud Leonem Ma- 
gnum in epiftola liii. Aliud enim funt fedes , aliud 
frtfidentes. Item in cpifiola l X 1 1 . Btjs enim diverfa 
nonnunquam funt merita Trafulum , tamen jura perma- 
nent fedium. Ita fentiebant Epiicopi in fynodo Parifien- 
• fi congregati anno Dcccxxiv. Scribentes enim ad 
'Ludovicum & Lothariam Imperatores, loqucntOfque 


NOTjE ad AGOBARDVM. 

Jc Romano Pontifice, quem fama erat favere eorum 
opinioni qui adorandas putabant imagines,aiunt;Crcd/'- 
mus fani , quia quanquam aliqua ex farte fuperfiittvfam 
Jibi confuetudinem forti vindicare velint, nullatenus ta- 
men ab eadem fede aliter quam auHorittu veritas fe ha- 

bet , mandare in aliquam f artem frafumet. Verebitur fi~ 
quidem potejiatem vejlram , avctoritateh 
SEDIS , tejlimonia veritatis. Auxilius , qui fub 
Formofo Papa floruit , libro 1 1. dc ejus ordinationibus 
cap. XVIII. Aliud funt Pontificales ftdes , altud prefi- 
dentes, Difcrimen illud agnovit etiam B^ironiuc in cau- 
fa Marcellini Papx i dum ait lapfum ejus , quantumli- 
bet ev?niflcputctur,nullum prejudicium afferre catho- 
licx veritati ; adfcrtquc locum Tertulliani , ex libro dc 
praderiptione ha;rcticoruin , ubi fic feriptumeft : Exper- 
fonis probamus fidem , an ex fide perfonas ? Quae Baronij 
feriptio. abfurda vanaque effet , nifi conflaret jura fe- 
dium permanere , tamctfi interdum diverfa fint merita 
prxfiacntium , id cft , nifi fedes diflinguerctur i fedente 
mea. Hinc Ferrerius Francorum Regis in Tridentina 
fynodo Legatus , conquerens dc Pio IV. Papa, digni- 
tatem tamen & audforitatem Romanx ledis disjungit a 
pio.. Hxc funt ejus, 'verba : “Sedem Apofiolicam , Sum~ 
mum Pontificem, fanSam Romanam Ecclefiam, pro cu- 
jus dignitate augenda majores nofiri fanguin em fuderunt, 
^ adhuc hodie in Gallia acriter pugnatur , veneramur, 
rei eretnur tfujpicimus , ^ maximis ad calum laudibus 
efferimus. Pij autem quarti imperium detreSamus , quf- 
cunquefint ejus judicia fententias reiicimus ^ rejpui- 
mus , contemnimus. 

Sime crimine dvmtaxat] Ita omnino 
vetus codex. Pro quo Maffonus fic edidit : exhonoratstr, 
fine crimine, dum taxatur , cathedra ejus ^c. Sed prs- 
terquani quod audacia illa Mafldni io retanti momenti 
tolerari non potcfl,manifcftum eft fenfum etiam ipfum 
auroris repugnare buic emendationi. Ludit enim au- 
ilor cpiflol* in vocibus honoratur & honorata. Ait enim 
HuUo enim modo fieri potefi, ut fi is qui locum B. Petri te- 
net, exhonoratur, cathedra etjus honorata permaneat. Sed* 
addit hanc claufulam, qux eft magni momenti ,fine cri-. 
mine duntaxat.a.c fi dscctctiprtfertim quando fine crimi- 
ttsejiis qui exhonoratur. Nam Manili malus effet Ponti-. 
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fex, honoranda tamen fcmjpcr Cathedra ^ & pto-r 
pter Cathedram fedens in illa, quod prohat exempl* 
Paiphs. 

IvRlSIVRANDI CAVSA PII>El] ContCn- 
debant ergo Epifeopi Francorum, Gregorium Papam in 
initiis Pontificatus llii fecilTc Ludovico fponfionem fi- 
dei , interpofito etiam jurejurando. Neque ver6 id ne- 
gat Pontifex, neque fatetur verum eflc. Seduosoften- 
luri mox fumus valde probabile elfc id fadlum ^ Gregon 
rio. Hunc porro locum male de Agobardo interpreta- 
tur vir alioqui eruditiflimus , Francifeus Florens, ad 
Titulum V 1 . De elcBione ^eleili pcfejtate. 

Perivri estis] Q^d ? lutamentum fidelitatis, 
quod Epifeopi tum prarftabant Principi , hoc etiam ca- 
put compleifcbatur , ut intelligerent Epifeopi fc jure- 
jurando obftriAos efle ne quid adversus Chrifii fidem 
fieri paterentur a Principe ? loanncs Sarcfbcrienfis in 
cpiftola e L X X. Numquid enim fideles of inoris , ejui 
feccondi vias Domino Regi exfediunt, in eo fiudiofi 
funt, utfrofiieretur inhisqtiA adv er shs Domini juflitiom 
prifumuntur J Vter fiii videtur fidelior , an qui od nutum 
erronei minifir at culpas , an qui perniciofas abigit volupta- 
tes i Sentiat unufquifque qtsod voluerit. Rgo nunquam Do- 
minoRegi {fic omnino legendum; nori auteni , Domi- 
num ) amicum reputabo fideUm, qui fic illius obtempe- 
r at voluptati, ut f alutis (^viiadUpendium afilrat. Et Vi- 
dendz omnino lureti obfervationes ad epift. x x x v. 
Ivonis Carnotenfis. 

B;EKvm opportvkitatbm ] In veteri 
eodice , it^mque in editione Mafloni , feriptum eft,;'»<a- 
ta Regum opportunitatem. V erum hunc locum eflc depra- 
vatum vel leiifus evincit. Praeterea paulo poft, cum ifta 
retraAantur,ait Gregorius : Ifta enim commutatio, quam 
vos dicitis juxta rerum opportunitatem faidam Itaque 

vifum eft emendari debere. 

In vestris parRochiis] id eft, dioe- 
•efibus j uti pluribus diximus in Notis ad Lupum Ferra- 
ricnliun. Porr6 , quis non heic miretur libenatcm Epif^ 
copori^ Galli canorum Romano Pontifici minitantium 
impedituros fc ne quid ^at in fuisdioecefibus, file ah 
eorurn communione fubtrahat ? Sed & illud valde no- 
tatu dignum eft , quod ec^un dicere palam & aperte au- 
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/t funt, & quidem Romano. Pontifici feribentes, noo 
toleraturos ic , fi Papa Gregorius aliquem Principi fub- 
jcdtujr» aut fidelem velit excommunicare. Qm locus uti- 
lis efle poteft ad defendendam Galliam i fententia In- 
terdidi , fi eam ferri contingeret. 

In LECATioNEPAcis] Sic enim aiebat 
feregorius , (eu verafeu falla promeret, venificlc in 
Galliam , ut concordiam Ludovicum inter & filios re- 
vocaret. Verum iftud perluaderi non potuit Epifeopi» 
partis Ludovici, qui omnino putabant Gregorium in 
partes filiorum ttanfifle contra patrem, quod & fcquens 
quoque xtas verum putavit. 

Ecc L. G A L LIC. ET GeRMANICAm] 
Vtramque Ecclefiam conjungit ob eam caufam , qubd 
cum regnum Francorum ex utraq; gente conftaret,quor- 
tics lynodus congregabatur , ad eam Epifeopi ex utra- 
que gente conveniebant. Q^d contigerat in fynodo i 
qua raiflacft cpiftola Epifeoporum parcis Ludovici ad 
papam Gregorium , cujus ifta refponfotia cft, 

Pericvlvm gradvs] id cft, depofitionenj 
ac dejedionem e Romana cathedra. Redi^vcl6 mira- 
tur Gregorius hanc Epifeoponun Gallicanorum confi- 
dentiam, Romano Pontifici mimtantinm depolitionem. 

Propter homicidivm] Refpicit ad ca- 
nonem x x v. apoftolicum ; in quo , ut quidem 'citatur ii 
Gregorio T uronenfi, fic legitur : EpifeopM in homicidU, 
Adulterio , (^perjurio deprehenfut , A facerdotio divellAtur, 
Sed apud Dionylium Exiguum al io Ique veteres colle- 
dores nihil de homicidio. Vnde Marea coadus cft fuf- 
picari corruptum fuifie hunc canonem ad premendum 
Prxtcxtatum Epifeopum Rotomagenfem , qui fc defi- 
gnati homicidij reum efle , fpe veni® profefliiscft in fy- 
nodo Parifienfi. Et fieri poteft ut b®c quoque chtufula, 
quod xquiflima fcqncntibus temporibus vi fa fuerit , re- 
cepta dcin vulgo fit in novis editionibus canonum apo- 
ftolicorum, addito etiam nomine lacrilegij . Nam hanc 
quoque claufulam habui fle videtur Gregorius in fuo co- 
dice. Itaque graviter errant Corredores Romani , qui 
claufulam de homicidio primum adjedam putant ab 
Epifeopis in fynodo Triburicnfi congregatis anno 
D e e e X e V. eamque fuifle caulam cur Gratianus , qui 
pqft ea tempora vixit , eam quoque claufulam addiderit 
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huic canonijapoftolico, dift. 8i. cap. Prefiyter. 

Perivri pbieratvmJ lurc apud omnes 
ubique gentes recepto , Epifeopi qui Hdcin Principi ju- 
rejurando obligatam violant , deponendi funt. Nam 
Epifeopus in perjurio deprehenfus, deponi jubetur in 
canone xxv. apoftoliep. PnidcntiHimc cnimjuAifll- 
m6que viderunt prifei illi legum Chriftianarura condi- 
tores , in "Epifeopos , qui fuum trunfgrejp funt juramentum, 
tanto gravius ejfe vindicandum , quanto majori prfminent 
dignitate , earum exemplo facnius alij p^unt adfims- 

Ua provocari ; ut verbis utamur Vrbani 1 1 1. ad Ar- 
chiepifeopum Pifanum feribentis in libro tertio Decre- 
talium. Quod 11 Epiliopis nunquam licet pejerarejmul- 
to minus licet fidem Principibus jurejurando obftri- 
£lam violare , quos colere nos iuflit Deus & honore 
profequi. Itaque nunquam dubium fuit , quin Epifeo- 
pus violata: in Principem fidei reus > a gradu fuo deji- 
ciendus eiTet. Eo porro jure tenebatur etiam Epifeopus 
Romanus , quandiu Papa tantum V rbicus fuit , hoc cft, 
ante qu^ dominium Romanae urbis in cum transfunde- 
retur. Vnde & ordinationes Epifeoporum Romanorum, 
non fccus ac aliorum , fieri antiquitus non poterant abs- 
que confenfu eorum qui varijs temporibus apudRoraanj 
. imperiurunt. Multum enim intereft Principum , ut in 
civitatibus imperio eorum fiibjctffis tales inliituantur 
Epifeopi, qui populos verbo & exemplo doceant jura 
majeftatisDoneffc violanda. Hinc cx jure quoque ubi- 
que recepto fequebatur ut novus Pontifex Romanus 
Iponfionem fidei faceret Principi, id quod ab ipfis fa- 
Aitatum e(fe veteres loquuntur hiUorisc. Ad Franco- 
rum Reges quod attinet j extat illuftre hujus rei tefti- 
monium in epiftola x xx x r v. Alcuini , quse eft Karo- 
li Maghi ad Leonem III. Papam Romanum. Is , poft- 
quam fadbus eft Pontifex , ordirutionis lux Karolum 
monuit per literas, in quibus etiam continebatur jura- 
mentum fidelitatis. Hxc funt verba IQaroli : Perleclia 
excellentia veflra litteris , audita decretali eartula, 
valde , ut fateor , gavifi fumus , ' feu in eleiUonis unta- 
nimitate , feu in httmilitatis nofira tAedienti » , 6* i». 
fromijjtonis ad nos fidelitate. Sedantcv Leonem , Con— 
ftantinus quoque Papa, qui poft Paulum I. Romx Icdit, 
icfcripfitad Pippinuro Regem : Nos quidem , ita tefiia 
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nobis Deusnofiert cm occultu cordis m»nifejla funt, ut 
plus etiam quam prafati, noflri fradecejfores Pontifices , i» 
veflra a Deo protelii regni veflri Pr ancorum caritate d* 
dilectione , atque fincera fidelitate , cum omni nofiro popu- 
lo firma conflantia ertmus permanfuri. Hincfaftum ut 
Palchalis I. timens ne fi vera oftendercntur qua: dc ip- 
fo ad Imperatorem Ludovicum Pium perlata erant, 
fciliccteo ausiore T hcodorum Romanae Ecclcfias Pri- 
micerium & Leonem Nomenclatorem fuifle occilbsoft 
fidelitatem Lotharq , quem Ludovicus nuper fecerat im- 
perij conlbnem ; timens, inquam, ne fi vera liarc often- 
derentur , ipfe de gradu luo dejiceretur, placandum fta- 
tim cenfuit Principem i ad cumque Legatos mittens, 
expurgaturum allcveravit fufpiciones dc fe injeblas. id 
qtiod paulo pbft praftitit Romx coram Legatis Ludo- 
vici , ab interfectorum ncce, inquit audor vite Ludovi- 
ci Pi j , fe cum plurimis "Epifeoporum purgant , id eft , ad- 
hibito , ut T heganus tradit, x x x i v. Epifeoporum ju- 
ramento , qui tcftarcntur Pafchalem cedis illius reum 
non clTc. Quam Kifioriam narrat etiam audor Arma- 
’ liuin Bertinianorum. Mortuo tandem Pafchali fuccef- 
- fit Eugenius I l.qui juramentum fidelitatis Ludovico 
& Lothario Augullis przfiitit more majorum , atque 
infiipcr Clerum populumque Romanum eo inter alia 
jurejurando teneri voluit , hauddubic ex padis : Et 
quod non confentiam ut aliter in hac fede Romana fiat 
electio Pontificis , nifi canonici ffi^jufle , fecundum vires 
intellectum meum : ille qui electus fuerit , me confen- 

tiente confecratus Pontifex non fiat ,priufqudm tale f aera- 
mentum faciat in prafentia Mifi Domini Imperatoris 
populi , cum juramento , quale Dominus Eugenius Papa 
tpdnte pro confervaiione omnium factum habtt per feri- 
ptum ; ut docet continuator Pauli Diaconi , editus a 
Marquardo Frclicro. Exifiimandum ranum non eft, 
tum primum inventum clfc hoc jusjurandum. Antea 
enim fieri Iblitum patet ex Eginhardoad an. ncccxvii. 
ubi fic legitur : Cui ( id eft , Stephano Papa: ) Pafchalis 
fucceffor eleClus , pofi completam folenniter ordinationem 
fuam , munera ^ excufatoriam Imperatori mifit,epiflo- 
lam\inquaftbinon f olam nolenti , fed etiam plurimtim 
renitenti , Pontificatus honorem velut impofitum ajferebat. 
Excufavit videlicet prxeipiudonem ordinationis, quod 
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ca perafta eflct inexpe^lato Miffo fivc Legato Impera- 
toris. Vertim quia Eugenius eadem precipitatione fue- 
rat ordinatus , occurrere huic audacia: volens Impera- 
tor , exemplumquc ftatuerc in futurum , Lotharium fi- 
lium imperij fictum , verba funt Eginhardi , "Romam 
mittere decrevit , utvice fiia funElus ea qutrerum neccjfi- 
t as flagitare videhatur, cum novo Pontifice atque Romana 
populo ftatueret ac firmaret. Itaque tum revocatum jus- 
jurandum dc non ordinando Pontiiice Romano extra 
confeientiam Principis, prarfticumque ab Eugenio Papa 
juramentum fidelitatis. Valde autem probabile eft 1?-^ 
quentes tum Pontifices , qui vivo Ludovico vixere , noa 
omifilTe hanc partem fui obfequij , adeoque verum effe 
quod Gregorio IV. objiciebant Epifeopi Gallicani , 
eum in initiis fui Pontificatus fcciiTe Ludovico fponfio- 
nem fidei , interpofito etiam jurejurando j tamctfi ille 
fadum illud neque fateatur , neque neget, nam in am- 
biguo relinquit. Sed cur agimus conjeauris in re mani- 
fcfta > Ecce quomodo loquuntur Annales Beniniani dc 
eleftione & ordinatione cjufdcra Grcc,orij : "Eugenius 
Papa menfe Auguflo decefiit. Jn cujus Ucum Valentinus 
Diaconus a Romanis eleSus, ordinatus , vix unum me»- 

fim in Pontificatu complevit. €^o defuniio , Gregoritu 
Presbyter Tituli fanBi Marcelli electus ; fed no» prius or- 
dinatus efl, quam Legatus Imperatoris Romam venit, 
flexionem populi qu/Uis ejfet examinavit. Etmanifeftum 
eft, ni fallor, non confcofilTc Legatum ordinationi Gre- 
gorij , donec is feripto juramentum fcciflct de fide erga 
Principem, juxta exemplum Eugenij. Itaquccumde- 
fenfionem fiiam titubare ex eo capite intelligeret Gre- 
gorius , ac tamen gradum fiium retinere vellet , ad alias 
artes confugit , nimirum ad incompetentiam judicum. 
Nam , quod in primis obfervandum eft , non ait degra- 
dari fc non pofle ob violatam fidem Principi obligatam ; 
fed Epifeopos illos, qui perjuri runt,efte judices in- 
competentes. Epifeopos enim partis Ludovici perjuros 
elT; contendebat Gregorius. Itaque fi nihil nxvi fuiftee 
tn illis Epifeopis, non negafiet Gregosius qnin ad illos 
pertinuiftet cognitio criminis quod ei objcAabatur. 
Adeo autem verum eft jus illud Printipum fuifle con- 
ftantilllmum , ut etiam centum triginta pbft annis loan- 
oes^X 1 1. ob violata; fidei Qttoni Imperatori |raftita^ 
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Criinen depolitus fuerit in fynodo Romana j ut doccc 
Continuator Luitprandi lib. v i. cap. x. At poftcaquiiin 
Imperatorum au<5foritas eviluit , in nom6nque illi Ger- 
manorum tranGcrc i tum vero Romani Pontifices mo- 
vere ccepcrunt lacertos, & ^ capite fiio fummovcnint 
potefiatem Principum. quod non contigerat imperanti- 
bus Prancis. Paulatim dein intravit in Ecclefianfi re- 
gnum i & qui per multum xvi fuerant fubjefti Principi- 
bus , eis poftea illuferunc , calcantes etiam pedibus colla 
dominorum. Rerum humanarum euripum ! Sed ant^ 
quiim dilcedam ab hoc loco, respoliulare videtur , ut 
quoniam diximus orditutiones Romanorum Pontificum 
fieri olim non potuifie extra pra:lcntiam Legatorum Iin- 
peratoris, hanc quoque oblervationcm probemus ali-^ . 
quot exemplis pofteriorum temporum. Illuflre hujut 
rei teftimonium extat in Annalibus Bertiniaius ad an- 
num Dcccxtrv. Gregoritti Homaru Ecclefii Ponti- 
fex dtctfsit. Cui Sergiut fuccedens in eadem fede fubfUtui- 
tur. §}uo in Sede jipoflolica ordinato , Letharius filium 
fuum Hludouvicum Romam cum Drogone Mediomatri- 
corum Epifeopo dirigit, aiiurotne deinceps decedente Ap»- 
fiolico quifquam illic prtter fui jufsionem , Mijfordmque 
fuorum prafentiam , ordinetur antifies. §^i Romam ve- 
nientes , honorifice fufeepti funt. peraSoque negotio, Hln- 
douvicum Pontifex Romanus unciione in Regem confecra- 
tum cingulo decoravit. Gravis tamen femper duraqud 
Romanis vifa eft hic lex j ideoque eam variis tempo- 
ribus infrihgerc tentarunt. Itaque non mult6 poft Irscc 
tempora , quum mortuo Nicolao I. Romana Sedes va» 
caret, ei Hadrianus II. fubftitutus eft invocatis in-« 
confultifque Miflis Imperatoris : qui tum erat Ludovi- 
cus hujus nominis lecundus , Pii nepos. §^uod audiente» 
Mifsi Ludovici Imperatoris , motefti tulerunt, indignati 
fclicet quhd dum prtfentes eJfent,non fuerunt invitati , net 
aftaU a fe futuri Prafulis eleSioni interejfe meruerunt, §^ui 
accepta ratione , qUod non caufa contemptus Augufii , fed 
ftituri temporis profpeihs omijfum hoc fuerit, { ne videlicet 
Legatos Principum in eleBione Romanorum Prafulum ex- 
feSiandi mos per hujufmodi fomitem inolefceret ) omnem 
indignationem medullitus fedaverunt , ad falutandum 

eleitum etiam ipfi humiliter accefferunt. Apud Gratianum 
l^ift.^ 3 .ca. Cum lladrianut.Sc apud lyooem parte v.cap. 
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XVI. Sccl, ut hoc quoque obiter moneam , fublcfte 
ac valde dubix fidei apud me eft iila narratio. Nani 
quomodo fieri potuit ut Legati omnem indignationem 
medullitus fedaverint, quod dicerent Komani ita fa- 
ftum elle nc prxfentia Miliorum Imperatoris verteret 
in neceflitatem , cum hic eflet qucrclx eorum fundus f 
An exiftimamus viros in aula educatos , & longo Oc- 
farum facramento imbutos,adeo j urium majellatis incu- 
riofos ac defertores fuifle, ut ea tam facile fincrent con- 
velli & oblitcrari ? Probabilius cft excufalTe Romaiios 
pracipitationem ordinationis, quod raptus potius fue- 
rit Hadrianus quam ele£Ius , neque modum potuifie 
poni ardori Cleri ac populi. Addiderunt hauddubi^ , 
Icirc fc jus quod Imperator haberet in clediione , neque 
contemnere. & provifuros ne deinceps talia attentaren- 
tur. tolerarent modo Mifli cleilionem Hadriani , ad 
edmquc falutandum venirent. His verbis, obfequij & 
reverentix in Auguftum plenis , crediderim delinitos 
Mifibs , ad Hadrianum falutandum acceflUTe. Tum Lu- 
dovicum Imperatorem , ne fchiima in Ecclefia Dei fa- 
ceret, hanc cleilionem a^ptobaffe, ac laudafie. Hxc 
eft mea conjectura. Verum quia Romani frequen- 
ter poft ifta tempora filentio tranfiniferunt Miflbs Im- 
peratorum in cleCtione Pontificum , placuit eam auda- 
ciam reprimere in Concilio Ravennatenfi habito anno 

« 1 c c c c I V. quod a Baronio editum cft , in qiio loan- 
cs I X. Pontifex Romanus hoc decretum promulgavit i 
S^Mta fancia "Romana "Eccltfia , cui frtfidemus , flurimai 
patitur violmtiat t Pontifice of>eunte:qua ob hoc inferun- 
tur , quia abfque Imperatoris notitia j fuorum Legato- 
rum prafenha , Pontificis fit confecratie , nec canonico ritu 
($• confuetudine ab Imperatore direBi interfiunt Nunt^, qui 
violentiam ficandala in ejus confiecratione non permit- 
tant fieri iVolstmusut id deinceps abdicetur, ^ conftituen- 
dus Ponifex, convenientibus Epificopis untverfh Clero 
eligatur , expetente Senatu ^ populo qui ordinandtes tefi 
in confipeBu omnium celeberrime eleBus ab omnibttt , prt- 
fientibm Legatis Imperialibus confiteretur. 
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AJ> LJBRVM APO LOGBTJCVU, 

H V I c libro nullus eft titulus in veteri codice. lu- 
que iftum faccre j>lacuit. Eft enim revera Apolo< 
gcticus pro Lothano Iratribufquc ejus adversus Ludo> 
vicum Pium. 

C A P. I I. • 

IvvENEM coNivGEM ] luditham , poftre- 
mam Ludovici Pij conjugem , Karoli Calvi matrem, 
quam Ludovicus duxit anno dcccxix. 

Secvndvm Apostolvm ] Exut haec 
Pauli admonitio ad maritos in capite leptimo cpiftol; 
primte ad Corinthios. Adeo autem magnae aud^oritatis 
cfl hic locus , ut dein llatutum fuerit in fynodo Lipti- 
nenlt , dirimendum elle matrimonium , h vir ejus ht 
frigiditatis , ut uxori debitum reddere non poflit ; ut ob- 
fervatum eft ad epiftolam lxxxi. Lupi Ferrarieoils. 

MvLIER RESOLVI IN LASClVIAMjEa 
fuit bellorum civilium occaflo. ludith Augufta pluri- 
mum auiftoritatis habebat apud Ludovicum, ut con- 
i|ux. Movit iftud bilem Lothario,dum gratiam illam 
noverca: ferret impatienter. Conquifltis ergo cau/is que- 
relarum, objedlumeft mulieri crimen adulterij. Fort^ 
Bernardus Comes maxima apud eam gratia flagrabat. 
Hinc vulgatum , hunc elTc qui thonun Augufti comma- 
culaverit. Et quia obtreftatio & livor pronis auribus 
accipiuntur , ut Tacitus obfervavit j Iparfa primum 
apud nonnullos opinio hsc , magna illico fama lurrexit. 
Ventum eft ad arma. Capta mulier, & in monafterio 
conclufa. Bernardus flbi fuga confuluit. Theganus in 
capite XXX VI. de gcftis Ludovici Pij : Bt-voluenmt 
Domitmm Imperatorem de repto expellere, quod prohibuit 
eiileHw equivocus filitu ejus. Supradi£H impi/ objicientes 
ei multa contraria , dixerunt ludith Reginam violatam 
ejfea quodam Duce Bernardo , qui erat de jlirpe regali , ^ 
Domini Imperatoris exfacro baptifmate filius. Mentientes 
omnia , fufeipientes Reginam ludith , eamque vi velantes , 
in monafierium mittentes. 

Aliis comprehensis] Conrado aimi- 
rum & Rudolfo , Regina: fratribus* ut idem Thqjanu» 
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cradic. Item Heribetto Bernardi fratre, & Odone con^ 
ibbrino illius ; ut ell in vita Ludovici Pij. 

Alxis EFFVGATis] ptxcipuc vcto Bemat-* 
do Duce •, c]ui fuga ilbi confulcns , in Maream Hifpani> - 
com, cujus ipil cuftodia commi Ha erat, le contulit. An-S' 
naks Fuldenfes ad aunum d c c c x z x. Commotio con- 
tra Imperatorem a primoribus Truncorum in Compendio 
exortu propter Bernardum , quem in Palatio effe noltte- 
\unt. ^0 inde depulfo , atque fugato , in gratiam cum ed 
redierunt. Au^lof vitx Ludovici Pij : Affuit etiam Btr~ 
nardtu , qui modo pradiclo .fugiendo fefulvans , diu in fi- 
nibus HifpanU exulaverat. fines Hifpanix dicit , id ell t 
Maream Hifpanicam , qux nunc Catalonia dicitur ob 
hocdida confinium Hifpanix, quod tum temporis cl 
Hifpaniatum portio penincret ad regnum Francorum j 
ut alibi didlum eft a nobis. Sed de Bernardo, quoniam 
occafio incidit, res pofcerc videtur ut nonnulla dicamus ; 
ne qui tot motuum ac bellorum occafio fuit , diutius la- 
teat in obfcuro. Virum magnx nobilitatis fuifle hinc 
conflat , qu6d eum T heganus tradit ex ftirpe regali or- 
tum efle , & Ludovici Pij Imperatoris ex iacro baptif- 
mate filium. Filium fuifle conflat Gulielmi Comitis ^ 
qui monaflerium Gelloncnfc fundavit in prima Narlx>^ 
nenfi , quod nunc ex ipfius nomine vocatur monaflerium 
fandli Gulielmi de Defertis. Anno d c c c x x. Bera 
Comite Barcinonenfi dcjedlo ob crimen majeflacis,Bet- 
nardusei Comitatui prxfeblus cil ab Imperatore Ludo- 
vico PiOi Anno XI. imperij Ludovici, { id cftyanno 
Dcccxxiv. ut manifcflb colligitur ex Eginhardo ) 
Kalendis lulij , uxorem in Aquifgranenfi Palatio duxit 
Duodenam , nobiliffimam feminam j fcxque ea biennio 
pofl fufeepit filium Vvillclmum , natum 1 1 1 . Kalend. 
Decembris. Interim furentibus Ludovici filiis adversus 
luditham Reginam , filiiimque ejus Karolum , civilia- 
que bella meditantibus ; Ludovicus, ut fubfidium uli~ 
quod in aula haberet ( T ranferibo heic , & quidem lu- 
bens , verba magni viri Petri de Marea Archiepifeopi 
Parifienfis ex libro tertio Marex Hifranicx ) confilio- 
rum fuorum participem regni adminiflrum, Bernardum 
quendam Ducem Septimanix , inquit Nithardus » in fiip-^ 
plementum fibi aflumens. Camerarium conftituit, eique 
Carolom commendavit , iccundumque a fe inlmpcrit> 

pr*-3 
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jprsrfccit. <y«rb quidam tx aulicis ferfidi , tresjratrettb 
■jceleris adegerunt, ut coaHa valida rebellium manu , de 
feliendo a regno patre cogitarent. Odio qtufitus color, Bern- 
hardi Comitis cum Juditha familiaritas j quam in per-* 
verfum interpretabuntur i ctsm tamen ex muneris palatini 
necejftate fequeretur , tum quia Bernardut datus erat re- 
‘ dor Carolo. Hadcnus Marea; Pulfiiscrgo Bernardus, 
Barcinonem fc contulit anno o c c c ic x x. Sed anno 
'fequenti revocatus cft a Ludovico, & priftino honori 
redditus. Anno dcccxlii. nova prole auAus eft 
^ 1. Kal. Aprilis, qfto difc Duodena alterum Bernardo 
filipm peperit apud Vcctiam civitatem in prima Narbo- 
-nenfi. Quum autem bellum exarfilTet inter filios Ludo- 
vici, -Bernardus in partes tranlgredi noluit. Hinc mota 
KaroJi ira. Tandem quum Tololam veni flet Karolus 
anno Dcccxtiv. Bernardum ad Icaccerfiit, nihil- 
t}ue ab eo mali fufpicantem occidit ■, ut tradit audor 
Annalium Fuldcnfium. Sed plenius hanc exdem exequi- 
tur Odo Aribertus , cUjus hoc nobis frumentum ex 
veteri codice pro lingulari (iia humanitate fuppeditavit 
vir clari Ulmus Gulielmus Mafnavius Senator Tolofa- 
nos. Pace itaqtte cum fanguine eucharijlico feparatimpef 
ftegem Comitem firmata ^ obfignata , Bernardus Co- 
mes Tolofanus exBarcinonenfi Tolofam venit, Regem 
Catolum in coenobio fatUii Saturinni jUxta Tolofam ado- 
ravit. Ciemque Rexmanu UvM ,tanquam fublevandi grd- 
tia , Comitem aprehcndijfet , altera pugione in latus ejus 
adacio eum crudeliter interemit , non fine crimine fidei 
religionis violate, net fine fufpicione patrati parricidif. 
filius quippe Btrnardi vulgi credebatur , os ejus miri 
ferebset. Satura adulterium maternum prodente. Pofttam 
nefandam necem’. Rex de folio fanguine maculato difee- 
dens , & pede cadaver percutient ,fic exclamavit ; Ve tibi , 
qui thalamum patris mei ddmini tui faedajli. Vide Ca- 
tellum in Hiftoria Comitum Tololanorum cap. v r i r. 

Avctrice malorvm] luditha Augulla, 

INUVTO HABITV SANCT.IMONl/tl] 

Adtum iftud anno d c c c x x x. ut patet ex vita Lu- 
Aovici Pij. Sed tamen adnotandum eft , eam , tamcnctfi 
velum fibi fuper caput poliierit , ( feu volens id fecit , ut 
• tradit audor vitae Ludovici j fivepervim, ut Thega- 
nus feribit ) attonfam non fuilfe. Inclula autem fhiC' iQ 
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mona Aerio fanftx Radegundis PiAavicnfis. Illic Fcml» 
na tot tantacjue pietatis argumenta praebuit lanftiinonia* 
libus, ut ill® publici profiterentur velle fe Augufic 
exemplum fequi. Ita enim docet au^or Annalium Me- 
tenfium : in PiHavenfem urbem compulf» efi ire. 

ibique in monafierio fan£f* Crucis efi retrufu : ubi iffn 
VominonofirolefuChrifio fiudiofifsime famulari die n0“ 
Suque totis nifibus fiuduit; atque inibi Domino famulan- 
tibus ita placuit, ut omnes profiterenturfe eam velU imi- 
tari. 

AllQJANTYLiB HONEtTATi] Hic fuit 
tclli civilis prxtcxtus. DehoneAari Palatium adulterio 
AuguAx cum Bernardbj quod adeo publicum cAet*, ut 
ne nlcntio quidem aut ^ilimulatione tegi pofiec. Pur- 
gandum Palatium a fordibus facinorum. & Ludovicum 
reddendum menti ac dignitati fux. ac fi demenutus fuifi' 
Tct uxoris veneficio. Porrb , Lotharium non debere feiv 
re tantum dedecus paterno nomini illatum. AuAor vioe 
Ludovici : Oportere ergo dicebant bonum filium indigni 
ferre dedecus paternum, ablatifqtte i medio ,refiituere pa- 
trem & menti dignitati ; & hoc agent fm non folim fa- 

ma virtutis profequeretur ,fed etiam amplficatio regni ter- 
refiris, hoc nomine pratexentet culpam. His ergo incita^ 
mentis alleHtts juvenis &c. 

Revocata est in palativmJ anno 
Dcccxxxi. ut tradit ttuftor vitx Ludovici , & au> 
Aor Annalium S. Bertini. ./£quiifimum fand erat uc lu- 
ditha^^Mi injufie ac fine lege (^judicio ei ablata fuerat,\sx. 
tradit autAor eorundem Annalium , Ludovico reAitue- 
retur. Itaque mifit qui eain ex Aquitania reducerent. 

tamen conjugis honore non efi lUgnatus , inquit au- 
ctor vitx ejus, donec fe legali preferipn modo sA objeHie 
purgaret, Congregau ergo fy nodo apud Noviomagum 
ad Vahalim fiuvium,jultione Imperatoris, & apoAoli- 
ca au^oritate,menfe 0^obri,cum nullus adrersAs eam 
accufator exiAeret , illaque le jurejurando purgaAec fe- 
ctmdftm legem Francorum, judicatum e A ab Epifeopit 
eam reddi marito debere, velut legitimam conjugem. 
Audor Annalium Si Bertini ad annum ncccxxxx. 
Ad quod Placitum Domna Imperatrix ,ficut jujfum fue- 
rat, veniens , c$* in conJpeHu Domni Imperatoris ac filio—- 
tum ejus afsifiens, de cunilis f e objieientibsts purificare vet- 
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U aiebat. TercunHatufque tB fofulus ,fi tptiflibet in eam 
aliquod crimen objicere vellet. Citmque nullut inventus 
•ejfet qui quodlibet iSi malum inferret, purificavit fe fecun- 
dum judtcium Vrancorum de omnibus quibus accufatn 
fuerat. Audior Annalium Metendum : Poflea tenuit Im- 
perator Placitum fuummenfeOBobrio in villa iiiuhsaga. 

In eodem ergo Placito , per auctoritatem apofiolicam , 
per confenfum Ppifeoporum , confideratum canonice de- 
finitum eji ut Imperator fuam reciperet conjugem. Infri ; 
Perado quoque Placito in Ntumaga, Imperator inde 
verfue , ad jiquafgrani Palatium ad hyemandum perve~ 
niti ubi fuam conjugem predidam Judith Imperatricem 
recepit , atque eam prifiinc honori refiituit. Theganus ca- 
pite X X X V 1 1 . Inde venit Domintts Imperator Aquii oA 
jedem fuam i d- fupradida conjux venit ibi obviam ei t 
quam honorifice fufeepit , jubente Gregorio Romano Pon-' 
tifice cum aliorum Ppifeoporum jufio judicio. Hunc The- 
eani locum lau<iac IlluArilCmus Archiepifeopus Pari- 
Iieniis in libro tertio Mares Hifpanics , ut oftendat lu- 
ditham marito redditam fuilTe judicio ecclefiailico , non 
autem ex decreto Conventus publici. Hzc funt ejus ver- 
ba: Pnimvero quia velo impojito detrufa fuerat inmona- 
Berium, pcenitentupubliu cauJfa;pofi crimen per facra- 
menta dilutum , necejfe erat tst poenitentia indidio injufia 
refeinderetur. Id autem fieri non poterat audoritate regia , 
ex decreto Conventus publici ,fed judicio (^poteftate eccle^ 
fiafiica. §juodfadum qstoque Theganus obfervavit; cstm 
ait Reginam Aquis ab Imperatore honorifice fufeeptam , ju- 
bente Gregorio Romano Pontifice,cum aliorumPpifcoporsu» 
jufio judicio. T um> ne quis ex eo fa^o prsjudicatum pu- 
taret in omnibus caulis eccleliafticis Principum necefla- 
tiam elTe interventionem audloritatis Romani Pontifi- 
cis , hxc prudenter enidit^que pro more fuo fubdic idem 
Archiepifeopus. Romani Pontificis audoritas adjunSa 
eji judicio Ppifeoporum Franci* ,folo Augufiorum intuitu, 
quorum dignitas cstujfam ifiam majorem efficiebat. D* 
majoribus autem eaufsis Sedem Apofiolicam confulendam 
docuit olim Innocentitss primus. Px eadem perfonarum dh^^ 
gnitateprofedum , tst de divortio Zotharij Regis Theut- 

perg* tsdum fuerit coram Hicoloo I. Adeo sit que hodie 
fiunt in caufis Regum ecclefiafiicis ad Summum Pontificem 
relationes, no» careantfuis exemplis : que crebriores faB* i 
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fgflquitm Pontificum refcriptis h jUrifdiciiont ordinaria 
Principes exemptifunt. quibw tame» privilegiis , fi rei itu 
ferar, quin ad tempta renuntiare poffint ratio juris 
•exempla dubitare non finunt. Olim' quoque perpetuum non 
erat ut in caujps omnibus ecclefiajlicis Principum expeSa- 
ritur auctoritas Summi Pontificis •, ut patet ex poenitentia 
publica per vim indicia ab aliquotEpifcopisLudovico Pio 
’ Imperatori i quA ab Epicopis aliis foluta efi,non confulto 
Eomano Pontifice i refiitutis Principi armis corona 
vefiibus regia , quibus ob poenitentiam privatus fuerat, qua 
refiitutio confirmata efia fynodo plenaria an. dcccxxxy. 
ut docet auctor vita Ludovici, Nithardus, ^ Annales 
Eertiniani. Hactenus Marea. In cadem porro Novio- 
magenfi fynodo , cujus au<fIoritatc ludich marito red- 
dita eft , Icfle Ambianenfis Epifeopus , ut Theganus tra- 
dit , jufiojudicioEpifcoporum depofitus efi. Quam lelTc dc- 
podtionem ab Ebbone Remcnfl Archiepilcopo pera- 
gam fuide docet Elodoardus lib. 1 1. Hift. Rom. cap. 
X X. idque pro infidelitate Imperatoris. 

GAP. III. 

Regi rRATRijideft, Ludovico Regi Germa- 
oiac , qui Lothari j frater erat. 

P V E R o ] Karolo cognomento Calyo j qui tum 
erat admodum^puer , ut patet ex vita ludovici Pij ad 
annum dcccxxxiii. Ipfum vero Lotharius ad fua 
cum Carolo admodum puero deduxit. Natus autem erat 
anno ncccxxiii. menie lunio , ut tradit idem aa- 
Aor vitx Ludovici. 

GAP. IV. 


Vt VIDERE NO tlTQjrlB. malis] H»C 
tum in vulgus jadata. Audor vit® Ludovici : Porro pa~ 
trem adeo quibufdam praJUgiis elufum , ut hac non modo 
non vindicare , fed nec advertere pojfet. • 

Dispertiant sibi resnvm] Sic Ca- 
pito Goflutianus j vir animo ad flagitia preccipiti , dum 
Neronem excitaret ad mortem Thrale® , hsc inter alia 
<iitapud Tacitum in libro xvi. Annalium : Vtimpe-^ 

I jrittm evertant. Ubertatem preferunt. Si perverterint, li-~ 
bertatem ipfam aggredientur. Proprium fani humani in- 
•genij eft, vitia fcft.iri fub nomine vinutum , confilia- 
que mala tegere fub fpecie boni. Et qui bella civilia mo- 
vent , bouurii femper publicum praetexunt, ^^luftius in 
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Catilina : Namque, uti paucis verttm abfolvam , per iUu 
tempe/ra quicunque rempublicam ssgit avere , henefiis no^ 
minibus , alij , ficuti jura pepuli defenderent , pars , quh fe- 
natus auHoriteu maxuma foret, bonum publicum Jimiulan- 
tes, pro fua quifque potentia certabat.^ 

C A P. V. 

Domina talatii sFNioRisJidcftv 
Palatij Luciovici Pij , qui paulo antcdiftuscft Imp^ 
rator fenior ; Lotharius vero , Imperator junior. Nam 
poftqu^ Lotharium Ludo vicus imperii confortem fc- 
cit , Irmingardique Augufts fociavit , divifa eil fami- 
lia regnatrix^Ludovicufquc citra Alpes remanens, Lo- 
tharium regere Italiam juflit. Hinc duplex domus, live 
Palatium. I^latium fenius, domus Ludovici. aliud, Lo- 
tharij domus. ludith ergo, quae Ludovici conjux crat,_ 
domina (uit Palatij fenioris. 

Pleris q_v e conlvdentibvs] Damnat 
Epifeopos qui.cum luditha ludebant pueriliter , itfmquc 
eos qui puerilia illa oblectamenta ipcCtabanr, ac for- 
taUis laudabant. Iftud ipfum etiam in Prelbytcris hac 
ipfa aetate damnavit Romana fynodus fub Eugenio 1 1. 
celebrata , qux fic lancivit cap. x i. Sacerdos enim fidit:- 
le divina debet ferjerutari ^ ammonere eloquia., ut inve- 
niatur beatus de quo Pfalmifia ait : Et in hge ejus medita- 
bitur die ac noHe. §luamobrem ludos aliquos ceram fi fieri 
non dtleBetur, Tranfgreffor quippe inventus , ammonitio- 
ne Epifiopi ulterius agere definat. Sin autem ; canonici 
judicetur. 

SvAvis ET blanda J- Hinc patet ludith ft- 
minam fuilTc inllgnis comitatis & urbanitatis j non ve- 
ro ferocem, ac luperbam,ut feminis contingere folct 
quaeinfummam fbrtunam evehuntur. Sed videtur haec 
Agobardus commemorare augendam ad invidiam , ac 
it hinc colligi pollet ludith ede adulteram ac meretri- 
cem. Nam & apud Senecam lib. i. Controv. 1 1. lunius 
Gallio de puella quadam quae m proftibulo fuerat , fic 
ait : Si quis dubitat an meretrix e/fit , audiat quam blan- 
da fit. Hinc illud luvenalis : Vox blanda nequastf 
digitos habet. 

Propter solam pvlcRitvdinem] 
lormofa ergo erat ludith. Theganus capite xxvt.de 
taloqucns: Erat enim pulchra valde. Annales Mctcnlc^ 
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ad annum d c c c x x i x. Imperator Ludovicm habebat 
pandam Aeginam pulchram nimis nomine Judhh , & 
fapientiafloribus optime in^uSiam,fociatam fibi in conjif 
aio. Ex quo interim loco patet eam a marito cultam non 
fuilTe propter Iblam pulcritudinem , ut ait Agobardus^ 
fed etiam ob praeclaras virtutes quibus ornata erat. Sed 
aculeata illa Icriptio condonanda ell Hudio partium. Sa- 
xi^ m^am ac peculiaremfeminarum gloriam eide pul- 
<ritudincm apud omnes ubique gentes in confelTo ell. 
Itaque nemo naflenus fuit qui formam corporis accula* 
Terit in mulieribus. Prxclard Tertullianus in libro fe- 
cundo de cultu feminarum : Nam etfi otiandus decet 
non eft , inquit , ut felicitas corporis , ut divtna plafUca ac~ 
eefsio , ut anima aliqua vejlis bona ; timendus efi tamen 
propter injuriam violentiam feilatorum, quam etiam 

pater fidei Abraham in uxoris fua ipecie pertimuit. Vendi- 
tanda ergo non eft forma , ut paulo ant^ docuit idem 
Tertullianus his verbis : Primo quod non de integra con- 
f cientia venit fiudium placendi per decorem, quem natu- 
raliter invitatorem libidinis /cimus. Ac nefeio quo fa- 
to femper faAum eft , ut ex eo quod femina quspiam 
formoia vifaeft^inlulpicionem venerit vulgati corporis. 
Vnde interrogatus ^ quodam Bias , deberetne vxorem 
ducere, an vitam ducere ccelibem, relpondit. Aut pul- 
cram duces , aut deformem. Si pulcram , habebis com- 
munem. Sin turpem , habebis poenam. Apud Aulum 
Gellium lib. v. cap.xi. Nodium Atticarum. Quan- 
quam iftud ipfiim de Bione diEque Antifthene narrat 
ib eorrun vita Di(^encs Laertius , & de Socrate V ale- 
rius Maximus lib. v 1 1. cap. 1 1. 

C A P. V I I. 

Dicat omnis popvlvs] Sic omnino le- 
gendum eft , non autem Apofiolus., ut cmtum eft a Maf- 
iono. Similem errorem nos ante hoc biennium emenda* 
vimus apud Salvianum in libro tertio de gubernatione 
Dei, 

C A P. V I i I. 

BonjB ooNiVGjs] Irmingardis , quae 'anno 
»cecxvixi. mortua eft v. Non. Oftobris. 

GvBXRNACyiA rbgno.rvm p.ossi- 
n 1 N T s s j Locharium videlicet Itabat , Ludovicum 
Bajoarix , Pippinum Aquitanice. 
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iN retrvsionbu e XI hi] in Aqmw- 
niam videlicet eam deportantes , & in monaftcrio Pi- 
aavienfi mcludentes , uti jam diximu*- 
C A P. I X. 

Rictitvdo ivdicii poscebat j a- 
quiffimaelTct cxpoftulatio Agobardi, fi judicata adul- 
ttra fuiffet ludith , atque ob hoc ijjfum public* poem- 
tentite addiAa in monafterio. Verum j^ *iu" 

mus iftud per vim fadum fuiffe , ac fine lege fic ]u- 

*^CLi.OO ESSE NVLtATENTS POTERAt] 

Extatfani in libro quinto Capitularium 
vetur ne mulier , quse fponte, aut 

in caput acceperit, illud unquam dimitut H®c fimt 
Terba capitis cxi 1 1. ejufdem libri : 
ia mulier .permittente cunonici vtrofuo . aut eo defrnao, 
•velum fanBum in caput acceperit, aut fronte , aut 
•r» eo permaneat omnino . nec dtmtttat. Sed iftud , opinor, 
intellieendumeft de vidua qua: fe fponte velavit , ^n 
autem de muliere per vim velata. Nam quod mt 1« „ 
eam refilire non poCTequa: etiam invita velata elt , pla- 
ni neceflarium cft ut mtelligamus de 
perpetrati conviaa eft , atque ob T £ 

rio concludi jufla , volente marito. Nam nulla lex fime, 
uxores caftas abduci i maritis , nifi ex confenfu 
ut vacent orationi , juxta confiUum Apoftoli. ta- 

xnetfi daremus legem non effe ambiwam , nihil oftccr«- 
caufe Imperatoris. Nam neque ludith canonici velum 
fufceperat,neque confentiente marito,fed per vim & ^ 
tum. Itaque dubium non erat, 

tere poff« , fi vellet. Aliud obtinebat de vidms. N^ i^ 
lis deponere velamen fandum non licebat , praefcrtim 
apud Langobardos, cujus rei clara extant documenta. 
Et quancfijquidcm occafio tulit , adfetam exemplum 
ifto^ ferme temporum, de femina qjwdam Lang<^ 
barda, qus imperante Ludovico II. Pij nepote mul- 
data eft amiflione bonorum fiiorum , ob eam videlicet 
taufam , quod poft fufccptum velamen religionis , nu- 
bere prfffumpferat. Res ita habet. lufto Guaftaldio, nar 
tione^Francus, inter Langobardos habitaUt, ibiquc ux^ 
rem duxerat nomine Gundi. Liceat f^i ei viv 6 
patria , fi m initio tiabiationis fuac inter Langobardos 


{ 


ii 6 S T E P H A N l B A L y Z’I I 
profeflus fuiflet apud judices , velle Ic vivere (ccufl— 
dun) legem Francorum. Sed maluit eligere le^em Lan- • 
go^ardorum , fortalFis vi viftus amoris , quod Gundi 
«ollet alias ei nubere. Nam lex Langobardorum valde 
favorabilis erae uxoribus. Ha:c ergo cum virum extu— ' 
lllfct , defideriumque extindi non poffet pati , fandi— 
monialcm habitum induit in monafterio fandx Mari® , • 
vclumque fibi fuper caput impofuit , cum coofenfu Gri— 
inaldi Pinnenfis Epifeopi , juxta legem Lotharij Impe- 
ratoris , qux extat in libro 1 1. Legis Langobardor. Tic, 

V I. cap. I V. Interim ^ifenandus , homo Francus , coe- 
pit ambire nuptias iftius mulieris ,.uxor 6 mque poftea 
duxit. Hujus rei fama cum ad judices imperiales per- 
vcuillet, intentata 'lis eft adversus Sifenandum uxorem- 
que ejus a Maionc Advocato Ludo vici Imperatoris , qui 
feminam illam adulteri) afcufavit, juxta legem Lango- 
b.irdorum , quod poft liifceptum facrum velamen , rur- • 
ium viro fe conjunxerat, idcoque perfonam fubftantiam- 
que ejus parti Palati) pertinere debere afferebat , /ec«»- 
ahm legem. Ea autem extat in libro fecundo Legis Lan- 
gobardorum Tit. V I. cap. I. & lib. 1 1. Tit. x xx vi i. 
cap. I. At Sifenandus negavit eam induiffe veftem reli- 
gionis. Venim ciim poftea M;’io probaffet eam fuiffe 
velatam, judices imperiales pronuntiarunt & Gundi 
ipfam & bona ejus hfco addida^ indida etiam mulda 
fojidorum fexccntoj:um Sifcnando,& fol i dorum cen- 
tum quinquaginta Amelfrcdo filio luftonis & Gundi, 
qui huic matrimonio confenferat. qu« mulda Amcifre- 
do indida eft juxta legem Luitpiandi , qu® extat in li- 
bto fecundo Legis Langobardorum Tit.x’xx v 1 1. cap. 
i. Datum eft autem judicium iftud adversus Gundi in 
monafterio fandx T tini^atis Cafaurienfis anno x x i v. 
Ludoyici J I, Imperatoris , mcnfc Decembri. Dcin Lur 
doyicus bona qu® fuerant Gundi , monafterio Cafaur 
ricnfi dedit 1 1 1. Kal. Malas , anno xx v. imperii fui , 
id eft, anno occctxjcv. Venim quia bona qu® luftd 
dederat mtori fu® , non bene difeteta erant ^ bonis libcr 
rorum , re iterum coram iudjcibus ventilata eft in Teate 
pmio Dcccixxvii. menfe Augufto •, & curtis de 
Monadianoadiudicatacft monafterio , peradaque prar- 
tcrca eft bonorum luftonis divifio inter filios eius 8 c 
jnonaftcrium. F^anc hiff orijm , qu® plurimas r?s con-r 
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tinet notatu dignas , placuit paucis 'enarrata } quam 
eruimus e veteribus a^is illius xvi , qux extant in 
Chartulario ejufdem monaftcrii,quacquc poft notas edi- 
ta reperies, Leftor, beneficio Antonii Vionis Hero- 
vallij , viri clarifllmi y horumque ftudiorum bono nati, 
e A P. XII. 

Domnvs dvdvm imperator! Vel hio 
locus oftendit librum hunc apologeticum fuifle feriptum 
haud ita mult6 poft exauflorationem Ludovici Pij y id 
eft , anno d occxxxm.Nam anno fequenti Impe- 
rator reftitutus eft in conventu Epifeoporum habito 
Kalendis Martiis iu monafterio lan^i Dionifij. 

^ D Cui RT FLAM 

PORRECTAM L O T H A R I O. 

T itulum hunc nos fecimus huic libello, pro eo quod 
editio Maftbni fic habebat. Publica L. Imferatoris 
coram amtlijpmo Epifeoporum conventu poenitentia Agth- 
bardoprafide. qui titulus non extat in veteri codice. Sa- 
ni vel ex eo fallit hic titulus, quod huic conventui prx- 
fuifteait Agobardum. Nositaq^ue hunc librum Cartu- 
lam infcnpfimus , propter auiftoritatcm Aftorum ex- 
au<ftorationis Luc^vici ; in quibus, poft enarrata quas 
in Compcndienfi lynodo ada funt adversus optimum 
Principem, demum hac le^antur.Hif itaque gefit, placuit 
ut unufquifque Epifeoporum, qualiter hac res oBa fiserit, in 
fraprijs cartulis infereret , eamque fua ferrptione roboraret, 
roboratam memorato Principi Lothario ob memoriam 
hujus facti offerret. Ad extremum , omnibus nobis qui in- 
terfuimus vifum eft , omnium cartstlarum , immo tanti 
negotij fummam in untem breviter firiUtmque congeret* 
^c. Vnde patet unumquemque Epifeopum Cartulam 
fuam porrexilTe Lothario ante folutam fynodum. quod 
nos quoque fadum monuimus ab Agobardo in titulo li- 
belli iftius. 

Compemoivm] in dioecell Sttcllionenfi fitum, 
ad Ifaram fluvium. 

Mense a r t o ] id eft , menle Odobri , quo 
perada eft nefanda illa optimi Principis cxaud;or atio. 
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Fer ignaviam domni hltootvicx] 
Haec perfidorum querela , Regnum Francorum, quod 
fiib Karolo Magno immensum fuerat amplificatum, re- 
gnante Ludovico ruere. Sic enim habent A Aa exaudio- 
rationis ejus : Et quomotlo in froceffu tempora , per efue 
improvidentiam vel negligentiam in tantam venerit igno- 
miniam vilitatem , utnonfolum amicis in mcefiitintn, 
fed etiam inimicis venerit in derifionem. 

Per legatos et missos] Ita enim in- 
quiunt 'Epifeopi in eifdem A diis : Nos tamen memores 
praceptornm Dei , minifterijque nojhi , atque beneficiorum 
ejus, dignum duximus ut per licentiam memorati frincipie 
Lotharq legationem ad illum ex auHor itate f acri conven- 
tus mitteremus , que eum de fuit reatibus admoneat. 

Libellvs bditvs est] Adla exaudiora- 
tionis:6'»per quibta cartutam ,fummam reatuum fuorum, 
unde iOum Jpecialiter redarguerent , continentem , ei de- 
derunt , quam ille in manibus ge fi ab at. £xut eadem car- 
tula, fi ve libellus, ut vocat Agobardus, in eifdem Adiis^ 
ubi in odio capitula divifus cii. 

Pervenit in ecclesiam] Adia exau- 
diorationis : Veniens igitur idem Dominus Lodeuvicus in 
'Bafilicam fanSa Dei genitricis Maria,ubi fanHorum cor- 
pora requiefeunt , Medardi videlicet Confejforis Chrifii 
atque Pontificis , necnon Sebafiiani prtfiant^mi marty- 
ris, ^c. Verum , ne quis in hoc erret , iliud pera dium 
non cft apud Compendium , tametlfillic habita fuerit 
praedatoria illa fynodus } fed in civitate Sucfllonenfi, 
in monaiierio fandii Medardi , ubi Ludovicus in cuiio- 
dia detinebatur julTu Lotharij. 

Sepvlchra sanctorvm] Medardi vi- 
delicet & Sebafiiani. 

Per manvvm episc. impos.] Adia exau- 
Aorationis : Deinde cingulum militia depofuit, & [uper 
altara collocavit; habitu feculi fe exuens , habitum pae- 
nitentis per impofitionem manuum Epifeoporum fufeepit. 
Perarum id facinus ab Ebbone Atchiepilcopo Remcn- 
ii , ut patet ex Narratione Clericorum Remeniium de 
^pofitionn ac reftiratione Ebbonis : Eotharius venient 
per Imperialia Palatia, adduxHfecttm patrem fuum uf- 
queSueJponii ad menafierium S. Medardi Jbique, hortan- 
tibus & jubentibus ceteris Epifeopis feu Primoribus regni. 
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eed^us eji "Ebbo , quin in diocefi ejus ernt, illt imponere pst~ 
hlicnm poenitentiam. Vnde nimium ^ perpetuam ejus in- 
currit ofenfam. Vide etiam Theganum cap. x 1 1 Vi 

AD nVlSTOLAld 

ji D E B •B O N E M, 

P RorXIO INSERERE MANVJLl. l]id 
cft y libro qui femper cft in manibus. Vnde Hc lo> 
quitur ipfc Aeobardus in fine iftius epiftolx: maxisni 
quia vos tale fieri jujpjUs opus, quod paulijper manu ge- 

fietur y non quod in armario vel in ferinio refervetur. 
Qiia mobrcm Duodena , Bcrnardi Ducis uxor > quum 
monita feriberet ad filium fuum V villclmum , librum 
illum monitorum infctipfit Manuale , hoc modo : Liber 
Idanualis Duodeni,qutm ipfa mifit ad filium fuum Vvil- 
lelmum. Viderat unum libri iftius exemplar vir dariis 
fimus Gulielmus Catellus Senator Tololanus. Aliud 
vero nos diu habuimus in poteftate , vivente Uluftril&r* 
moviro Petro de Marea Archiepifeopo Parifienfi^qui 
illud poilea dono dedit clarilllmo viro Domno Luex 
Dacherio monacho Benedidino Congregationis fan- 
di Mauri. 

Inchoanti obtvmt se] Vel exeo lo- 
co conftat multa heic deelTe , & inchoationem hoc po- 
tius libri effe , quam librum. Quo fadum cft ut in fine 
hxc addi voluerimus , tamctfi in manuferipto codice 
non extent , Multa defunt. 

AD L I B RV M 

*DE DIVINA P SALMODIA. 

N Vpbr stvltvs et improbVsJ Auc 
valde fallor , aut intelligit Amalarium Diaco- 
num. fadum eftj ut quum poftea Amalarius li- 
bros quatuor edidiflet de divinis officiis , eum talione , 
momorderit Agobardus^ libros illos ad vivum excu- 
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ticns. Hunc porro affcftum adversus Amalarium Flo- 
ro Lugdunensique Ecclelite infpiravit hic nofter EpiP- 
copus. Nam eodcfunfto, Florusacriter inve^uscft i» 
Amalarium in epiftola nomine Ecclehs Lugdunenfis 
feriptain caufa prtedeftinationis. Ha.*c funt verba Flo- 
ri, lan^ multum aculeata : MHlttfmmolefii d* dolenter 
Accipimus ut ecclefi uliici d' prudentes viri Amalurium dg 
fidei ratione confulerent; qui d verbis d libris fuis, men— 
dacijs d erroribus d phanta^icis atqsee hareticis di^uta- 
tionibus plenis , omnes pene apud Tranciam Ecelefias d- 
nonnsiUas etiam aliarum regionum , quantum in fefuit, 
infecit, atque corrupit; ut non tam ipfe de fide interrogari 
quam omnia [cripta ejus [altem pojl mortem debuerint 
igne tonfumi, KmaXznMS ergo nonnulla reprehenderat ia 
cantu Ecclefix Lugdunenfis , intemperantia hauddubic 
linguae ftilique, feu quia maenis interdum ingeniis pro 
ludo eft aliorum fafta di<flaque carpere. Pupugit ifta 
audacia Agobardum , neque dilTimulavit. Itaque ca fuit 
feribendi libri iftius caufa & occaho. 

Pii et orthodoxi patris] Leidradi 
Archiepifeopi Lugduncnlis ; qui cantiun in Ecclclia 
Lugdunenll difpofuerat , ut patet cx epillola ab co feri- 
ptaad Karolum Magnum. 

Nec contemnere al. div. morem] Prq- 
clar^ admodum* Nam unaquarque Ecclefia peculiares 
fuas confuetudines habere poteft , qus tamen fidei con- 
trariae non fint j uti pluribus diximus ad epiftolam ad 
Nibridiuni Narbonenfem. Vide Gratianum Dift. x 1 1. 

Plebeios psalmos] Sumptum eft iftud cx 
canone ultimo Concilij Laodiceni , in quo fic feriptum 
eft ; §^dnon oporteat plebeiospfalmos in Ecclefi a canta- 
re , nec libros , prtter canonem , legi ; [ed fola [aera volu- 
mina novi tefiamenti , vel veteris. Prohi^t crco canon , 
ne pfalmi plebeij , id eft , a privatis impcritilque homi- 
nibus compofiti , in Ecclcfia recitentur. Invaluerat 
enim hxc confuctudo , ( quemadmodum ad hunc cano- 
nem Lagdiccnum oblcrvavit luftellus , & Henricus 
Valefius ad librum v 1 1. cap. x x i v. Hiftoriac Ecclc- 
fiafticx Eufcbij ) ut multi pialmos & hymnos in hono- 
rem Chrifti componerent , e&fque in Ecclcfia cantari 
facerent, quod ex variis Eufcbij locis probant. Hujul^ 
modi ergo pialmos in Ecclcfia deinceps cani vetuit 


NOTiE AD AGOBARDVM. 14 « 
{Vnodus Laodiccna, indignum majcftatc Dei credens, 
fi aliis quam facrorura librorum verbis Deiun laudorec 
populus Chriftianus. 

Nihil poetice compos itvm] Cco- 
fet Agobardus, levia carmina , & faciles versus, cujuf- 
modi lunt qux moreta hodie dicimus , non effc canenda 
in Ecclefia. Neque Agobardo folum difplicuit ufusille. 
Difplicuitenim etiam magno viroGulielmo Durandi 
Epifeopo Mimatenfi j cujus ha:c funt verba ex libro 
fecundo de modo generalis Concilij celebrandi cap. 

XIX. Videretur v/tlde honefinm ejfe quibd canttts indevo- 
ta inordinati motetorum & fimilittm non fierent in Ec- 
elefia , titm reprobetur x c 1 1 . Cantores. Verum du- 
rat adhuc in Ecclcfia mos ille , quem tolli aboleri^uc 
debere fenferunt magni illi viri. Qj^d enim vulgatius, 
qusim ut levia carmina , & modulationi apta , canten- 
tur in Ecclcfia? Neque id tantum aliquoties , ut cafus 
videri pofllt j fcd vertente anno quolibet , in die natali 
Domini noftri lefu Chrifti. Vnde & carmina illa re- 
cepto jamdiu vocabulo nominantur N0ir7s,ideft , Nai- 
calia carmina. 


iA L 1 B R FM 

VE CORRECTIONE ANT IR H O NARU. 

C A P*. I. 

C ANTORIBVS e c c L e S i .a IVODTW.] 
His commendatio acceflit ex cura Leidradi : qui , 
ut iple ad Karolum Magnum feribit , tama cura procu- 
ravit 1'acra minifteria in Lugduncnfi Ecclcfia , ut etiam 
haberet ficholas cantorum , ita eruditorum , ut alios 
etiam erudire pofient. 

CAP. III. 

Avt blasphema] Fuere qui Agobardum nir 
mis in hoc argumento fcrupulofitatis arguerent , dam- 
nantem nimis racild nonnullas Antiphonas , nonnulla- 
que Refponforia , quz licdt ex facris libris defumpta 
non fint , pia tamen potius fiint quiim impia. Et aodio 
eafdem aati^hoi^as, quas heic damnat Agobardus , bo- 
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dic quoque extare in Breviario Lu^dunenH. Centex- • 
taat in Breviario Ecclefis Parifienlis. V nde conftat , res ^ 
Icmel receptas in Ecclefia, non facili mutari > cautbf^ 
que in his rebus debere eife Pontifices , ne minifterium 
eorum vituperetur. Quidni ? quandoquidem & Ago- 
bardi cura irrita fuit. Sic Vrbanus v 1 1 1 . hymnos cor- 
rexit. Et tamen femper hymni antiqui canuntur in £c- 
clella , neque hactenus inventus eft quifquam qui no- 
tas apponeret hymnis ab Vrbano correctis. 

C A P. VII. 

Introivit psr avRem virginis]. 
Mutata fiint verba iftius Rerponlbrij in pofterioribus 
editionibus Breviari) Parifienfis , ubi fic hodie legitur i 
"Pe^peniit de caelis mijfus ah arce Patris , introivit per vir- 
ginem matrem in regionem noftram , indutus fiolam pur- 
puream exivit per claufam portam , lux ^ decus uni- 

vtrftfairiu mundi. 

CAP. XI. 

Inconcilio atrxcano] Extat hic cz- 
con in Concilio Africano cap. l x x. & in Codice Ca- 
nonum Ecclefiae Africanae Tit. c 1 1 1. Sed utrobique di> 
verfus eft paulb ab editione Agobardi. Sic enim illic 
legitur. Placuit etiam hoc , utpreces , qua probtUf fuerint 
in Concilio, five prffatienes , five commendationes , fete 
manus impofitiones , ab omnibus celebrentur, nec alip om- 
nino contra fidem prpferantur, fed quf cunque a prudentia— 
ribus fuerint colleHa , dicantur. 

Simplicitate] In manuferipto legitur in— 
placitate, pro quo Maftbnus edidit imbeciuitate. Nos ve- 
ro repofuimus fimplicitate, ut res poftularc videbatur. 

CAP. XV, 

Crigorii nomen titvlvs] Extat enim 
inter opera (ao&i Gregorij Paper Antiphonarias five 
Gradualis liber ordinatos ^t circulum anni. Verftm 
hunc librum non cfie Gregorij contendit Agobardus. 
Nififi revera Gregorij erat, fed corruptus tradtu tem- 
porii. C A P. X I X, 

Libxvu mtsterioRvm] id eft. Librum 
Saccamcntocom. dt ^o libro fupra diximus ad caput 
XXX. libri de imaginibus. 

Hvmants vxgmentxs] Ad ea fortafiis ip- 
Gi, qu^ heic culfoc Agobardus ,, tefpicie^t Alcuimi^ 
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^uum haec ad fratres Lugdunenles feriberet in epiftola 
j, X I X. In eccUfinfticis offlegs innudittufr^ck 
traditUnes nolit» d$liier». 

ADLIBKVM 

ADVtRSVS AMALARjrM, 

M Onuimus jam ad libram dc divina pCalmodia, H. 

bro illo Agobardum talione remordere Amala- 
xium. Neque fententiam muto. Porr6 nunc primdm 
editus ell hic liber ex veteri codice MS. viri clariHimi 
Petri Marntelij Senatoris Gratianopolitani, ceu didum 
ell in Prsfuione. Neque ell in eo aliquid valde notatu 
dignum. 

Amalarix abbatis] Ita difere^ codex ve- 
tus. Quod confirmatur auftoritate perantiqui codicis 
Bibliothecae Thuan;> in quo continentur cjuldem Ama- 
larij libri de divinis officiis. In codice itaque illo fic le- 
gitur:rb 0 mi» Amnllnrij Abbntis d* divims «j^tyV.Item: 
Continenti* fecuturg enuft Amnlhnrif Abbatis feriftionit 
de officiis divinis inciffit. Itaque querendum ell , cujus 
monafterij Abbas fuerit. AHbi vocatur Chorepifc<mus. 
Extat enim in bibliotheca monafterij Eptcrnacenlis in 
Ducatu Luxemburgico vetus codex MS. hislcxcentis 
apnis non feripeus , ex quo illa defcripfit R. P. Alexan- 
der V vilthemius i Soc. lefu j Lutetiamque milit ad 
R. P. Philippum Labbeum, qui mecum lubenter pro 
amicitia noftta communicavit. Incipit liber offieiali* 
Amelnrij Corepifeopi, id eji, de ecclefiaflico ordine eete» 
rifque efficis, quatuor libri .ad Hluduvicumlmpernte» 
rem. |>orrb, pr^ter edita Amalarij opera > extant Lu- 
tetix in duobus pervetuftis codicibus Bibliothec; lan&i 
Germania Pratis quinque illius epillolx, quae brevi 
prodibunt in lucem in Tomo vii. Spidlegij Domni 
Lucae Dacherij. Prima ell adHierequam Archiepifeo- 
pum Senonenlem , de nomine lefu > quomodo feribi do- 
ceat. Item rerponfio Hieremix Arcniepiilcopi. Secun- 
da > ad lonam Epifeopum Aurelianeniem > de eadem 
xaula. Item rerponfio lonx. Tertia ad Ramnium 
Epifeopum Noviomenfem, quomodo intelligetubi fint 
ilja vedaA ex Evangelio : Usc efi calix fanpunis mei n*~ 
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•vi (!)• (terni tejlamentic^c. Qwrta, ad Hcttoncm mona> 
chum , ( illum, opinor, qm Fuldenfis Abbas fuit poft 
Kbabanum ) de nomine Seraphim , quando fit neutrius 
generis , quando mafculini. Quinta demum ad Guntar^ 
3um , Vtrum fpuere liceat illico poft conliimptum la- 
crificium. Et priores quidem , itemque reiponfiones 
Hiercmiac & lonae , extant etiam in codice monafterij 
Eptcrnaccnfis, & inde penes virum clariflimum Philip- 
pum Labbeum. 


AD CARMINA. 

E Pitaphivm Karoli] Huic carmirt! nos 
titulum fecimus, lecuti audoritatem Chronici No- 
valicienfis ,'inquo reperitur infertum, cujus etiam ope 
correximus errata quae irrcpfcrant in ediiione Maftoni. 

Db translatione] Hiftoria hujus tran- 
Bationis extat in Martyrologio Adonis Viennenfis, un- 
de edita eft inter Elogia. Sed pofteriores xxiv. ver- 
fus , qui in fiiperioribus editionibus defiderabantur, fiip* 
plevimus ex editione Pamelij , qui illos edidit inter 
Prolegomena operum fanfti Cypriani. 


AD LEIDRADVM. 

N Oricum patria fuifte Leidradum , ac multis virtu- 
tibus infignem , docuit nos Thcodulphus Epifeo- 
pus Aurelianenfis. Legationem enim una julTu Karoli 
Magni obierunt in Gallia Narbonenfi. Antea vei^ Ka- 
rolus Lugdunenfem epifeopatum commiferat Leidra- 
do. Sed nondum ordinatus erat. Ele^i autem Leidradi 
meminit Alcuinus in epiftola l x i x. ad fratres Lugdu» 
nenles. Et omnino oportet illum fuifte ordinatum anno 
laltem nccxcix. Namco anno Felix Epifeopus V r- 
gellenfis illum vocat Epifeopum in epiftola ad Clerum 
populumque VrgcUcnfcm feripta, qux extat apud Al'^ 
cumum. Miletat anti Karolus Legatos ad Regem Per- 
. larum Aaioncm , Ifaac Icilicct ludxum , Lantfridtun- 
que , & Sigimundum i ac ceteris in ea legatione mor- 
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. tuis, folus Ifaac in Galliam rcverfos ell an. d c c c 1 1. 
& apud Aquirgran,um perveqic x 1 1 1. Kal. Augufli, ut 
Eginhardus tradit in Annaiibixa, Hic ergo Ifaac magna 
. munera ad Karolum deferens , qui mittebantur ^ Rege 
Perfarum , tranfivit pet Africam , ubi regnabat Amira- 
rus Abraham compertoque olTa beati Cypriani negle- 
cta jacere , ut inter Injunicos fidei thriftianae , Amira- 
tum oravit , fiqerct ea dcfjprn ^ Karolum, magno xfti- 
tnaturum. Conceifit ille lubens ■, cfimque Cypriani re- 
I liquiis, etiam ^embra biati $perati, & caput fan^i 
Pantaleonis,capcre voluit. Pepbfitx reliquia apud Are- 
I latem, demum cura Leidr^i dejata lunt Lugdunum, & 
in Bafilica fanAi loannts recpndicx. Ita enim docent 
Agobardus & Ado i nifi quod Ado paululum turbat in 
narranda hiftoria,Regem Perlarum fxiftimans in Afri** 
ca etiam regnafie. Iterum M>fius pQ^linicus fuit pri- 
mis Ludoyici Pij ttmporibus,ad inquirendam j,ullitiam 
Ecclefiz Matifconcniis } ut patet ex Pracepto V^uf^cm 
Ludovici , quod extat apud Severtium. Curri aut<m ad« 
verla valetudine afflictus ciret,Coi:pircopum fiveCoad- 
jutore;m adfeivit Agobardum. Penvrm anno ncccxni. 
lecedens in monafterium Sucfilonenlc , fiiccclTorem 
fuum voluit elTc Agobgrdum. qua de re pluribus dixi-^ 
mus in vita ipfius Agobardi. An autem Leidradiis fue- 
rit Bibliothecarius Karoli^^ni ante ?dep.turn epifeo- 
natum , ut quibufdam' placiut , non adcp cxploratunr 
nabetur, ^ . 

E P I S T. I. 

DESTitiA|t£ volvistis] Quja nimirum 
per eas tempel^ftes Epifeopofum liibftitutioncs fiebat;c 
I au<ftoritate Principum, ut pluribus di^uin eft ad opi- 
itolam lxxxih jLupi Fe.wpienfis. 

Libris con s'cA.i.f e jr p 1 s ] id cft , opinor, 
libris ad officia divina perj|ige^ ne<;c^riis. cujufmodi 
funt Evangcliuin , Plaftcjruj]^ / ^ Mifialc , quae i per- 
fedx statis hominibus feri^^ cuip omni diligentia jubet 
Karolus M. lib.i.Capitul^f. cfp. l xx i ,i. Neque enim 

f »uto heic agi de conicribendis libris neceflariis aut Uti- 
ibus ad ftudia literi^tura : tametfi arS illa etiam inter 

O uas eruditorum numerata fiicrit antiquitus. Nam 
o Abbas (andii Galli, qui fub Karolo Magno flo- 
ruit , laudatur a Ratpcrto , quod fetiptor ciTet bimius, 

Dd 
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Item Attepertus monachus Novalicienfis hac ipfa aeta- 
te vivens laudatur , quod praeter fcientiaun literaruih, 
'qua valde imbutus erat , etiam in redla conferiptione 
Xcriptor fuerit velociflimus. Contr^ Sulpitius Severus 
narrat in capite vii. devita B. Martini , minorem 
aetatem , id eft , imperitos juvene , huic arti deputa- 
tam^ jlrs ibi, Hiquit , exceptis feriptoribus , nulU. cuitd^ 
mtn operi minor deputabstur. Venim , ut ad id re- 
deamus unde digrein fumus, Leidradus heic tantum aj»it 
de rede ordinaiida Ecclefia , cantuque ccclellaAico. 
Ita<^ue intelligi debet hk locus de libris ecdehafticis.. 

SiTVMlN medio] Haec , & quae deinceps fe- 
quuntur , ufque ad fuos codicet , quae certis terminis con- 
chifa voluimus , rion furit Leidradi , fed aliemus recen- 
tioris , qui haec gloflematis vice addidit. & fortaills ex 
ora libri irrepferunt in textum. 

Benedictvm abbatem] Anianenfem iA 
dioecefi Magalonenli , virum celeberrimum , & qu6 
tum Principes valde Utebantur ad reftauranda monafte- 
ria. Aflentior tnim lubens crudito viro Hugoni Mc- 
nardo , qui de Benedido illo heic agi puut. 'Vide Prae- 
ceptum LudOvici Pij pro monafterio fandae Columbae 
in dioeceh Senohenu , qilod editum eii: poft Notas ad 
Lupum Fcrrarienfcm. 

Cvl etiAm Abbati] Et h*c quoque corrii- 
pta funt ab amanuenfibus , diim verba omma quadra- 
re volue^tad narrationem illam quam diximus non 
eHe Leidradi. 

MA^iMiNvs] qui Maximus vocatur k Grego- 
rio T uronend in capite x x 1 1 . de gloria ConfclToruiii, 
'Sc in epi^ola Eucl^erij Lugdunen£s ad Phildnem Pre- 
fl>yterum,quam nuber deprehendi in veteri codice Mi. 
clAridlmi vttl Petri Mamaefij Senatoris Gratianopolis- 
tani. Et omnino digna eft quae heic tibi, Ledor , exhi- 
beatur in Appendice Adorum veterum. Porro Maxi- 
mus ille ( hoc enim verum eft nomen ) difcipulus fiut 
landi Manim Turoncnfts , ut patbt ex laudato Gr^o- 
'rij loco. 

E P I s *t. i f. 

IntidejLem EtERE mortvtm] Dcplo-^ 
randa illorum c.ilamitas , mcdullitftiquc lugenda, qui 
atlicnam a veri Dei Culta vitam ageutes , dciqam mo^ 
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riuntur infideles. Sed tamen eorum amici non deplo- 
rant miferandam eoi^um fortem ^ facilcQuefeconfolan- 
tur , ciim vident generalem cfle moriendi legem, neque 
vitari polTc. Et tamen interim non intelligunt efic relur- 
rediuros. quod majoris folatij.loco cfle polTet, Nobis 
itaque , qui fpem refurreftionis habemus, long^, alia 
tenenda via eil. Flere quidemJicet in funeribus amico- 
rum , Icd cum moderatione i plan^ue fcquenda nobis 
efl fententia hominis non Chriftiani, Scnccap,qui fic lo- 
huitur in epiftola i. x 1 1 1. Nobis tsuttm ignofeifotefifro- 
tsspfis »d liscrymus, fi non nimio dteurttrunt , fi ipfi HIm 
refrejfimus. Nec ficci fint oculi amijfo nmico , nec fiuanf, 
Znctymnndum eft , nonplorandum. Vide Notas noflras 
ad librum v i. Salviani de gubernatione Dei. 

• Nomdvbitat esse r e s y b. r. e c.t V k V m] 
Hxc efl enim fiducia Chriflianorum ^ ut refurredlio- 
nem vocat Tertullianus. Hanc autem tollebant Gen- 
tiles i quotum etiam plerique , & hi quidem qui plus 
vul^o lapere credebantur , etiam anime immortalita- 
tem negabdntjexlflimances nihil (uperefle pofl mortem» 
lie iplam quidem , ut ait Tertullianus in libro de refiir- 
redione carnis. Htnufcemodi incredulos , mortuos ap- 
pellat Ruricius Epilcopus Lemovicenfis. Eadem autem 
fiiit lententia T ertulliani : qui in eodem libro dc refuc- 
regione carnis ait fcculum cfle habitaculum mortuo- 
rum , id efl, Deum ignorantium. Seculum enim per illas 
tempeflates appellabant Chrifliani quicquid cum ipfi* 
non Icntiebat in veritate fidei , exceptis ludxis, ut latis 
notum efl vel ex iplb T ertuiliano. In libro de carne 
Chrifli idemTertuiiianus mortuum vocat Marcionemj 
qui ita fidem celiirre£l:ionis inquietare Audebat , uc 
cam fpem negaret etiam ad carnem pertiqere. ide&que 
humanam in Chriflo carnem fuifle nrcabat. Videbar 
enim qubd fi humanam conflaret, fuifle , praejudica- 
ium erat cam xefurgere omni modo, quae in Chriflo 
iefurtexit. 
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A Mulo primum DUconus Agobatdi fuit. Dcin eo ^ 

moriente , Epifcopus Lugdunends ordinatus eft > 

an. DCCCXLi. xtiii. Kal. Februarii. An. dcccxliv» * 

confultus a Thcodboldo Lingonenil Epifeopo fuper in- 
certis fancaorum reliquiis , mp^rque prodigiis qus il la- 1 

tum occaiione dicebantur evenire , gravem a^ ipfum c 

cpiftolam Icripiit adversds temeritatem quorundam ti 

monachonim, quos viles ac nequam homunculos vocat» i 

reliquias illas venditantium. Anno dein occcxlv. p. 

prxfuit fynodo Lugdunenfi. Et anno d c c c L 1 1 . ( ut 
putat claridimus Prsefes Mauguinus ) epiftolam ad Gv* r 

thercalcum fcripfit. Quo anno obierit , ignotum eft. di 

E P I S T. I. l 

THBdDBoLDo]qui apud Lupum Ferrarien- 
(em in epiftola i x x x i. vocatur Teotbaldus » & alibi % b 


^eutboldus. fadlus Epifcopus anno dcccxliv. uc 
p.itet ex Chronico S. Benigni Divionenfis. Interfuit 
Concilio Vermcrienli anno dcccliii. 

Chorepiscopvm vBsxp.vw] Ingcl- 
rannum , qui vices Epifeopi in caftro Divioncnfi gef- 
(it in initiis Pontificatus Tneodboldi. Chronicon S.Bc^^ 
nigni ad annum dcccxliv. Per idem tempus defUn^ 
Bo Herleberto Coepifeop», qui vices pu/iorit in hoc loco te- 
nuerat, fuccejjit ad regimen animarum Ingfkaunus, idem 
in ecclejiaflicis gerens officium. Itaque heic pio Coepifee^ 
P«» legendum Chorepifeopo . 

Tantvmmodo in feminis] Nefeio quo 
fato feminx in fuperftitionem proniores flint. Et ex 
multis prodigiis qux fieri dicuntur ad memorias fando- 
rum , majorem partem occupant vota feminarum. Oe- 
tiique & Hieronymus xtate lua notavit muliercularum 
fuperftitionem. 

_QX* MONAcIJOS dicerent] Gra- 
viter iftorum pfeudomonachorum impudentiam repre- 
hendit Augultinus in capite x X v 1 1 1. libri de owtc 
monachorum. Tam multet bjpocritai , inquit» ujque- 
quaque dijperjit circumeuntes provincias , nu/quam miffiet, 
Pufquam fixos , nufquam fiantet , nu/quam /edentes, Alq 
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memlrA murtam , fi tumtn nu^ttfrum , venditAM. Alij , 
fimbrias p^loBeria fus magnificant. Alij f/ttrdUhes w< 
confarigUineos fius in ita •vel in iUa regicfne jt aUd^ vi~ 
vere , & ad ees pergere mentiuntur. Et omnes petuM, dm-- 
pes exigunt aut fumptus Isttroft egifiatis, dutfimnlaiefte- 
tium fanHitatis. 

IsTiYSMOoi RBiiQ^yiAs} idcft,c4Jre-, 
liquiasqux incertf funC]|_quas k populb edi vetuit Con-> 
cilium Africanum cap. l. Caput autem iftud iic in epi- 
tomen redadium efl in libro primo Capitularium cap.* 
X L 1 1 . Vtfalfa nomina Piartyrumtfi» incena fanHorum 
memorit non venerentur. 

Sedelocvs] villa Epifeopi Auguftodunedfii, 
vulg 6 Saulieu, quatuor horarum itinere abAugufto-. 
duno.de qua pluribus diximus ad epiftolam l x x x. 
Eupi Ferrarieniis, 

Pii patris et antecessoris] Ago- 
bardi. 

V c E T I A ] vulgb Vice^, ili prima Narbonenfi. 

Firmini episcoM jvceticenfis. de quo vi-r 
dc Notas ad epiftolam Agobardi ad Bartholoiuffum. 
Epifeopum Narlxinenfem. 

E P I S X- 1 L 

G OthescaloI monacho Orbacenfi , viro ia- 
nd dodio t ied qui lua dodirin4 Ectlefiam per eas^ 
tcmpeftates turbavit. Vide Notas ad epiftolam xxx. 
Lupi Ferrarienljs. 

'Fratrem nomino]* Sic fandtus Au^^nus», 
fed qui nondum Epifeopus elTet , in epiftbla au Macro- 
bium Epifeopum partis Donatillarum , ei reddit ratio-, 
nem , cur eum , qUi erat extra EccleEam Catholicam, 
in titulo tamen epillolae fratrem vocet. Tratrem vefh ut 
vocem , inquit , Aon te latet praeeptum nobif effit divinitut^ 
Ut etiam eis qui negant fe fratres noftfos effe aieamut , fra- 
tres noflr i effis. Idem in Collatione tertia Carthaginien- 
II cap. c c X L 1 1 . Quotidie etiam quibufdam non noiifi- 
cum in tata Ecdefia nec in ijfdem facranuntis conffitutis. 
dicimus Er ater. 

Episcopalis Concilii ] Garifiacenfis 
nimirum : in quo Gothefcalcus, cdm poft damnationem 
(uam,^in fynodo Moguntina peradiam in contumacia 
duraret, 'preibyteri gradudcjcftus, ac virgis cseIus, dc«. 
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muni in Altovillarenfi iponafteno retrudi julTus e{( , lu 
docet Hmcmarus. Habita autem fiiit C^riiacenfls illa 
fynodus anno i> c c c x l tx. ut patet cx Annalibus 
Bcrtinianis. t • ' ’ ‘ ‘ ‘ • > 

Metropolitano tvo] Hincmaro Ar- 
chiepifcopo P.emenil. Hujus atitem epiftolx AmuloniS 
ad Hincmanim rerponilo extabat adhuc xvo Flodoar- 
di. Nam valde probabile e{l cpiftolam Hincmaii ad 
Amulonem , de Gothcfcalco , relp'onforiam fuifle; Il- 
lius ergo 'meminit Flodoardus lib. i i i. Hift- Reni, 
cap. XXI. recenlcns epiftolas Hincmari. De Gothifcal- 
ci vit» uel converfatione , fredicutiont , de^ehenfione , at- 
que^ondemnatione. rei veritatem exponent. 

RMABANicos^a Rhabano nithimm Mogunti- 
nenfi Archiepifeopo , yirb eruditifllmb , qui primus 
Gothefcalcum damna vit>& ad Hihemarum mi£t. Hinc 
ill* lacrymx. 

C o N c'i'i ivM venerabile} Arauficanum 
videlicet fecundum , quod anno dxxix. habicunl eft,‘ 
non temporibus Papz Leonis , aut Agapiti . fed fub Fe- 
lice IV. Huic autem fynodbprxfult ^xlarius Epifeo-^ 
piis Arelateniisr 


O P VS C VLA, 

Q Vanquamnon latis conflabat hxc opufcula e/Te 
Amulonis , tamen ea disjungere noluimus ab" 
Amuione. Revera autem primum hoc opufculum ell, 
non Amulonis , frd flori Lugdunenhs ut reft^ obfer-» 
vatum cit a clarillimo Prxfiue Mau^iho. An verb fe- 
cundum llt tantum pars epiftolx ad Gothefcalcum , u^ 
«iftimat idem vir clarilumus, aliis difcutiehdum re- 
linquo. Certi , ut Sirmqodus monuit , primum opuf- 
culum in veteri codice antecedit epillolam Amulpcis 
ad Gothefcalcum , alterum vero fiibfcquitur abfquc ti- 
rulo. quod adj uvat conjedluram clarifiimi Prxfidis. 


N O TiE ad F.-LORYM- i/t 


9AV sente NTJjiS, 

IBEATl AVGVSTINI. 

N Eque de hoc libro (atis conftaC;, an lic Amulonis. 

Sed quia id quoc^ue fulbicatus eft Sirmondus, hunc 
cum reliquis Amulocus lucuorationibus edi debere ccn> 
fuimus. ■ . 


AI> L J B RV M F LO Rl 

BE FLECTIO^ IRV9 FPJS(;0 PQRVM. 

N Otiillmum eft hujus viri nomen. Subdiaconusautc . 

primum Lugduneniis fuit , dein Diaconus, in aua 
gradu fubilitit. de quo non eft quod multa dicamus,cum 
vitam librorumque ejus catalogum habeas inter Elogia., ' 
Nugatur aqtem pro more fuo T rithcmius,dum hunc no- 
flrum Florum feribit fuifle monachum in monafterio 
fanfti Trudonis Leodienfls. Iftum porro librum de elc- 
^ionibus Epifeoporum fcripfir Florus circa annuqa 
ncccxx. regnante Ludovico Pio, ut Marea exijftimat. 

C A P. IV.' 

Gqnsvit v principis ] Apparet ex hoc 
loco, Florum fui/Te valde gnarum Jurium ccclcfiaftico- 
nim ac juriuin majcflatis. N^ni integrum cleAionum 
jus Clero populbque tribuit , Principibus autem aflen- 
fum , ad cHmulum fraternitatis , inquit , fropter facem 
concordiam mundana fotefatis. Sed tarnen' interven- 
tionem illam auAoritatis principalis introdudam elTe 
quinto dcinum feculp , poft^uaqi Imperij Romani cor- 
pus in varias partes diverfaque regna diftradum eft. 
Attamen exempla in contrariuin, tametfi rara, extant in 
l\hro vyi. De Concordia Sacerdotij & Imperij ca. i x. 
<P A P. Y. 

Vita e I V; s i, i b e r ] Editus eft nuper ex codict-_ 
M.S,. S. Augendi lurenfis , cura R, P. Petri Francifei, 
Chiffletij . In cp autem hstc ipfa habentur qu* heie naf-. 
^t Florus. 

• :* ]?.d iiij; 




STEPHANI BALVZli 
C A P. VI. 

AbS<}^E INTEBB.OGATIONE PRINCIPls] 

Hic locusf videtur prima fronte jugjiilar^taput HorfriA- , • 

pus. quod extat apud Gratianum Dift. l x 1 1 1. Nam G. 
etiam Flori Lugdunenfis svo confecrdtiO Romani Pon- 
tificis fiebat ablque interrpgationc Principis, affirmari 
pofle videtur tributum Knrolb A^agno non fuifie jus & 
poteftatcmi eligendi Pontificem & ordinandi Apouoli- 
cam Sedem. Veriira adhibenda ncdetfitrio eft interpre- 
tatio verbis Flori. Nam conftat ordinari olim non po- 
tuilTe Romanos Pontifices , donec eorum ele^o appro- 
bata ac confirmata fiiilTet a Principe ; ut etiam au Aori- 
tate GlregofiJ Maghi oftendit Marea in- capite mox lau- 
dato. Extant autem in piumo Pontificum formuls li- 
terinmtriquifs Clerus Romanus ad Principem & ad Ex- 
archum Icribebat de obitu Pontificis, & ut licentiam 
peteret aliiim eligendi. Denique conllantiffimum eft ^ 
flcvo Fibri Ronnauos Pontifices non pOtuilTe ordina-: 
ri extra ^rafentiamMiflorum Imperatoris; uti pluri-» 
bus fiipradi^um cft ad epiftolam Gregorij I V. Papst. 
itaque adhibenda necelTario eft , ut dixi , interpretatio 
verbis Flori. Nam Florus , vir doftus Sc eruditus , non 
poteft ef(e contrarius manifcfta: veritati , neque ccnlen- 
dus eft negare ydluilTc rem tum omnibus notam. Ego fic 
cenfeo , liberam quidem Clero populoquc Romanoi 
fuifte eleftionem Pontificis , fed ordinationem peragi 
non potui fle abfque aflenfu Principis. Iftud autem Ac 
jfieb». Mortuo P-ontifice , Clerus^ popUlUs Romanus 
^ium eligebant abfque inteirrbgatidne Priiicipis , id eft,^ 
inconfulto PriUcipe. Neque enim intertogabatur Prin- 
ceps , quem vellet eligi. Celebrata dbrnun eleftione, 
mittebantur qui Principern monerent. Is verb Legatos. 

Romam mittebat,qui eletf^ioneffi examinarent. Et poft- 
quam ex inquifitipne Miflorum confta^t eleftionem 
rite ac canonici celebratam fuifle , adebque Principem 
non impedire quin eleilus confecraretur , tum vero pe- 
ragebatur ordinatio. Hoc cft, ut puto , jus quod Karolo. 

Mugno collatum cft in iynodo Romana fub Hadriano 
anno n c c l x x i v. in qua Pontifex Hadrianus , uni-r 
versique Epifcopi,ccteriquequi io fynodo aderant, tVi»- 
ftderuntCurelo jm ^ potefiatem eligendi Pchtf/!ee*u 
prdinundi .dpofiolicam fedtm.. Sane exiftimMdum noi\ 
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eft , fcn()«C "vetercs merum elc^bioais jus Karol6 trit^ 
tum fui(re,fccl tantum jus examinandi eic^ionem, eam- 
que caflandi , fi canonice fadta non fuifiet ; tum ver& 
ordinandi Sedem Apoftolicam , id cfi , ordinationem 
Romani Pontificis concedendi , poftqu^ confiebat 
elcdioncm rite ac canonici fuifie celebratam. Scid fy- 
tiodum illam Romanam repudiari ^ viris eruditi Ifiihrtiir, 
ut (puriam ac fiippofititiam. Sed profe^b multa 
quae auAoritatem adfiruunt narrationi quatde ea 
cumferrur , ut alibi dicetur. Nunc Igtis fit moriuiffe, 6'^ 
fcurum illud Flori feribendi genus nonnullis edam Cbf-^ 
dads viris impoliiifie. 


AT>MONITIO AD LACTOREM, 

a Voniamin Notis ad Agobardum diximus fynd- 
dum in civitate Vrgelienfi habitam fuilTe atme» 
D c c xc IX. in caulaFelicisEpifccmi illius fedls,reiti^ 
llulare videtur ut doceamus hanc lynodum fuifle habi- 
tam , cum non extet in tomis Conciliorum , nec quif- 
quam ha^cnus eam agnoverit. Debes illam , Ledort 
cruditilfimo viro Petro de Marea Archiepifeopo Pari- 
fienfi, cujus verba deferibemus ex libro terdo Mareae 
^ilpanicae. 


SYNdD^S f RG^ ifcEN.SIS 

Ex liff^ i ll. VlTfru Ms. 

P Raeterea fynofiijjh qii%vlc ©rS|l kcade re haberi 
a Lcidrado Epiicbpb tilM^«ifi , Nefridio Nar- 
bonenfi , Beneditflo Abbatbj \ Epifeopis atque Abbati» 
bus provincix Gothix , Carbius Julfit , ut contumaciam 
Felicis blandis collocutionibus mollirent. Q^m Tyno-r 
dum a<!iam fuifle Orgelli ut comprobem , necefle eft ut 
duoAlcuini tefiimonia adinvicem componantur. Is li- 
bros a le adversus Elipantum elucubratos Epifeopis quos 
dixi tranfmittit , ut cos in itinere perlegant , & iis uran- 
tur ad fidei prjrdicationcm , qua defungi eos oponebaj 


x/4 SYNppvS VRGEULENSIS - 
ex m^dato gloriofi Principis Cdroli ,ut ille tcftaturV 
Porro fynodum ilJam Orgclli coalam res ipfa docet : 
quoniam, juxta canones Africanos, Concilia provin- ■ ■■[ 
ciarum iis in locis haberi debent , ubi morbus remedium v 
expofeit i & pra:dicatio fidei , juxta lynodi Francof\ir-* 'ii 
tienfis definitionem, peragenda erat ubi ab harefi pre- 
mebatur. Sed praeter argpmenta, habemus quoque di- 
fertum tcftimonium unde Concilij coetum a Laidrado 
lugdunenli & NefridioNarbohenfi Orgclli 'habitum '!• 
conftarc poflit. Quippe Felix in formula iuje confeffio- , ' 
nisait impletum quod fibi Laidradus Orgplli promife- 
rat. Res autem fic le habet. Felix conventus abOtgcli- ^ 
tana lynodo , Ipopondit Ic ad Regis aulam venturum , & 1 

fidem catholicam amplexurum ,'fi amica collocutione , * 

omni vi remota, veterum Patrum teftimoniisoftende- 
retur afrertioncs'ejus cfle a veritate 'alienas! fu- 
turum ut pofcebat Laidradus pollicitus cljl. Qiure 
Annop^toli gloriofiPrincipk»igefimofe<iH^^ ut verte 
Al<mini ufiirpem lib. i. contra Elipantum , quod tempus 
incidit in annum d c c x c r x. ) nivoci^us volunt/tTii 
venimsad Aquis Palatium ] Fiadlenus Marea de 
lynodo V rgellenfi. Nam quee dcin illic fcquuntur, perq-*. t 


ilcnt ad lynodum Aquifgranenfem 
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APPENDIX 

ACTORVM VETERVAt> 

j \ 

QVOaVM IN NOTIS 
FACT4 MENTIP EST- 


I. 

Epidola fandi Eucberij Lugdunenfis 
Epifcopi ad Philonem Prefby- 
' teriim fuum. 

Mx veteri codice M S. clariMmi viri Petfi. 

Senatoris Gratianopolitani. 

O M I N o fandlo ac venerabili fratri 
^ comprclbytcro noftro Philoni Eucherius 
Epilcopus Talutcm in Domino dicit. Quac- 
fo caritatem & dileftionem tuam , quam 
habes pcrftftam in Domino j ut digneris 
te fatigare, ufque ad fnonaftcrium Infulse Barbarx j & 
videas & exhorteris fratrem noftrum i^aximum Abba- 
tem , qui prareft ipfi mon^fterio , quia pervenit ad nos 
qnbd velit ex eo difccdcte , & fratres fuos dclerere , eb 
quod multi propter metum gentium oblationes fuas fub- 
traxerint , quas pro Dei intuitu dare conluerant. Sed fi 
nos vivimus , & fani 'revertimur , tantum illi vel mona- 
chis fuis in Dei nomine difponimus miniftrare , ut nihil 
^ere videantur. Hoc tamen fpecialiuspero abipfo fra- 
tre noftro , ut domum pcnfilcm , quam julEmus fieri ^ 



i;« A C T O R V M V E T E R V M. 
nobis praeparet , & membranas. Quia , fi Deus annnit ,, 
Q^dragefimam in Infiila cum iplo tenere dirponimus j 
ut opus coeptum ibidem pariter refidentes expetamus.. 
Interim trecentos modios annons, & ducentos modios 
rini , ducentas libras cafei , & centum libras olei , ordi- 
na ipfi dari ; ut cdm per noftram oblatiunculam ipic uns^ 
cum conmegatioiK ura reficitur ^ nobis reditus cum IbP* 
pitaie ipui orantibus a Bomlno tribuamr. 


I I. 

Aviti ^pifeopi Vierineniis epiftdla ad» 
Gundobadum Regem 
gundioDuim 

Ex eodem^codice M S. 

Eftfivld E^ifeopi ad DonfWI^ 
^e^em fa^4*. ■ 

A V I T V s Epife^us pomno Regi. Qocftio quam, 
pietas veftra differendam propbmit y tota prbrstils^ 
ad interiorem figutam fpiritali confideratione refercn-«. 
da eft. Neque enim illud centuplicato foenOre promitu-- 
tur reformandum j quod unumuifque animo mi ferendi, 
alimoniae pauperum pia profefhone contulerit, 
in hac ipfa eleemofynaria largitate » in qua dpcrafitis. 
fenfiis potkls qu^m cenfiis afpicitur , non eft dorii quah- 
titas pbnfanda, led fludij. Quo faAumeft ^r esan^^ 
licam leftionem , ut ihnnitis auri atgtntique donariii 
paupertina nuriii duplicis prseferatur oblatio; Qa® fi uti- 
^e viduae donatrid ad men furam centupli redderetur,, 
fine dubio cun£lis minus reciperet , quae miniis omnibus 
intulifiet. Vnde & fandus Petrus cum dixifict , nos^ 
nlinqui^Us ofnnia , fecuti fumus te, qui certe , ficut 
ledio docet , nihil ^iud qu^ retia teUcJucrat , quibhs, 
«nuem vidum pileandi artifiicid tfahfigebat y rifpbn- 
him illi ell : OifiHis ipei reliquerit dethum, uut frutres 
£Ui fdreres ■, aut f utrem , aut matrem , aut ttsiorem ,autfi- 
lies , aut agros yfrepttrnome» metem , centufium attifiet ^ 
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^'V^Mmttem«mpoftfd$hit. Namque ci^min Scripcoiit 
centenarius numerus omni pcrfedione facratus fit , diC- 
cernite quod reddantur in centuplum , non qux tribuun- 
tur Chrifti nomine , fcd qux pro Chrifti numine relin- 
quuntur. Qma licet magna falutaris profit merces elec- 
mofynx 4 incomparabiliter tojpfn majiu eft omnia di- 
tnittere , quiLm plurima difpci^^^e. Quocirca defini^ 
gloria vcAra de folo iilud martyrio prxdic^i , cujus co« 
ronx pullum penitus meratum hum;mi operis exarqua- 
tur. Ifte eA cepteA^nus fmi^us ; qui in fyffuo quidem 
vitam axerp^ expediat > ied in p^siepti quoqpe le.culo 
illatasmanyribus contumelias mirifica.t;q ponore copi'' 
pcnlat. Ynde & alio Evaogclij loco dojrninicus ferpuo 
tcilatur quod ad centepariam frugem cadens in cetram 
^onam nucritz fementis germen e:|derft. Parcnccs etgo, 
uxorem j vel filios» five fratre^» p^o tanmm 

xqnjCeq;^ nomine relinquen^Sj id pcP adle- 

Xyepd4 Pomlnii^ confeifiqpc» pop c^.ti^j|>ujulm^i PC- 
xcfiltudipum » led animpcum qupquc npj^ corp,ppfim- 
x]ue fiaciepds^ ja^ura fit. De qup diyifione idem P.omi- 
nus alio loco : yeni, inwit , ftp^r are filios adversus pa~ 
feutes, rsurtfm ^dvtr^s jocrurn. id eil » ut quprumlibec 
afiFeduum perfonae , tendentibus pobis ad Cbriftum , 
il cpmitari noluerint» deferantur. Excepto autem hoc 
Ccnfu » propinquitates iftas non femper nobis ut praejudi- 
catas debere dimitti , & exemplis & ratione collmitur. 
Nec enim & illi propinqui dimittendi funt , qui ad cce- 
lefles coronas contemptu (eculi calcata morte felUnanjc. 
Neque fuadere fidelibus poflumus ut conjugia vel pa- 
rentes abiciant » cum Dominus clamet quod npn liceat 
homini dimittere uxorem. Et quod Deu*, inquit » C0f»- 
junxit, hofne nors feparet. Et ApoAolus proteftatur qu6<l 
quifuis& ^^p^ovidet» fidem ne- 

get , sitque dwriLpf Petrus , Petrum 
conjux propriajSi q ^j^^ .carnali ufu , mane- 

bat fpititale iHatiua^. f^<^;^tante/e Andrea germa- 
no , nec fratrem nec U¥^|p ^miferat » in quorum con- 
tubernio Chrifti velH^ ^hterebat. Q^propter per- 
fonas hujufmodi non pbcHc nobis» fed impedire» ti' 
mendum eft. Nam ciim omnino hominum generi , erdi- 
ni » dignitati obtinendum ccelefte regnum divinus fermo 
proponat» eft temerarius prscdicator» neceiCtati Prin* 
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cipum , <]ua: regnum divinis nutibus adminiflrat , li oai~: 
ilia quGC liipra diximus relinquenda fualeric , cum tamca 
etiam perlonis hujus culminis contemptus mundi iugge- 
ri & coelorum regnum debeat repromitti , ApoftoJo,' 
iicut recolitis , proteftahte locupletibus ut divites lint iti 
operibus bonis j & thelaurizent fibi fundamentum bo- 
num , Ut apprehendant veram vitiun. Quibus fccunduuh 
hanc fententiam agrorum hve redditunm & prodcfle 
ufus poterit j ii Uon nocuerit appetitus. Eft tamen & 
aliud fan£fitatis genus j in quo ii tempus berfccutionis 
aUiftat , martyrium quoddam plena confeiuo queat imi- 
tari. Si quis enim antiquam parentum confuetudinem 
iive fedam melius credendo Ooihtfiuiec i nec teneatur 
privilegio confuetudinisj cum Veritas provocat addi- 
Jedionem falutis; utiliter hic parentes, fratres, ibro- 
rf (que dimittit ; velut Abraham dives , qui eundis CGc- 
Icilibus donis fruens i filiis, famulis , auro , argento, pa- 
trimonio, matrimonio r£di ufus, patrue fc tamen 
cognationi fuse voto inutandie rcligldniS excudit , & uo- 
minente i^am fenio , fignum CircumcifioniS , quo Chri- 
ftianitas figurabatur accipiens , provedos jam per aeta- 
tem converfione pueros fieri polle pramomut. De qul- 
biis & propheticus fetmo i Putr , induit centum unni~ 
rum morietur, id eft , centuplum accipiet quod puer fa- 
dus eft : quem prxfaca facrati numeri pluraliutc prae- 
dantem, fi cutatate matura vivendi novitas fecit pue-^ 
ztun , fic cudodita renovatio immortalis faciet lofigae- 
Vitateprofedum. 
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ludicium lacum adversi Guhdi fan -.; 
dimonialem anno dccclxxiv. 

JEx Chartulario monajlerij Cafaurienfil 
cujua mihi copiam fecit virclariMmus 
Antonius Vion Herovallius» 

Caufa Gnttdi, pof votum religionis Sife^_ 
nando nuf>fit illicitK 

D V M Domnus Ludouvicusgloriofiis Imperator de 
partibus Beneventi reverteretur , & veniiTct ad 
monaAcrium ianiAz T riniutis , quod eA conAnnAum 
in infula qus vocatur Cala aurea , quod iplc AugiiAus 
fundamentis aedificare difpofuit in finibus Pinnenfis j & 
ibi per ejufdem AuguAi julTionem intus eodem monaAe- 
rio in judicio reliderem ego Heribaldus Comes in vice 
Comitis Palati) ad finguloruin hominum juAitias fa- 
ciendas vel deliberandas , relidentibus [mecum Rainaldo 
& Erifredo & Capiprando Ballis Domni Imperatoris , 
Adelbeno , Iohanne , Maiolfo Indicibus , Allone , Sin- 
dolfo , Sindeperto, Liuteri, & reliquis multis. Ibique 
noAri veniens praefentia Maio de Pifeatia Advocatus 
Domhi Imperatoris j necnon & Silenandus ex genere 
Erancorum, altercationem inter le habentes. Dicebat 
ipfe Maius Advocatus. lAe Silenandus habes vxorem 
Gundi , qux fuit veAe & velamine lan£ix Dei gehitri- 
tis Maria; induta Sc poAea > ut dixi , iAe Silenandos 
eam libi in conjugio fociavit , & adhuc eam illiciti ha- 
bet. Vndefe^Undum legem perlbna ejus fimul ic fnb- 
Aantia parti Balati) pertinere debet. Vnde quxro si P^rte 
Domni Imperator^ nabercjuAitiam. Refpondit iple Si* 
fenandus. Ver^.ipfam Oundi uxorem habeo , qubd mihi 
ad legitimum matrimonium tradidit Amelfredus. filius 
ejus cum mundualdo fuo. Et illud quod dicis , quod ve- 
fte religionis induta poA mortem luAonis , qui fiiit an- 
tsiior yir ejiis , hon cA verius. Cilm tajiter agerentur-j 
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diximus ipfi Maioni Advocato fi taliter per tcftes aut in- 
quifitionem probare poffetqubd vefte &' velamine in- 
duta fuiflet , & poftea ipfum Sifenandum in virum fibi 
fociallet. Q^dixit quod taliter per inquifitionem cla^ 
^p^qcrepo^ct. Et tjdj.ter ipfe Maio per inquifitionem & 
per idoneos bpnii.nes ^;uadiam dedit ad prpbandum. Et 
ipfe ^feiiandus dedit guadiam ipfam Gundi uxorem 
fiijtn ad placitiup adducenda una fimul cum An^elfre- 
do^fo' & mundualdo fiio , quem dicebat ,ei ad uxorerh 
ram uadidifie, pofico intcr COS conAituto. In ftatuta 
verb die venerunt ipfe Maio Advocatus^ fimul & ipfe 
Sifenandus, cum ipla Gundi uxore fua, & Amelfredo 
fi jf n ejus^ noAxi coram fiipra praefcnrif : ubi in judicio 
refidebam intus eodem n^on^erjlo j refidente nobifeum 
Grimmaldo venerabili Epiicopo , Geraldo, & Aloardo, 
Henrico , & reliquis multis. Et coepit dicere ipfe Sife- 
inandus. Ifte Maius Advocatus hic in judicio veftri prae- 
fentiamallavit me ut ego baberern uxoreim Gundi, Sc 
fuifiet vefte & velamine induta, & poftea ^o in uxo- 
rem mihi focialTem. Et ego ne^vi quod Verum non 
fuiftet quod fiHquando velatp. furiet. Et dixi quod mihi 
eam ad uxorem tradidiftet Amelfredus filius & mun- 
dualdus ejus. Judicatum mihi fuit eam cum praedi Ao fi- 
lio fuo'^ jacitum adducendam. Et taliter guadiam de- 
di. Et ipff I^aio dedit miju guadiamper idoneos homi- 
nes circujantianenus' ad inqdifitipnem pro^e qualiter 
jpofi^"ih yclata , ego uxorem fociafTem. Repli- 
cansTpfic Maio. Yne omnjn> Taliter .inter nos aoum 
& gi^diatuni fuit.^t hp^^ exinde iter nos ftatutvun pla- 
ci^^ jjab^us. ^t ecce omnes ipfi qui hoc feiunt , ad 
jpn^ns funt. Et ftatimeos denominavit. Hi fiint, Grim» 
maldus Epicopus, Erifre^us , Ainardus , Sindolfiis, 
Optefaunqs^ Maiolfiis^ Aioipi, Garifufo, Sindepertus, 
Gal^cr^q, Sindcrqdo, Gq<^o, Y vinipertus, Petrqnaci, 
Inftinusi ,Giin%^* ^ i" Grimal<lns Epif» 

copiis dixitrScioq^ ppft moi;cc iuftonis vi- 

ci ,'iui ante me^ ycqfc prjcfentiam, & fua bona & Iponta^* 
nca voluntate v,cftem & velamen fandae Dei genitricis 
Mfui? .fuper fe ipdim , & eam velatam vidi. Erifredus 
& Rainardus ^jurati in fide & facramento quod Dom- 
no Imperatori pr^i^iTum habebant , fimiliter ferunt 
qobd ^ Tclamen eam indutam vidifTent. Ifti 
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^ alij omnes fupradidU fimilitcr dixerunt quod eam ve- 
latam vidilTent. Et qualiter dixerunt , ad landla Dei 
Evangelia juraverunt qubd veritatem dicerent. Hac 
inquihtione fa£la , nmc noS qui fupr^ auditores interro- 
gavimus ipfum Silenandum & pracdiflam Gundiquid 
contra inquilitionem ipfam dicere vellent , aut fi veriu- 
tem teftificaverunt aut non , vel fi i^fi omnia dixiilent. 
Qui dixerunt qubd adversds ipiam inquifitionem nihil 
dicere vellent , c6 qu6d non pofient i 8c veraciter tefti- 
ficaverunt ; & idonei funt. Et iplc Amelfredus profefius 
fuit quod ei eam ad legitimum i^lam Gundi uxorem 
luam tradidifiet matrimonium. Cumhecc omnia taliter 
fadfum & adimpletum fuifie , paruit nobis omnibus qui 
fiipr^ auditoribus efie redum. Et judicavimus ut juxta 
legem> & fecundum didam inquifitionem^ ipfiun Gun- 
di & omnes reditus & fubftantiam fuam pertinere parti 
Palati j. Et ipfe Sifenandus daret guadiam de folidis lcx> 
centis. Et proedidus Amelfredus mundualdus , qui in hac 
illicita conjundione confentienS fuit> & eam tradidit i 
daret guadiam de folidis cennun quinqu^inta. Qimd 
fadum eft , & definitum cft. Et hanc notitiam pro fecu- 
ritate Domni Imperatoris fcripfi ego Garifufo Notarius 
in anno Domni Ludovici Imperatoris x x i v. menfe 
Decembri , per indidionem v 1 1 . f Signum manus 
Heribaldi Vicecomitis Palati j , qui ibi fui. f Ego Eri- 
fredus ibi fui. "f Ego Aloini ibi fui. f Ego Sindolfus ibi 
fui. t Ego Maiolfus ibi fui. t Ego Liuteri ibi fui. f Ego 
Maiepertus ibi fui. f Ego Adelpertus ibi fui. 


1 V. 

Ex Praecepto Ludovici 1 1. Imperatoris, 
per quod monafterio Cafaurienfi 
donat nonnullas res. 

jEx eodem Chartulario , unde etiam editum 
efi Tom. V. Sptcilepj pap 

N e c N o N etiam & res qux fuerunt Gundi uxoris 
luftoni^ id Curte de Monatiano, & eunda' 

£e 
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portione ejus quam a viro liio luftone in doteacceperar. 
Quag Gundi poft vclaniine religionis in adulterio copi|> 
lata, in placitum ante judices lacti Palatij legalitcr de- 
vi<!la elt. 


V. 

ludicium aliud ih eadem cauia^ktum 
anno dccclxxViI. 

Ex eodem Chartulario, 

JPlacitum de rebm Gundi & lufionis in villa 
FioU» Colle y Superone» B adulato, 
Nerulo , & Fleccine. 

I N Chrifti omnipotentis nomine. Notitia Indicati. 

Dum redderemus nos Ildeprandus Auditor V vidonis 
Conritis , & Elio Caftaldio , Zangolfiis Gailaldio dc 
Firmo , pec milium & demandatum V vidonis Comitis 
in placito intra civiutem Theatinam, ad fingulprum 
hominum caulas ad audiendum i vel ad deliberandum. 
Keddentes ibidem nobifeum de Francia Anferi & Guar- 
nato Caftaldiis , Erifredus , Aftroaldo , & V vidp , Al- 
^rtus, Ainfredus y Ildcbrandus , Aderidus , Domi. 
Scabinus dc Furconc , Adclpertus Gallaldio , Maio, 
Vvarimpoto , Maioldis , Vvalpertus , Rodepaldus, 
item alius Maio , Anno Scabinus de Teate, Opteramo 
& Ildepcrto & Sindoldis & Vetroaldo Scabini dc Pin- 
ne, Ericmari , & Cherid , Corbinus , Asfredus, Siol- 
fus , Rodelandus , Arderadus , item alius Corbinus , Al> 
doini , Madclpcrtus & Benedictus Notari j de Pinntf , 
CiTeipertu^ & Leo Notarij dc Teate , Protowri, Pran- 
do , Tcodenandus , Rodeprandus , Tcufpaldo , Arepal- 
dus. Benedictus, Amoaldus, vel alij plurcs homines 
altantes. Ibique veniens Romanus vir venerabilis Ab- 
bas de monalterio fanCts Trinitatis, quod dtumin in- 
fula Pifeariz, loco qui dicitur Calauris,un^ cum Ga- 
rifufo Notario Advocato de prccdiCto monalterio. Et 
querellati funt fuper Amelfrido & Y vaguingo & Petio 
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filiis quohdam luftonis Franci. £t dicebant qubd lufto 

5 enitor iilonun germanorum confirmavit per fcriptum 
otaliticc Gundi conjugi iiiz genitrici veftrz ipliun cur- 
tem de Monatiano , cuni omnibus quse ad fe pectinent ^ 
& tertiam panem de omni re alia iua. Et ipla genitrix 
veftra fuit velata > & commifit adulterium , per quod 
legibus res fua ad panem Domini Regis decaduta wt. 
Et ludicatum exinde habemus, per qiiodeft confirma- 
tum quomodo Advocatus Doipini Regis ipias resconvi> 
cit de ipla Gundi genitrice vefira & dc vobis. Et ludi- 
fatum exinde confirmatum habemus. Et iplc Domnus 
imperator ipfum ludicatum & ipfas res ih ipib monalle- 
rio dedit per fuum Pneceptum. Et ecce ipfum ludicatum 
8c ipfum Prxeeptum hic prx manibus tenemus in vcftri 
prxfentia. Sic nos fupradi^i judices fecimus legere 
jpfum ludicatum & ipfum Prarceptum. Et inter cetera 
continebatur in ipfum Prxeeptum qualiter Domnus Lu- 
dovicus Imperator piillimus inter cetera confirmavemt 
per ipfum Praeceptum pro anima fua ad proprietatem 
an iplb monailerio otnnes ipias res qnx fuerunt Gundi; 
licut iplc Romanus Abbas cum fuo Advocato dixerat, & 
manu fua propria in ipfo Pracepto confirmaverat. Et in 
ipfo ludicato continebatur qualiter in prxfcntia Eribal- 
di Vieccomitis Palatij ipfins Augufii , & dc aiiis judici- 
bus & bonis hominibus , convicerat Maio Advocatus 
Domni Imperatoris, Gundi genitrice de iplis fupradi- 
^is germanis , quae fuit velata, & pro adulterio quod 
commiferat , omnes resipfius Gundi cum ipfa curte dc 
Monatiano , quam ipfe lullo ipll Gundi in dotalicia d^ 
derat , cum omnibus qux funt ad fc pertinentes , & ter- 
tiam partem de omni alia re lullonis, qui fuit, vir ejus. 
Et quomodo ipla Gundi cum filiis fuis & cum lldcgario 
Advocato ipfius fuptadiAi Petri, profelfi fiierjmt quo- 
modo Gu^di adnlterium commiliilet , & per judicium 
judicum omnes res ipfius Gnndi Maio Ad vocatus Dom- 
ni Imperatoris convicerat. Et erat ipfum luiiicatum ferx- 
ptum per Notarium publicum , & ab ipfoEtibaldp & k 
judicibus erat roboratum juxta legem. Modb volumus 
fcire fi illi gerpi^l yolunt nobis aliquid contendere dc 
ipfa curte de Monatiano , cum omnibus qux ad fc perti- 
nent , vel de omni alia tertia parte de re qux fuit lull^ 
ius, qualiter ipfe lullo adipum conjugem fuam dedit, 

E c i j 
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Et volamus ipfas res cum ipfis dividercj & habere exiui 
deipfam aliam tertiam pariem de ipfa alia re luftonis j 
qualiter iph Gundi pertinuit. At ubi relpondebant iph 
fupradidi germani, Sc dixerunt. Veritas eft quia lufto 
genitor nofter habuit in conjugio Gundi genitricem no^ 
ftram. Et donavit ei iplam curtem de Mona^iiano in 
'dotalicia cum omnibus quae ad fe pertinenti Et dedit ei 
■tertiam partem de omni alia re fua quantam habebat vel 
inantea habiturus fuilTet. Et veritas eft quia ipfa geni- 
irixnoftrafuit velata, & poftea commillt adulterium. 
Et veritas eft quia Maio Advocatus Domni Imperatori'» 
ftetit nobifeum , & cum ip(a genitrice noftra , & cum 
ipfo Ildegario zio noftro, qui erat Advocatus iftius Pe- 
tri. quomodo ipia genitrix noftra adulterium commilii^ 
fe , & ipfa & nos & Aldegarius zius nofter manifeftavi* 
mus quomodo ipfa genitrix noftra adulterium fecilTc, & 
legibus omneS res ejus ad partem Domni Imperatoris de^ 
cadere debuiftent. Et omnia fle eft veritas fleut in iplb 
Judicato continetur. Sed nos ipfam curtem de Mona-* 
tiano cum omnibus qua: ad fe pertinent , & tertiam paf* 
tem de omni alia re genitoris noftri , vobis nunquam 
contendimus i quia legibus per ipfum Prarceptum & per 
ipfum ludicatum in ipfofandlo monafterio permanere 
debet. Exceptamus ipiam curtem & res noftras in Apru- 
tio , quas nos Pulrado per cartulam confirmavimus> & 
ipfe Folradus vobis in ipfo monafterio per cartulam con^ 
nrmavit. Et excepto ego Amelfredus omnem ipflun rem 
qus fuit Machelmi. foceris mei. unde ego dare non def- 
ixo. excepta ipfa te qus fuit Machelmi loceris mei in 
Perolo , & in Badolato quam ego in ipfo mtjnafterio 
per cartulam confirmavi , & in iplb monafterio perma- 
nere debet. Audientes nos fupradi^i judices ipfos fupra-* 
diiftos Amelfredum , & Vvaningum , & Petrum omnia 
taliter dicere , & talem profemonem ftteientes , pa- 
ruit nobis re^^ , & judicavimus feqaentes eorum 
profelfionem , & fequentes ipfum ludicatum , & fecun- 
dum ipfum Prsceptum , per quod Domnus Iinperator 
iplas res in ipfo monafterio confirmaverat, ut iplam cur- 
tem de Mona^Hano , cum omnibus qua ad le pertinent , 
& ipfam tertiam partem de omni qua fuit fupradifls 
luftonis, qualiter ipfi Gundi pertinuit , haberet pars 
fupradiifti mooafterij ad ejus proprietatem io Iccuritatc 
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5 parte ipronun fupradiftonim gemanorum. Er renun-, 
tiavimus ipfisfupradiftis germanis ut (ibi exinde quief^ 
cerent. Poft harc iterum iplc fupradiftus Romanus Ab- 
bas cum fupradiAo Garifutb Advocato (iio dixerunt , 
quia volumus iplas res dividere cum iftis germanis. 
Amelfredo , & V vaningo , $c Petro. Sed & iph fupra- 
didti germani dixerunt. £t nos ipfas res volumus divi- 
dere vobifeum. Et ipfe Abbas cum ipfo Advocato fuo 
dixerunt. Si nobis datis ipfam tertiam partem de fupra-. 
didba requsfiiit genitoris veftri , ipfas res de villis de 
Fiola, & Colle, 6c Superone, Eadolato, Pcrulo, 8c 
Eleccine, & curte de Letiano, & Ambrilie, & Ra- 
giano , & de ipfa re qux fuit de Machelmo focero iftiui 
Amelfredi modiorum centum in loco qui dicitur Fiola, 

6 ubi dicitur Sanftula , cum cafis , terris , vineis 
campis , (ilvis , & cum ipfis modiis centum , quomodo 
fiiperius feriptum eft , nos ipfa recipimus pro ip(a tertia 
parte. In eo modo , ut menluremus ipfas res ; fi nobis 
plus exinde evenire debet , nobis adimpleatis in (lipra- 
diAis villis, dum ulque ipfam teniam partem adimplea- 
tis. Et (i plus fuerit deipla tequ^m nos dicimus, nos vo- 
bis refalvamus dc ipfa re , dum vos ipfas duas portionea 
habeatis. Sed & ipfi germani dixerunt. Et nos vobis vo- 
lumus dare in portionem pro ipfa tertia parte ipfas fu-- 
pradi(^as res , in eo modo ficut vos dixiftis , ut per men-i 
lu:atum adaequemus. Et a praefenti in praefentia de ftmra-. 
di^bis judicibus & bonis hominibus tradiderunt ip(i fu- 
pradifti germani in portionem ad proprietatem ipfiua. 
monafterij ipfi Romano Abbati & Garifufb Advocato 
ejus fiipraditflas res iq fupradi^a loca pro ipfa tertia* 
parte de re fupradidti lufti qua ipfi Gundi exinde perti- 
nuerat. In eo modo , ut per menfuram ipfa adaquarent , 
qualiter fuperius feriptum eft. Et ipfe Romanus Abbas, 
cum ipfb Advocato fuo tradiderunt ipfas alias res pro 
ipfis duabus portionibus de ipfa fupradida re qua ipfis 
germanis exinde pertinuit de cafis , terris , vincis , po- 
mis , omnia ut ipfa adaquarent qualiter fuperius dixe- 
runt. Et guadiaverunt inter fe ut ambularent fuper ipfa 
re, & adaquarent ipfam per menfuram , ficut fupcriua 
feriptumefb. A parte Garifufi exivit Adepertus Nota- 
rius , filius Madelpctti. Et ^ parte ipforum germanorum 
exivit fupradiibus Notarius Adclpertus ', & Guarnatq 

Ec ii) 
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'aftaldio. Finito hoc , iterum querellatus eft iplc GartT* ' 
fufus Advocatus i piius monailetij hipec ipfis liipradidilt^ 
germanis , & dixit. fuerunt homines qui fecerunt' 
canulas quond^ $ifenando F rfmQO dc re fua in Cafule 
& Superonp , ^ per lingula calalia. £t no$ ipfas res de 
iplishon^inibus qusrimus ad proprietatem ipuuf moiu- 
Iterij. Mod6 volumus feire , li ifti germani nobis exin- 
de contendunt. Sed ipli fupradi^i germani dixerunt. 
Certe verum eft qui»d omnes res qu^ fuerunt Sifenandi , 
quas ipli homines ei per cartulam con^rmav.erimt , &C 
quz vos mod^ ad partem dc ipfo mpnafterio ad proprie- 
tatem quxritis , pertimere dcbpt. ipla nunquam conten- 
dimus. inipliscal'aiibusdeFiola> & ubi dicitur $an£lu- 
la. quia non habemus ullam pertinentiam , per quatn 
vobis contendere debeamus , nec rationem, junc nos 
fupradi(fti judices paruit nobis icOth , ^ judicavmus ut 
ipie Romanus Abbas cum fucceirpribus ejus haberet 
iplas res de iplis cartulatis Sifenandi , quod ille exinde 
tenet ad proprietatem de ipfo monafterio in fecuritate 
dc parte ipforupi germanorum. Et qualiter a^um fuit , 
& hanc Notitiam ludicati , quomodo luit , demandato' 
dc fupradi^is judicibus & bonis hominibus fcripli ego 
Adclfrcdus Notarius. Aftum in Teate in anno imperij 
Domni Karoli Iccundo^ & fecundo anno Comitatus 
V vidonis Comitis , dc mcnfc Augufto , per Indidlionem 
X. feliciter, f Ego Ildeprando ibi fui. t Ego Erifrid ibi 
fui. t Ego Vvalpemis ibi fui. t Signum manus EHonis. 
Caftaldij Milii , qui ibi fui. 


Errata fic corrigito ia ff iwo 'Tomo* 

P A G. 7 j. linea ij. cum i}i. ii. Icd i7j.rtf. Spi- 
ritus ipo. 34. fumus t34.17.nos tj/. t.llvean- 
gclicK ^ 37 - ii.lo.cis ttfi.jj. inteipollta z7t.11. per- 

valionibus 174. 13, fit Itid.is.ex z^j.}.prudcntil^ 
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^ A BbateSj fi rerum fiim* 
AX mam teneant j prxiati 
EpiTcopis. 7J 

Abbo Flor iacenfis non in*^ 
claruit prodigijs , Tedlan- 
ditate vits. 

Abfolvere l^cgatos. j/ 
Acephali Clerici. 6^ 
AccphalihxreticL^ iticfij, 
Eutychiani, infenfi decre- 
tis Concilij Chalccdo- 
nenfis. 14 

Adalardus Abbas Cor- 
bcicnfis. 3 a , 6* fef. 9 i 
Adulterium neo perihitti 
nec prohiberi poteft. 79 
Adulterium commififie di- 
citur vidua j qux nupfit 
poft rufeeptum religio- 
nis velamen. 136 

lituus peculatu non.ad- 
mittitin hisquxei tra- 
dita funt. 57 

Agatbenfis fynodus. a 8 
Agobardus Archiepifeo- 
pus Lugdunenfis. 3. 110. 
alibi fajpm. 

Amalarius Diaconus, Ab- 
bas, & Chorepilcopus. 
34.140.143 
Amulo Archiepiicopus 
Lugdunenfis. I4«_ 

Anthropomorphitaru hx- 
refis. ^a_ 

Apoftolici canones inter- 
dum mutati & emenda- 
ti. lai 

Apoftolici didi olim opi- 
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pes Epifeopi. ijg 
Apoftolicarum fcdiu ma- 
gna olipi audoritas. 11 a 
ApoftolicxSedi magna de- 
betur ab omnibus teve-. 
rentia. Ibiit. 

Aqux calidx & frigidx ju- 
dicium. 48.102. 

Arauficanum Conciliumr 
fubCxfario. ijo 
Armanni hxretici corpus 
ublic9 audoritate c6- 
uritur , qui diu cultus 
fuerat ut landus. 60 
Arrianorum perfidia non- 
du prorsus cxtipda erat 
xvo Agob^tdi. 47 
Attepertus monachus No- 
valicienfis. 146 

Audiani , fchifinatici po- 
tius , quam hxretici. 9 a 
Avitus Epifeopus Vien- 
nenfis. ij. Ejus dialogi 
& altercationes cumRe- 
ge Gundobado. j a. Epi- 
Aolaejusad Qundoba- 
dum.. B 

B Artholemxus Archic- 
pifeopus Narbonenfis. 
IS- 

Benedidus Abbas Aiua- 
nenfis. 14^. 153 

Beneficium , id eft , feu- 
dum. <4 

Bera Comes Barcinonen- 
fis , dejedus ob crimen, 
majeftatis. laS 

Berarius Archiepifeopus 
Narbonenfis. 7/ 
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Bematdas Archiepifcopus 
Vicnnctifis. 

Bernardus Comes accufa- 
tus adulterij cum ludith 
Augufta. Ii7 - 
Bcrthmuiidus Comes 
duneniis. _29 

Blafphemare , id eft , vi- 
tuperate. 4 9 

Bodo Diaconus PalatinuS;i 
ad ludaifmum conver- 
fus. C _J9 

C Anones debent fervati 
inlibati. 94 

Canonum vetus collegio 
MS. laudatur. 99 
Capitularia l^dlionujjy 
CariHacenlc Concilium 
adv ersus G otbefcalcum. . 
ijo 

Gatalani fc in £dem ac 
clientela conferunt Lu- 
dovici XIII. Franco- 
rum Regis. 

Catalonia didia olimMar- 
caHifpanica. iz8 
Caultdici , qui caufas refe- 
runt ad Principem. j9 
Centuplum accipiet , quo- 
modo intelligendum in 
Evangelio. 

Childeberti Regis Edida 
adversus ludaros. 
Chrillus^Caput & Iponliis 
Ecclefix. 80. Nonreli- 
qu it Ecclcfia.^ g. Chri- 
ilus & EccleHa,una per- 
Ibnj /14. Paftor Pano- 
rum, & Epifeopus Epif- 
coponim. 

CbrilHani debent diligere, 
invicem.ioj. Eis vetitu 
habitare cum ludxis 
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Clementis Rotnani lucue 
brationes. 31 

Clericorurn nomine com- 
prehenduntur quotquot 
in Cleruadfcripti umt. 
loi. Vxorem dpeete 
non poflunt , nili virp- 
neir. 96. Convivijslu- 
dxorum interelTc prohi- 
bentur. ^4*' 

Clerici acephali. 6j, 
Coadjutotes Epifeopis in- 
firmis dari olim non po-r 
terant , nifi in fynodo. 3 
C ompendienfis fynodus de 
rebus factis illicitd ufis. 

Concilium planarium eft,^ 
ubi interfuerit Metropo- 
litanus antiftes. loq. 
Concilia bis in anno ha- 
henda. ihid. Eorum aur 
dioritas unde pcted.a. 94 
Concilia regionalia, five 
nationalia,cujus audt o- 
ritatis in Ecclefia. _j% 
Conftantinus ^mp. voca- 
tus Epifeopu^ commu- 
nis. ^87 

Confuetudines uniufcujut 
que Ecclefiac retinendx,, 
' modb fidei cootratix 
. non fint 44 - 140. 
Convivia Epifeoporu cu- 
jufmodicRe debeanr_83 
Corduba, Sarracenotum in 
Hilpania fedes. 
Criminofi ad facerdotium 
provehi non debent. 47 
Crucis judicium. _ 1^4 
S, Cypriani EpifeopiCar- 
thaginlenfis reliquixde- 
fi^ntgr inG.aIliam.14x 
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D 

D Edmxinfcodacac. 9~ 
Decor corporis in 
mina, naturaliter eft in- 
vitator libidinis. 
Diaconos in facerdotio 
confHtuit antiquitas, 
pivicix in Epifcopo quan- 
do culpandz 8i 

Dominius anachoreta Le- 
movicenhs. ^ 

Donariis illuftrare memo- 
rias martyrum , dum 
pauperes negliguntur , 
malum* 2^ 

Duellorum rabies & im- 
manitas vetita edidris 
Principum , & canoni- 
bus Conciliorum. io 6 
Duodena, Bemardi Co- 
mitis uxor. n8, feq. 
'52 ^ .E 

E Aof Epifeopus Cabil- 
loncnlls. 1) 

Ebbo ArchicpifcopusRe- 
menfis publicam poeni- 
tentiam impofuit Ludo- 
vicq Pio. i;8. Depofuit 
Icfle Epifeopum Am- 
bianenfem in fynodo 
Noviomagenfi. ijx 
Eberardus , Magiftcr Pin- 
cernarum Karoli Ma- 
gni. i 6 

Ecclefia &;Chriftus, una 
perfona.i^. Ecclefia au- 
tem unius viri Chrifti 
^onfa eft.4j. Portee in- 
feri non praevalebunt 
adversus cam. ^ 
Ecclchaquxlibct peculia- 
res confuetudines fuas 
retinere poteft, modo fi- 
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dei contrarix non (Int)/ 

- 4 - 4 * » ^ 4 ^ 

Ecclehx nutrices, id eft, 
pairochiales. 6 ^ 

Ecclefix cum poiTcilioai- 
bus venundata. 
Eccleharum ritus antiqui 
non facili mutatur. ^ '.T 
Egtlcfiarum res quadrifa- 
riam divila. Earum- 
ufns debet elTe redlus.ioi. 
fnjuft^ poilidentur ii lai*‘ 
cis. 4 

Ecclefiaftica ilatuta £1;^ 
mada funt per afta apo- 
ftolica. ^.Nullius mo- 
menti funt, ni fi concor- 
det fandlis feripturis.^ ^ 
Edgarus Anglix Rex voca- 
tus Paftnr Pafioriim.8^ 
Eginhardus , magnx au- 
ftoritatis feriptor. lo^ 
Elefantus Epifeopus Vec- 
ticenfis. 2 ^ 

Epaonenfis fynodus. > z 7 - 
Epifeopus EpifcopotCi. 
Epifcopifunt vicarij Chri- 
fii.yg . Membra corporis 
Chrifti. i.-o. Ecclefi® 
Principes, lo". Sedent 
in throno in Ecclcfia.87. 
Tenentur circumire aq- 
nuatim fuasdioccefes.41 
Non debent e fle dediti 
obleAamentis fcculi.Si^ 
neque (penatores ludo- 
rum puerilium. ijj.'&;a 
comefiarionib’ 8 c ebrie- 
tate abftinere debent. 
nivitijs bene yti debent. 
Si.Eoru juffa an femper 
obfervanda. <?i.iNon de- 
bent cfle nccufatorcs.3 '0 
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Epifcojjorum fubftitutio- 
oes nebant olim audlo- 
titate Principum. 14/, 
Eiebant tamen a Clero 
& populo, IJI 

Epifeopi qui fidem Princi- 
pi jurejurando obliga- 
tam violant , deponendi 
funt. iiz 

EucberiuaEpircopus Lug- 
dunenfis. ijj 

Eugenius 1 1 . Papa jura- 
mentum fidelitatis feri- 
pto pratftitit Ludovico 
& Lothario Ai^iHs. 
iij. & yij. 

Eurardus, MilTus Domi- 
nicus. 16. 46% Magifter 
ludatorum. J9-74 
Excommunicatio fine cau- 
fa , irrita cft , & in au- 
&orem recidit. 118 
F 

F Amesqua: fiib Claudio 
contigit , quo imperij 
ejus anno evenerit, 
Faova Epilcopus Cabillo- 
nenfis. i) 

Felix Epifeopus VrgcUcn- 
fis, vir moris antiqui. 8. 
Depolitus ab honore 
epilcopatus. 7. Mortuus 
apud Lugduni! . j. 10. 
feq. Vrgellenfis fynodus 
adversus eum. 1/5 
Feminz , an homines fint^ 
difputatum in fynodo 
Matifeonenfi. ; q. In fu- 
perfiitionem proniores. 
148. 

S, Ferrcolus Epifeopus V- 
ceticenfis. 45 

Feftis dicbus.antiqui Chri- 


ftiani vacabant pcorsds 
orationi. ad 

Fidentius Epifeopus Sc 
Martyr. i/ 

S. Firminus Epifeopus 
Vceticcnlis. v 7^.14^ 
Florus Diaconus Lugdu- 
neniis. 

Forenfes, id eft,non Chri- 
lliani. 104 

rorma corporisacculari no 
debet in mulieribus. 34 
FrancorO regnum inunen- 
sum amplificatum fub 
Xarolo Magno.138.C6-- 
plc(flcbatur Galliam &- 
Germaniam, lai. Divi- 
fum eft poli mortemLu- 
dovici Pij. ; 104 

Fratres vocantur inter & 
Epifcopi.ii7.Fratrcs ve-, 
rb vocandi inter le om- 
nes Chtilliani. 149^ 
Fredegifus Abbas S. Mar-^ 
tini. J. 70 

Fredericus, Mifiiis Domi- 
nicus. t6. 

Fulda,monaAeriam S.Bo- 
nifacij. 14 

Fnlradus Abbas S. Diony- 
lij G xj 

G Allicanorum canona 
mf^na antiquitus 
reverentia, yo.98, 
Gallicanae Eccleliae regi-, 
men divisum inter Re- 
ges & Epifeopos. XI 
Gelalius Papafcriplit li- 
brum lacramctorum. 
Gelloncnfe monafteriu in 
prima Narbonenli. ixS- 
Gerardus Comes. £5 
ccrricuSj Capis pr;latus.i£. 


INDEX. 


fSothercalcns monachus 
Orbaccnhs. 14^ 

^otchi qui Romam ccpc- 
runt,partim pagani erar, 
panim hjcrctici, 
Gregorius i V. Pontif« 
Romanus fponfioncm fi- 
dei fecit LudoVico Pio 
jn initijs fui Pontifica- 
tus. no. 104, Tranf- 
greffus dein in panes 
^otharij contra Ludo- 
yicum. 

jGrimaldus Dux Beneven- 
tanomm. ^ 

Grimaldus EpifeopusPih- 
nenfis. 

Guafto de Baifrne. 103 
Guido Epifeopus Hele- 
nenfis. loi 

GulieJmus Comes, funda- 
tor monafterij Geilo- 
nenfis. 

Gundi fandfimonial is , in 
adujteriu prolapfa. 
if9. 

Gundobada lex recepta 
per omnes ubique pro- 
vincias. tr<r<r 

Gundobadus Rex Burgun- 
dionum. <^4^312. 

Gundobadus, ideft j Buf- 
gundio. ^ 7 -4 » 

Gunebodigni. * 47 

H 

H Adriani 1 1 -. ord^- 
tionis hiftoria ex- 
cuutur. 

Helifacharus Abbas Cen- 
tulenfis. j4 

Hero infula. 33 

Hicrufalem fubjcAaSar- 
■ raccnis. 48 


Hilarius Epifeopus Pifta» 
vienfis , tametfi exulj 
dioecefim fiuun per Pre- 
fbyteros fuos regebat. 
^ Ejus vita ^ Fortu- 
nato Icripta. ^ . 
HildebaJdus Archiepif^ 
pus Golouienfis. 7^ 
Hildi^ifus Lugdunefis. 74 
Hilduinus Abbas , facri 
Palatj antiftes. 7^ 
Hillel, vir magni nominis' 
apud ludxos. 30 
Hinemarus Remenfis Ar- 
chiepifeopus. ijo 
Homicidij facrilegiique * 
voces additx ureteribus 
editionibus canonu apo- 
ftolicorum. m 

Homo interior creatus ad 
imaginem & fimilitu- 
dinem Dei. 74. 

Hofpitalitas magno olim 
inufu apud Ecclefiam, 
77- . I 

I efTe Epifeopus Ambia- 
ncnfisjdepofitus ab Eb- 
bone in fynodo NotIo- 
magenfi. 132. 

Imaginum adoratio dam- 
nata. m 

Imperatori novo neecfTa- 
ria olim non erat appro- 
batio Summi Pontinciw 

Indiculus. nj. 

Ingelrannus Chorepifeo-^ 
pus Theodboldi Epifeo- 
pi Lingonenhs. 14.S 
Innotefcere , id eft , infi- 
nuare. »4 

loanncs Xll.Pontifot Ro- 
manus depolitus in fy no- 


I N D 

do Romana ob fidem 
violatam Ottoni Impe- 
ratori praeftitam. "1x4 
Joculares , hiftrionum ge- 
nus. lOl 

IrmingardiSj Ludovici Pij 
uxor. ~tJ4 

Italici maximi omnium 
funt contemptores Ca- 
nonum , & vilipenfores 
Clericorum. ji 

JudseoAm convcrfionem 
publici quotannis ^Deo 
poftulat Ecclefia.“74.. 
Eorum divitix. 
ludxorum mancipia bapti- 
zari poljunt invitis do- 
minis. ~7 4 

ludas Ifcariotcs, fur facri- 
legus;^. Habuit ean- 
dem poteftatem quam 
ceteri Apoftoli. 6 o 
lodicium aqux calidx & 
ferri igniti. -48 

Judicium crucis. ~rtr4 
ludith, poftrema Ludovi- 
ci Pij uxor^, femina fuit 
infignislfrifftir.-itis & ur- 
banitatisnfjrYi velata, 
Sc in monafterio eon- 
clufa. 117. 
lutamentum fidelitatis ab 
Epifeopis prxftari folitu 
.Principi j quid comple- 
fteretur olim. ito 
K 

K Arolus Calvus occidit 
Bernardum Comitem. 
xt9- Sepujtus cftinmo- 
nafterio HantuadefiTiS 
Karolus Magnus , vocatus 
^pifeopusEpifeoporum. 
' Tir< 5 . Prx omnibus Cbri- 


E X. 

ftianis Regibus potenttC? 
fimus in bello fuit.^jy., 
Saxones aliafque g^^rcs^ 
fubdidit ChriftoTysTlac 
co excufat diffenfiohem 
Ecclefi^Gallicanx a Ro- 
mana in officiorum cc- 
lebratione,qubd confue- 
tudo Ecclmf Gallicana 
contra fidem non elTet. 

44. Epifeopatum Lug- 
dunenlem commifit Lci-. 
drado. i 44 . 

L . 

L Acrymandum cft, non 
plorandum, in fune- 
ribus amicorum. 147- 

La^antius eti.im nccefla- 
riis plcruoj uiuiguu.ioT» 
Laici ecclcfiafticarum re- 
rum difoenlatores efie 
non pofl^t. i» 8; 

Langobardorum lex valde 
favorabilis erat uifori-. 
bus. 

Legatorum Romani Pon- 
tificis prxfentia necefla- 
ria non erat olim in 
Concilijs regionalibus, 
aut provincialibus. 
Leidradus Arcbiepifeopus 
I.iigdHnenfiS. “4. 140-. 

Tl44~ni- „ 

Leo III. Pontifex Roma- 
nus juramentum fideli-, 
twis fetipto prxftirit- 
i^olo Magno. TtV 
Lcofoas , foror Reds Na- 
varix, uxor Gaftoius dc 
Bacrne. 

Libet SacramentorumV 5 o 
Librorum periti ftripto- 
tes , magno olim in pic-» 


i N D 
tio erant. 14/ 

Litterarum ftudiis dediti^ 
ncq; apti ncq; proclives 
ad rem faciendam, i 07 
Lotharius fit conforslm- 
perij. ioS 

Ludovicus Pius poenitcn- 
tix publicx addidus au- 
Aoritate fynodi Com- 
pendienfis. xjS 

Lugdunum erat olim in re> 
gno Burcundico. 47^ 
Lugdunen^ fynodus fub 
Agobardo. irt 

Lupus Epifeopus Lugdu- 
nenfis. M 

M Agiftri , id eft , ma- 
giftratus. 10 1 
Maio Advocatus Ludovi- 
ci II. Imperatoris. 
Mancipia Chriftiana ne 
deferviant ludxis. 
Mancipia ludxorum ba- 
ptizari pofiunt invitis 
dominis. JJ-74 

Manuale. ij^ 

Marea prudenter imperat 
ut Ludovici Regis no- 
men difert^ proferatur 
inter myftcria. irt 
Marea Hifpanica , quae 
nunc Catalonia. 
Martyres redii in caelum 
feruntur, tametfi bapti- 
zat! non fint. -j-ti 

Maurus, teli genus, i 07: 
Matfredus ComesAurelia- 
nenfis. 7S 

Matrices Ecclefix. fij 
Matrimonium dirimedum 
eft, fi vir uxori debitum 
reddere non pofiit. u.7 
Maximus Abbas Infulae 


£ X* 

Barbar*. 

Mercau in (abbatis oIBn 
fieri folita. 

Miracula non (uncleraper 
figna ceniffima fan^ 
vitae. Defie- 

rant aevo Auguuini. ^ 
Midi Dominici. tS 
Milfi de Palatio. 74. 
Mogutina fynodus,cui 
dovicus Pius intcrfuit.4 
Monachoru profefito plu- 
rimum audoritatis ha- 
bet apud plebem. 
Monachorum quorundam 
impudentia notatur.142 
Moteta cani non debent in 
Ecclefia. X4J. 

Mulier adulterij convi- 
da, velanda. ijy 

N 

N Antuadenlc monafte- 
rium. tS 

Natalia carmina , vulg6 
Noili. 14J. 

Natalis Epifeopus Saloni- 
tanus reprehenditur ^ 
(ando Grraorio , qu^ 
omifia epiioopali cura« 
folia fe convivijs occu- 
paret. ^4 

Nibridius Archiepifeoput 
Narbonenfis. 

Noviomagenfis (ynodiu 
ad Vahalim fluvium.i} o 
O 

O B lationes quse fiunt in 
Ecclefia, funt res patt- 
perum. 77 

Oleo ad fcpulcra marty- 
rum ardente utebantur 
olim Chriftiani ad cu- 
randas corporis infir- 
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initates. 

brccllctana fedes. 

P 

P Agcnfcs. 

Pallium Metropolita- 
nis datum propter apo- 
ftolicam viccln. ii? 
Parentes , M eft , con£an- 
guinci , vel affines. 7 9 
Pafchalis I. Pontifex Ro- 
manus fc purgat apud 
Ludo vicum Pium de ne- 
ce Theodori Primicerii 
& Leonis Nomenclato- 

ris. J;-! 

i>atientia , bonum Chrijti 
eft. 107 

Patriarchae ludaeorum. x o 
Patriarch®, veteris tcftji- 
tnenti fuerunt Chriftia- 
ni. . 71 

Peailatus eft pecuniae pu- 
blicae aut Iaerae furtum. 

S.philiberti monafteriu.} j 
Plenarium Concilium eft, 
cui Metropolitanus in- 
, tetfoerit antiftes. 100 
Praedicatores damnantur 
qui praedicant quaeftus 
caufa vel ambitionis. 8 4- 
& /*?• 

Preibyteri cardinales. ^ 
Prefbytefinc fiant exaifto- 
res fiftaliiun rerum. ^ 
Non debent elTe fpedla- 
’• lotes ludorum. ^ 13 J 
Principis nomen recitan- 
da eft inter myftena.i j 
Proculi Epifeopi CP. epi- 
ftola ad Armenios , ap- 
piobata ^ Contilio 
orientali. *4 
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Provincia, vulgb Trowntk 

9i. 

Pl^mi plebei) canendi 
non funt in Ecclcfia.14^ 
Pulcritudo , ma^na ac p^ 
culiaris feminarum ^o- 
ria. Q_ 

Q Vintianus Epifco- 
pus.^ i* 

R Ab Achibas. io 

ReUgionem non cue 
cogchdam,quomodo in- 
tclligendum. 3* 

Reliquias lanftorum in- 
certas venerari , prohi- 
tutn. . * 4f 

Refiirfeftio, fiducia Chn- 
ftianorum. ^ I47 

Rhabanus Archiepifcopus 
Moguntinus. ijo. Ejus 
liber adversum ludaeos, 
delibatuS ex libro Agf^ 
bardi de ludaicislupet- 
ftitionibus. IR 

Roma capta a Gotthis. 48 
Romana Ecclefia lenter 
prxlata eft reliquis Ec- 
clefiiS XpoftoUcis 114. 
Ab ea in omnes vene- 
randae conununionis ju- 
radimanant.^ ^ lii 
Romani neoterici. yo 
ROMANVS PO^TIIEX, 

fponfus Ecclefia drftui 
ihConcilio Lugdunenfi. 
4;, Epifeopus 
pof u quomodo dici po> 
fit. 8j. Solus dicitur A- 
poftolicus ab aliquot 
culis. 116. Vocatur frd- 
ter it reliquis Epifwpis. 
117. Vicarius A poftoli- 


INDEX. 


tet fcdis.nT.Ejus nomen 
rccitandu cft inter tny- 
fteria. iit. Deponendus, 
fi fidem Principi oblip^- 
ta violet. 111.114. Ejus 
approbatio neceflaria o- 
lim non erat novo Im- 
peratori. 10,3^ n4»Ejus 
audoritas neceflaria no 
eft in omnibus caufis ec- 
clefiafticis Principu.131 
Romanorum Pontificum 
epiftolx in canfa fidei 
examinantur ab Epifeo- 
pis congregatis. ^ 
Romanorum Pontificum 
elediones fiebant a Cle- 
ro & populo. ixz. 
Romanorum Pontificum 
ordinationes fieri olim 
non poterant extra prz- 
fentiam MilTorum Im- 
peratoris. iij. iji. 
Romano Pontifici obviam 
procedebant Epifeopi , 
quoties veniebat ad Co- 
mitatum. uj 

S 

S Accata vina. 44, 

Sacerdos clTe non poteft 

3 ui indodus elt. £7 
otes male docentes, 
aut mali jubente^s , non 
funt audiendi. 61. £ t 0 - 
men facerdotes mali, ve- 
ri funt facerdotes. S4, 
Et (acetdotis impij fa- 
crificio conficiuntur fa- 
cramenta. 66 

Sacerdotes majoris ordi- 
nis. 6 j 

Sacerdotes domelHcos ha- 
bebant olim apudfe viid 


principes. 6 $ 

Sacerdotium unicum iu 
Ecclcfia. ^6 

Sacramentorum liber. S-O. 
Sacrilegi funt , qui publica 
facra compilaverunt. » 7 
Sacrilegium eft,res Eccle- 
fise auferret 

Salvaterra , oppidum Be- 
ncarnonun. ro| 

Sandi non fimt adorandi. 

Sarraceni, ponio ludzo- 
rum. Vnde fic didi. 
31. Capiunt Hierula- • 
lem. 4^ 

Schifmaticus eft , quifqui* 
Sedi Romane commu- 
nione jundus non eft. 
ni. & quilquis ii ledi- 
bus apoftolicic divifus 
eft. 114 

Sedelocus, villa Epifeopi 
Auguftodunenfis. 1 47 
Senior, id eft, dominus, . 
Sentetia plurimorum prae- 
ferenda eft fufpicioni- 
bus fingulorum. . 35> 
Septimamx nomine com- 
prehendebatur olim eda 
dioecefis Vrgcllcnfis.31 1. 
Sepulturaru occafione di- 
tata eft Ecclefia. sj. 
Servum libertate donatum 
revocare in fervitutem 
non licet. 

Servoruih calliditas nota- 
tur. jr 

Sigifmundus Rex Burgun- 
dionum. 

Signius mons in Hifpania 
T arraconenfi. y j . & ftq. 
Stramiacam, haud procul 



tuj»duno. j. 1} 

Sulpitius Severus Prcfby- 
tcr Primuliacenns. 90 
SyJvcftri Papae Gefta, 
apocrypha. 90 

Synagogas novas coftruc- 
re non licet ludccis. 1 o 
Synodus Compendicnfls 
de rebus lacris illiciti 
uhs.^j. Lugdunenfis ad- 
versum ludqos.ia.Lt^- 
dunenlls fub AmulonCi 
348 . Moguntina, in qua 
Agobardi ordinatio co- 
firmata fuit. 4. Novio- 
magenfis pro rcconci-. 
liatione ludithAugufi^. 
3 J o . Vrgellcnfis in cau- 
fa Felicis Epifeopi illius 
. fcdis. 1a.40.iyj 
T 

T Empeftatij. y. 6 i 

Templum, dedicare 
olim non licebat in ho- 
nore fandiorum. 89 
.Theodboldus Epifeopus 
Lingone nfis. 148 
Thc 6 aofi 5 interpres fim- 
dlx fcriptuiae. 71 
Irbronus Epifeopi. 87 
Tr^dloria uipendialis. 17 


V 

V Alcntinianortim fa- 
num incenfum. 17 
Vcetia civitas in primd 
Narbonenfi. 149 

Venatio interdidla Epifeo^ 
pis ac celiqnis ^ Clero. 

8i. 

Vicecomites unde didli. 
17 j Eoru inllitutio pen-» 
debat olim ^ - Comiti- 
bus. 8 o 

yicelegatus Avenionenfis. 

17 

Vidua quae velum religio- 
nis fmcepit, dimittere 
illud non poteft. ijy 
Vigilantius patria Aquita- 
nus. 89 

Vigilius Epifeopus Thap- 
lenfis. ij 

Vina faecata. £4 

Vtbani V 1 1 1 . hymni non 
canuntur in Ecclcfia. 
141 

Vrgellenfisfynodus in cau- 
la Felicis, ii. 40.17; 
V vala , AdaJhardi frater. 
Abbas CorbcYcnfis.j 4.75 
Vvaldo Abbas S. Galli. 
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